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RESULTS  OF  AN  EXTERNAL  TANK  SEPARATION  TEST  IN 
THE  AEDC/VKF  TUNNEL  B ON  AN  O.OIO-SCALE  REPLICA  OF 
THE  SPACE  SHUTTLE  VEHICLE  MODEL  52-OT  (IA17A) 

by 

R.  H.  Spangler  and  J.  J.  Daileda,  Rockwell  International  Space  Division 

ABSTRACT 

Tests  were  conducted  in  the  AEDC/VKF  Tunnel  B on  an  0.010-scale  model 
of  the  Space  Shuttle  Orbiter  and  External  Tank  to  determine  the  aerodyna- 
mic interactions  during  a "Return  to  Launch  Site"  (RTLS)  abort  separation. 
The  Orbiter  model  was  built  to  vehicle  3 configuration  lines  (139B)  and 
the  ET  model  approximated  the  vehicle  5 configurations  with  protuberances 
and  attach  hardware. 

For  these  investigations  the  Orbiter  was  mounted  on  the  primary  sup- 
port system  and  the  external  tank  was  mounted  on  the  Captive  Trajectory 
System.  Six-component  data  were  obtained  for  each  vehicle  at  various 
Orbiter  angles  of  attack  and  sideslip  for  a range  of  relative  angular  and 
linear  displacements  of  the  ET  from  the  Orbiter. 
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INTRODUCTION 


An  external  tank  separation  test,  IA17A,  was  conducted  at  Mach  numbers 
of  6 and  8.  The  test  was  conducted  during  the  period  from  March  6,  1974 
through  March  15,  1974.  Data  were  obtained  to  define  the  aerodynamic  inter- 
ference between  the  two  bodies  over  a grid  of  five  variables  (a,  e,  x,  y, 
z)  for  various  initial  conditions  of  the  combined  vehicles.  Six  component 
aerodynamic  characteristics  were  obtained  for  both  bodies.  The  effects  of 
the  interference  on  elevon  effectiveness  (elevator  and  aileron)  were  also 
investigated.  All  objectives  of  the  test  were  met. 

This  report  for  IA17A  consists  of  three  volumes.  Two  volumes  consist 
of  data  figures  while  the  third  has  the  tabulated  source  data.  Volume  one 
contains  Figure  4 through  Figure  22  of  the  data  figures  and  volume  two  has 
Figure  23  through  Figure  51 . 


NOMENCLATURE 

General 


PLOT 


SYMBOL 

SYMBOL 

DEFINITION 

a 

speed  of  sound;  m/sec,  ft/sec 

cp 

CP 

pressure  coefficient;  - pw)/q 

M 

P 

MACH 

Mach  number;  V/a 
pressure;  N/m2,  psf 

q 

Q(NSM) 

Q(PSF) 

dynamic  pressure;  l/ppV2,  N/m2,  psf 

RN/Ij 

rn/l 

unit  Reynolds  number;  per  m,  per  ft 

V 

velocity;  m/sec,  ft/sec 

a 

ALPHA 

angle  of  attack,  degrees 

fi 

BETA 

angle  of  sideslip,  degrees 

* 

PSI 

angle  of  yaw,  degrees 

<t> 

PHI 

angle  of  roll,  degrees 

P 

mass  density;  kg/m3,  slugs/ft3 

Reference  & C.G.  Definitions 

Ab  , 

base  area;  m2,  ft2 

b 

BREP 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

c.g. 

center  of  gravity 

/rEF 

LREF 

reference  length  or  wing  mean 

c 

aerodynamic  chord;  m,  ft 

s 

SREF 

wing  area  or  reference  area;  m2,  ft2 

MRP 

moment  reference  point 

XMRP 

moment  reference  point  on  X axis 

YMRP 

moment  reference  point  on  Y axis 

ZMRP 

moment  reference  point  on  Z axis 

SUBSCRIPTS 

b 

base 

1 

local 

s 

static  conditions 

t 

total  conditions 

GO 

free  stream 

NOMENCLATURE  (Continued) 
Body-Axis  System 


SYMBOL 

PLOT 

SYMBOL 

DEFINITION 

CN 

CN 

normal -force  coefficient;  normal  force 

qS 

CA 

CA 

axial-force  enoffi  cien-h*  &xial  force 

qS 

cY 

CY 

aide-force  coefficient?  force 

qS 

% 

CAB 

base-force  coefficient;  base  force 

qS 

-Ab(pb  - Pco)/qS 

% 

CAF 

forebody  axial  force  coefficient,  C^  - C Afe 

Cm 

cm 

pitching-moment  coefficient:  pitching  moment 

qSiREF 

cn 

CYN 

yawins-moment  coefficient*  yawing  moment 

qSb 

H 

CBL 

rolling-moment  coefficient*  rolling  moment 

qSb 

Stability-Axis  System 

CL 

CL 

lift  coefficient; 

qS 

CD 

CD 

drag  coefficient;  (^ra6 
qS 

% 

CDB 

base-drag  coeffi ci ent ; base  drag 

qS 

CDF 

forebody  drag  coefficient;  Cp  - Cj^ 

cY 

CY 

side -force  coefficient*  si^e  force 

qS 

cm 

cm 

pitching-mnmpnt.  cnpffM  ni  pnt;  pitching  moment; 

c 

n 

CLN 

vav  ins -moment  coefficient*  yawing  moment 

qSb 

H 

CSL 

rolling-moment  coefficient*  rolling  moment 

qSb 

l/d 

l/d 

lift -to-drag  ratio;  Cj/C^ 

L/Df 

l/df 

lift  to  forcbody  drag  ratio;  CjJ 
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ORIGINAL  PAGBIS 

ofpook  qualtw 


If 


Symbol 


ET 


MRC 

RTLS 


V. 

Xcp^ 


aT 


NOMENCLATURE  (Continued) 

Additions  to  Standard  Nomenclature 

Plot 

Symbol  Description 

station  no.  1 Orbiter  base  pressure  coefficient,  left 
side 

station  no.  2 Orbiter  base  pressure  coefficient,  right 
side 

balance  cavity  pressure  coefficient 
external  tank 

PO  freestream  static  pressure,  psia 

moment  reference  center 
return  to  launch  site 
freestream  velocity,  fps 

XCP/L  longitudinal  center  of  pressure,  fraction  of  body 

length 

Orbiter  longitudinal  station,  in 
external  tank  longitudinal  station,  in 
Orbiter  lateral  station,  in 
external  tank  lateral  station,  in 
Orbiter  vertical  station,  in 
external  tank  vertical  station,  in. 

Orbiter  angle  of  attack,  deg 
external  tank  angle  of  attack,  deg 


NOMENCLATURE  (Concluded) 


Plot 

Symbol 


DLTALF 

DLTBTA 

DLT-X 


DLT-Y 

DLT-Z 

ELEVON 

AILRON 

GRID 


Definition 

Orbiter  angle  of  sideslip,  deg 

external  tank  angle  of  sideslip,  deg 

incremental  angle  of  attack  between  Orbiter  and 
external  tank,  deg 

incremental  angle  of  sideslip  between  Orbiter 
and  external  tank,  deg 

horizontal  distance  between  external  tank  nose 
mated  position  and  instantaneous  position  during 
separation,  in. 

lateral  distance  between  external  tank  nose  mated 
position  and  instantaneous  position  during 
separation,  in 

vertical  distance  between  external  tank  nose  mated 
position  and  instantaneous  position  during 
separation,  in 

elevon  deflection  angle,  deg 
aileron  deflection  angle,  deg 

matrix  of  linear  and  angular  displacements  used 
by  the  Captive  Trajectory  System  computer  to 
position  the  model  at  the  required  separation 
distances  and  angles 
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REMARKS 


During  the  course  of  test  preparation  and  running,  various  events 
occurred  having  a possible  effect  on  the  test  results.  These  items  are 
noted  below. 

1)  AEDC  was  unable  to  satisfactorily  tube  for  ET  base  pressure 
measurement  due  to  the  lack  of  provisions  for  these  measurements 
in  the  CTS. 

2)  A leak  was  discovered  to  exist  in  the  reference  pressure  tubing 
for  the  transducer  measuring  the  ET  chamber  pressure.  This 
affects  all  ET  chamber  pressure  data  after  group  110. 

3)  During  the  running  of  group  455  the  Orbiter  balance  (-050)  was 
damaged  due  to  a CTS  failure.  All  subsequent  data  were  obtained 
using  a similar  but  different  balance  (-048).  Since  no  com- 
parison runs  were  made  between  the  two  balances,  the  affect  on 
the  data  cannot  be  determined. 


CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 

Model  52-0  is  an  0.010-scale  representation  of  the  Space  Shuttle 
Configuration  3 Orbiter,  built  to  the  lines  depicted  in  Rockwell  Dwg. 
VL70-000139B.  It  is  of  all  steel  construction  to  withstand  the  enviro- 
nment of  hypersonic  tunnels.  Adjustable  control  surfaces  are  provided 
by  means  of  interchangeable  brackets. 

For  this  test  the  Orbiter  model  was  mounted  on  the  primary  support 
system  by  means  of  the  AEDC/VKF  4.00-Y-36-050  balance  and  4.06  -Z-21-047 
sting.  (After  data  group  454  the  -050  balance  was  replaced  with  the  -048 
balance  when  the  -050  balance  was  damaged).  The  primary  support  system  was 
modified  to  reduce  blockage,  resulting  in  manual,  rather  than  remote  changes 
of  angle  of  attack  and  sideslip. 

The  balances  were  water  cooled.  Since  the  flexible  tubing  used  to 
carry  the  cooling  water  to  the  cooling  jacket  was  larger  than  anticipated 
the  aft  end  of  the  Orbiter  model  was  milled  out  for  clearance,  including 
the  main  propulsion  engines. 

The  52-T  model  is  an  0. 010-scale  representation  of  the  Vehicle  5 
External  Tank  with  protrusions  and  attach  fittings  as  shown  on  Rockwell 
Dwg.  VL78-000062.  The  tank  model  is  also  of  all  steel  construction.  It 
was  mounted  on  the  Captive  Trajectory  System  by  means  of  the  AEDC/VKF  4.00- 
Y- 36-049  balance  and  the  Rockwell  built  VY  109575  sting.  The  following 
configuration  notation  was  used: 

°1  " B19  C7  E23  F5  M4  N8  N24  R5  V7  W107 

ET1  ’ T20  AT16  AT17  AT18  AT20  PT9  PT10  PT11  Pi12  FL3  FL4 
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TEST  FACILITY  DESCRIPTION 


The  Arnold  Engineering  Development  Center  (AEDC)  is  an  Air  Force 
Facility  located  in  Tullahoma,  Tennessee.  Tunnel  B is  a continuous, 
closed  circuit,  variable  density  wind  tunnel  with  an  axi symmetric  con- 
toured nozzle  and  a 50-inch  diameter  test  section.  The  tunnel  can  be 
operated  at  a nominal  Mach  number  of  6 or  8 at  stagnation  pressures  from 
20  to  300  and  50  to  900  psia,  respectively,  and  at  a stagnation  tempera- 
ture of  up  to  1350°R.  The  model  may  be  injected  into  the  tunnel  for  a 
test  run  and  then  retracted  for  model  cooling  or  model  changes  without 
interrupting  the  tunnel  flow. 


TEST  PROCEDURE 


The  test  was  conducted  to  obtain  data  for  use  in  a separation  tra- 
jectory computer  program.  The  test  program  was,  therefore,  designed  to 
produce  data  for  a grid  of  linear  and  angular  displacements  of  the  ET 
relative  to  the  Orbiter,  for  various  initial  conditions  of  the  combined 
vehicles.  In  general  aZ  (vertical  distance  of  the  ET  nose  from  its  mated 
position)  was  the  basic  variable,  a basic  group  consisting  of  a series  of 
AZ  values  at  a single  value  combination  of  the  other  variables. 

The  initial  relative  positions  of  the  Orbiter  and  external  tank  were 
established  prior  to  testing  by  physical  measurements.  The  linear  and 
angular  movement  of  the  ET  on  the  CTS  was  controlled  by  the  CTS  computer 
which  compensated  for  balance  and  sting  deflections. 


Data  were  reduced  about  body  and  stability  axes  systems  using  the 


following  reference  dimensions: 

Orbiter  data: 

reference  area 
reference  M.A.C. 
reference  span 
moment  reference  point 


2690.0  ft.2 
1290*3  in. 
1290i 3 in. 

XQ  = 1089.6  in. 

Y„  ■ 0.0  in. 

o 

ZQ  = 3 7 5 1 0 in. 


Tank  data:  5 

t • 

reference  area  2690.0  ft.^ 

reference  M.A.C  . 1290.3  in. 

reference  span  1290.3  in. 

moment  reference  point 

XT  = 1360.1  in. 

Yj  = 0.0  in, 

Zj  = 416.4  in. 

MRP  locations  are  also  shown  in  figures  2a  and  b.  Orbiter- tank  separation 
distances  are  as  defined  in  figure  lb. 


TABLE  I. 


TEST  J IA1 7A 



IDATEJ  3/15/74 

TEST  CONDITIONS 

MACH  NUMBER 

REYNOLDS  NUMBER 

(per  ft) 

DYNAMIC  PRESSURE 
(pounds/sq.  inch) 

STAGNATION  TEMPERATURE 
(degrees  Fahrenheit) 

1.973  x 106 

1.575 

335 

i 7.98 

1.921 

1.947 

805 

7.98 

1.753 

1.708 

812 

7.98  _ 

1.669 

1.626 

812 

7.98 

: L.431 



832 

Orbiter  (Groups  1-454), 

Balance  4.00-Y-36-050 

Design 

Range  of 

Measurement 

Balance  Component 

Load 

Static  Loads 

Uncertainty 

Normal  force,  lb 

200 

± 50 

±0.5 

Side  force,  lb 

100 

± 25 

±0.1 

Axial  force,  lb 

50 

10 

±0.1 

Pitching  moment,  in. -lb  680 

±100 

±0.8 

Yawing  moment,  in- lb  300 

± 50 

±0.3 

Rolling  moment,  in- 

-lb  100 

± 10 

±0.05 

.1  i 

Orbiter  (Groups  455-997), 

Balance  No.  4.00-Y-36- 

-048 

■ Balance  Component 

Design 

Load 

Range  of 
Static  Loads 

“TTeasu  remen  t 
Uncertainty 

[;  Normal  force,  lb 

300 

±50 

±0.3 

fj  Side  force,  lb 

100 

±25 

±0.15 

1 Axial  force,  lb 

50 

10 

±0.1 

1 Pitching  moment,  in-lb 

1020 

±100 

±0.6 

|1  Yawing  moment,  in-lb 

340 

± 50 

±0.4 

|l  ;■  Rolling  moment,  in-lb 

100 

±10 

± 0.04 

||  ; External 

Tank,  Balance 

No.  4. 00- Y- 36-049 

U \ 

§/|  \ 

; Balance  Component 

1 

| Normal  force,  lb 

Design 

Load 

Range  of 
Static  Loads 

Measurement 
Uncertai  nty 

200 

±50 

±0.3 

| Side  force,  lb 

200 

±25 

±0.2 

I Axial  force,  lb 

100 

10 

±0.1 

|i  Pitching  moment,  in-lb 

680 

±100 

±0.5 

I Yawing  moment,  in-lb 

680 

± 50 

±0.3 

1 Rolling  moment,  in-lb 

100 

±20 

±0,07 

Loads  and  Uncertainties  with  respect  to  Balance  Center 
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/30\/32\/33 


263  \ 2/2. 


2/2 


■M 


o *5 

**  W f*  - 


TEST  RUN  NUMEi 


TEST  : A E DC  yA  73 2 ft*  j *Tfl ) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:  3/JS/34 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


CONFIGURATION 


PARAMETERS/VALUES 


\t,/i  I M 


GRTD 


ll  sc«/e. 


0 I 2.00  \¥0O 


TEST  RUN  NUMBERS 


TEST  :A£DC  VA 


TABLE  II.  (Continued) 


DATA  SET-  RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


133 


234 


306 


jzsr 


£5$ 


AS? 


AGO 


AG  l 


465 


•x*  66 


CON  FIGURATION 


Q,  ±£  >J 


PARAMETERS/ VALUES 


mmmm 


M |^/5  1 1/\  \_S» 


'5 1 3 Vto  2 0 


-sm^ol  s 


~/6  0 O 


~/o\  o 


0 3 


4 -/O  3 


0 4 £ 


~m  0 


0\3 


-/d 


iiirauiisammii! 


£.y , in.  4 u l\  sc«/e. 


0 \ 2.00  woo 


306  30$  130? 


304l  $00130/ 


310 


3J3\3Z2 


3 33  334\335 


34?  3mMl 


357  35£|35E 


3G7\36>2 


33 t 3621301 


394 


id 


Vo.- 


4i3 


4X0 


331 


4d3 


HJ2 


4 1 4 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  (Continued) 


TEST  : AE  DC  V/)  H22  ft* 1 4 A) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:  3/ 1 5 /74 


PARAMETERS/ VALUES 


IDENTIFIER 

con  figuration 

AY 

■A? 

p 

o 

14 

o 

Ac* 

t.6 

M 

n 

01 

grid 

CF 

PUNS 

■ 0 

0.00 

HOO 

RTR2&7 

0,  -f£T, 

(pO 

fo 

0 

<9 

3 

5!9S 

0 

-.26 

YC 

Hio 

431 

1 

o 

1 

— 

— 

hi 

— 

— 

— 

-/£ 

422 

w 

A'/Z 

J 

\ 

/ 

-.20 

s 

m 

4X4 

fi.13 

A 

\T 

■ 

/4 

440 

£'i4 

H 

~/6 

. 

437 

r rfh' 

O (J 

K 

> 

/ 

■ 

432 

cm 

H 

-70 

-40 

V5<; 

Pi 

Ait 

K 

/ 

-20 

. 

S 

433 

■ 

£74 

f\ 

0 

b 

y- 

i 

/ 

— ' 

m 

Hi 

A 16 

hi 

70 

1 

(o63 

XU 

J 

’ — r — 
>1/ 

-17> 

. 

A- 

lr7 

g * * 

yf  i*+. 

2$5 

A 

5 

0 

1 ■ ■ 

Ait 

? 

a?V 

H 

~ 

70 

i 

6p/£ 

U!7 

J 

\ 

/ 

-20 

> 

/_ 

6/V 

6/5 

J27 

f\ 

-s\ 

0 

1 

_YZJ 

&-L! 

H 

T 

70 

„ 

m 

£50 

0 

\, 

/ 

-20 

, 

U'l 

Ln 

■ . ' i 

V 

'A% 

t 

N 

/ 

H 

± 

r 

0 

_N 

/ 

\ 

\ 

(mmm 

J2J 

040 

if! 

Ml 

NO* 


£.¥  sc*  le* 


1— l^lL 


19 


27 


49 


49 


55 


tl 


...i  i 


i » I i l 1 1 11  II  1 I I I I .1.1 1-1 L 


1 i ki  .11  1 i 


COE  c F (CENTS 


lOVAR » U 


a OR  0 
SCHEDULES 


7E  76 


II  I 11 


IDVAPI2}  NCV 


r 


TEST'-AEDC-V/im  CTfiim 


TABLE  II.  (Continued) 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:  2/15  I'M 


NO.  | Ay,fVi,  Tull  sc«/e 


! 

\ 

TEST  : AE DC  VfiHZL (lA'tffi) 


DATA  SET 

identifier 


323 


329 


330 


331 


CON  FI  GU  R ATION 


Oi  *£■ X> 


TABLE  II.  (Continued) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


ia*  i a/s 


O I 0 O I 3 


PARAMETERS/ VALUES 


<D  I /S' 


mmvm 

nmaBmBSSSBSB 

MMiH— H 

hBBBBSSm- 


'20 


'10 


' to  o 


-20  D 


'10  5 


'20\  3 


3 \ '10\  0 


' zo\  o 


-m  3 


date:  3// 3/7*/ 


no. 

GRTDl  P°NS 


IggHgnnnnnBg 

SBBHHIIIBBBIBmm 

P<iil!2!!!IE!!!ifl 


ZOO  \H0O 


5U ! 1577 


5 LI 


575 


373 


5U 


SCO 


SSI 


553 


33<*\  mo 


53l  53$ 


050  (A1  Ml 


\LSl 


Uc\6?C /1 002 


mamma 

WEttJMmu 


<Al\m 


TEST  RUN  NUMBERS 


|TEST:A£DcV/i  V2i  Cffl/7/j) 


TABLE  II,  (Continued) 

DATA  SET-RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : 


3//5/71 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

n 

J~Z^35 

330 

332 

_ 33% 

MQ 

3m 


CON  FIGURATION 

0,  + ET, 


AA 

<r  C 

o &.  o e 

Pc  . 

o r 

FUNS 

0 2.00  ^ CO 

533 

o o 

Wf 

m m)  Zfii. 

152 

h r 

4Z0 

Ko 

7Z0  7/9 

~/0 

O >5 

^ir 

v 

o ~o 


J/  - 


CO E P F ICEN^S 


a OR  0 
SCHEDULES 


m iz  7 izJo 

157  7££_  754 

~7^745_ 

7JJ_  1ml  713 

1 

ulul. 

w1" 


756  7 f? 


7571750 


705  7U 


775 


nhmiYin 


707  ml 


3io\m 


5/mi7 


S2MS51 


IDVAR  U)  IDVAR  IZ) 


TEST  RUN  NUMEU  H 


TEST  tAEDC.  MMA2  (Tfit'TA) 


36,4 


365" 


Vsb 


ms-jm  m 

m 


311 


311 


13 


315 


3% 


311 


19 


CONFIGURATION 


RTR357I  0 


DATA  SET.  RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


PARAMETERS/ VALUES 


AOC- \t>S  | M 


O I 5 Irol  o I 0 IV^o 


E2EEHEBI 


-s 

■II 

o 

0 

-/0 


-2b 


b 3 


iHBiiwiBaiigiBIli 


'/£  ] 0 


-/£>  v|/  \-/b 


0 


'/0 


0 


-JO 


'U6 


~20 


o 0 


31b 


36b 


360 


356 


300 


[BmniiBiani—glOMI 


[DATE:  2/jjJl± 

NO.  I AX ,'>)■£« iv  sc«fe. 

GRTt>|  pons  Q I^QQ  WO 


2Z\  I SSL 


131 


m \&3 


Sll  \Sw 


2¥\ms 


Isnm  me 


%lt(o 


Ul 


S&lX  1 560 


‘HWA 


q3W3Xml 


wimt> 


m iii 


Ibl  Wfr.fyH 


TEST  RUN  NUMB 


V 

i 


TEST  : A E DC.  \Jfl  H22  (TfijVA) 


3 ?3 


3$ 4 


3B 


3 21 


H 1 01 


46Z 


463 


405 


DATA  SET-RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


PAR  AM  ETERS/ VALUES 


/3n  | A./3  1 A/  | Ot>  \S& 


b vm  o I o \soo 


$'\o\o  \ o \m  o 


-JO 


-Zb 


0 I 3 


~/b 


-zo 


0 


-lb 


■ibmm^iwm—MI 

IIIIIIBIB!!1!ISS!S9 


I NO.  AX^/Vi.-PuU  se*/e. 

GRrb'l  PUNS  0 Uoo  Woo" 


qi  WIg  911 


\185 


4% 


111 


m 


m 

tSn 


m 


4 I 43 


IE 


% 

39 

34 

35 

334 

37? 

/5f 

)SSm 

145 

154 

TESTtAEDC  VfiMzCWlW) 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


CONFIGURATION 


RTfW'/l  O,  +ET, 


l<? 


•in 


m. 


TABLE  II.  (Continued) 


DATA  SET.  RUN  NUMBER  COLLATION  SI 


SCHD.  par  AM  ETER  5/ values 

c.y|  b~t  o /3 o | A^T"  !\A  oo 


m J I s.  3 -m3  \m  o I o 


-5T|  0 \ 0 


~/0 


ih«s 


•iik 


432. 


33 


0 0 


■HiSHEIi 

Blag""— 

■■■■■■■I 


-Pd 


3 HO 


3 K* 


a OR  0 

SCHEDULES 


CO E P p {CENTS 


MMARY 


DATE  > 3//5~/7y 


TEST  :AEDC  \Jf\HZ2  CTfll7/i) 


TABLE  II.  (Continued) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE:  3//Z/7 y 


Ct  OR  0 
SCHEDULES 


COE  ^ F ICENTS 


1C  VAR  • !)  IDV  AP  12)  NC 


j<aK  an.d.&'Z-  a-re  t\at  h'.ea-At  -fdt-  -this  Isolated  orbi+er-  da.i^  a.nd  a 

used  i ti,  -i-he.se.  dodo. se^5.  p 


ivuxy  Va/ue  cf  ierc  wcz_S 


TEST  tA£DC  VAH22 


TABLE  II.  (Continued) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATA  SET 
1DENT1  FI  ER 


CON  F!  GU  RATION 


amL  A"Z-  cl*“€. hnei-n.ift^u.1  -Pot*  -M/S  15c la_+eJL  i+c.t-  doJ-o.  and.  a.  du,Mntij  \)Q.lu.e,  of  Z.tro  u)CLS 

MS  ed.  i ^ 4-he, 3e  doLfo-se+s . 


TEST  :A£DC  C™l7A) 


DATA  SET 
IDENTI  FIER 


RTRS31 


CONFIGURATION 


TABLE  II.  (Continued) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


PARAMETERS/ VALUES 


/S0  I | L./S  IM  I ^ 


-S  \ O 1 5 I o 1^1  o I--2.0I  300 


DATE  : 


O 


5 


/O 


-5  oKlo 


5*1  0 -5* 


-VO 


-4  6 


O 


g,rtd 


3/15/7*/ 


-Cwl\  sc«(e 


2.000 


f/7 


<jZI 


%1 


w 


CJVAR  *2) 


3C&X  avulA'Z-  /toT  hi e&Jii Jig-ful  -this  orbltcr-  dcci;#-  and  cl  " V<Llut  of 

Used-  i * -4-he.^c  dajiase.^5  . 


TtST  RUN  NUMB E HS 


TEST:  fi&lXL  VA4&  (IA/W 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CONFIGURATION 

RTR55I 

557; 

553 


55 


M 

593 

/5 

TABLE  II.  (Continued) 


. DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


CA  T 


-zsbzo  \-/5  y/o  1-5 


w 443  inj 


455 1 756  W Hss  V5f 


5^i  5Z7  5^2  5g7  530 


537  529  590  59/ 


703  7^7  745  757' 


7/0  '7//  7/5  7/3  V/7 


I <57  / i 5ff  TSJ£ 


7 01  W i ?/0  97/ 


DATE  : 3/ /S/T± 


777 


700  76/ 


531 


573 


535 


57'/ 


705  709 


7/5'  7/4 


<?/^  I ^9/3 


a or  0 

SCHEDULES 


auw)  = O,  3,  A. 


COEFFICENTS 


61  67  75  76 

f\Lf.nf>  I £/. r?  r~" 


IDVAR  ( 1)  IDVAR  (2)  NDV 


nasa-msfc-maf 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  (Continued) 


-P> 

ro 


T EST  :A£DC  WHJi  ( TMTfiJ 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


"cate:  Z/±5_J3± 


DATA  SET 
IDENTIFIER 


KfRUl 


Ul 


(oCS 


CONFIGURATION 


0,  +ETj 


Nl/ 


SCHD. 


AY  At 


U 


Pi 


PARAMETERS/  VALUES 


/3< 


0 


A<* 


0 


~/0 


-3 


-20 


M 


5'.<T3  O 


<5^ 


NO. 

CF 

PUNS 


£YJn1  £ul\  sc*  fc. 


?fT 


% 


97 
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yoc 


13 


19 


25 


31 


43 


49 


e i 


75  7f 
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COE  c F ICENT5 


IOVAR  (!)  IDVARI2)  N DV 


a OR  0 

SCmEOJl.ES 


t* 


u 


ItEST  : AE  DC  V/W3  j CTfif  7A ) 


TABLE  II.  (Concluded) 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


date:  Z/lS/Tf 


IDENTIFIER 

L^Ux 

■o' 

/3o 

A<* 

A/S 

M 

Li 

c^e 

G PXD 

PUNS 

40  iOO 

VOO 

RTR.70I 

O i + ET , 

F 

0 

rc 

0 

0 

3 

5.95 

o 

o 

1041 03 

[OZ 

rioz 

Xio 

— 

)Q£ 

/oi 
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no 
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TEST  RUN  NUMB 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA 
MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT16 

GENERAL  DESCRIPTION:  Forward  orbiter/ifT  Attach  Structure  (2  member 

structure). 


MODEL  SCALE: 
DRAWING  NO.: 
DIMENSIONS: 


O.OIO  MODEL  DRAWING:  SS-AOOll? 

VL78-000062B,  SK-H-4011 


MEMBER 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

#1 

Xo 

394  • 38 

3.944 

Yo 

0.0 

0.0 

Zo 

LWR  ML 

LWR  ML 

Xrp 

1131.0 

II.3IO 

yt 

46.8 

0.468 

% 

561.298 

5.613 

*0 

394.38 

3-944 

Y 

0.0 

0.0 

O 

zo 

LWR  ML 

LWR  ML 

Xiji 

1131.0 

11.310 

yt 

- 46.8 

- 0.468 

Zt 

561.298 

5.613 

Diameter  of  Members: 


5.7O 


0.057 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  « AT17 

GENERAL  DESCRIPTION:  Left  rear  orbiter/ET  attach  structure  (2  member 

structure) 

MODEL  SCALE:  O.OIO  MODEL  DRAWING:  SS-AOOll? 


DRAWING  NO.:  VL78-000062B,  SK-H-4013 

DIMENSIONS:  MEMBER 

#1 


Diameter  of  Members: 

#2 


FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

*o 

1317.00 

13.170 

- 96.5 

- O.965 

Zo 

267.5 

2.675 

XT 

2058.00 

2O.58O 

Yt 

- 125.827 

- 1.258 

Zt 

515.00 

5.150 

Xo 

1317.00 

13.170 

Yo 

- 96.5 

- 0.965 

Z 

o 

267.5 

2.675 

*T 

2058.00 

20.580 

yt 

- 125.827 

- 1.258 

ZT 

515.5 

5.155 

II.5 

0.115 

15.5 

0.155 

45 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT^g 

GENERAL  DESCRIPTION:  Right  rear  orbiter/ET  attach  structure  (3  member 

structure) 


MODEL  SCALE:  O.OIO 


MODEL  DRAWING:  S8-A00U7 


DIMENSIONS:  MEMBER 

PULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

#L 

xo 

1317-00 

13.1,0 

Yo 

96.5 

O.965 

zo 

267.5  . 

2.675 

Xm 

1872.0 

18.720 

yt 

125.827 

I.258 

Zrp 

515-5 

5-155 

P 

xo 

1317.0 

I3.I7O 

Yo 

96.5 

O.965 

zo 

267.5 

2.675 

Xn, 

2058.0 

20.580 

yt 

125.827 

1.258 

Zrp 

515.5 

5.155 

#3 

Xo 

1317.0 

13.170 

Yo 

5^.  4o 

0.544 

Zo 

19.30 

0.193 

XT 

2058.0 

20.580 

yT 

2.5 

0.025 

Zt 

567.6 

5.676 

Diameter  of  Members,  In.:  p 

15.5 

0.155 

P 

, 11-5 

0.115 

#3 

4-5 

0.045 

TABLE  III.  — MODEL  DIMENSIONAL  DATA  — Continued 


MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - ATyg 

GENERAL  DESCRIPTION:  Aft  SRB/ET  attach  structure  (3  member  structure) 


MODEL  SCALE:  O.OIO  MODEL  DRAWING:  SS-A00117 

DRAWING  NO.;  VL78-000062B,  VL72-000140,  VL72-000115 


DIMENSIONS:  MEMBER 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

#1 

XB 

1317-00 

13-170 

yB 

± 57-0 

+ 0.570 

zb 

Zrp 

457-00 

4.570 

#2 

xB 

1317-00 

13.170 

XT 

2058.00 

20.580 

#3 

XB 

1317-00 

I3.I7O 

yb 

1 57-0 

+ 0.570 

xt 

2058.00 

20.580 

Zt 

t 

343.00 

3.430 

Diameter  of  Members,  In.: 

6.0 

0.060 

TA.ii..-:  tu. 


MODEL  DIMENSIONAL  DATA  ..  Continued. 


MODEL  COMPONENT:  BODY  - 


GENERAL  DESCRIPTION:  Fuselage,  Configuration  3.  per  Rockwell  Lines 

Praying  VL7Q-000139B — 


NOTE:  Identical  to  B17  except  forebody 


MODEL  SCALE:  .010 

DRAWING  NUMBER:  VL70-000139® 

DIMENSIONS: 

Length  - In. 

Mix.  Width  - In. 

Max.  Depth  - In. 

Fineness  Ratio 
Area  - Ft2 

Max.  Cross-Sectional 

ELanform 

Wetted 

Base 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


1290,3 

12. Q03 

267-6 

2.676 

244.5 

2.445 

4.82175 

* 

4.82175 

386.67 

0.03867 

TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA-  Continued. 

MODEL  COMPONENT:  CANOPY  - O j ■ 

GEKERAL  DESCRIPTION:  Configuration  3 per  Rockwell  Lines  VL7Q-OOOI39 


MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NUMBER:  VL70-000139 

DIMENSIONS:  TOLL  SCALE  MODEL  SCALE 

length  (Xq  = 433  to  Xo  = 670)  in.  PS  237  2.370 

Max.  Uidth  

Max. Depth  (&>  = to  Zq  - 501}  - la.  PS  

Fineness  Ratio  ________  

Area 

Max.  Cross-Sectional  

Planform  _______  

Matted  - _ _______ 

Base 


49 


x'AiiLE  III.  - FODiSi-  DiJENSJlONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENTS  ELEVON  - Eoo  • 

ij) 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  3 per  Winy  Rockwell  Lines  Drawing 


VL70-00Q139B  data 

MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NUMBER:  VL70-000139B 

DIMENSIONS: 

Area  - ft^ 

Span  (equivalent)  - in. 

Inb'd  equivalent  chord 

Outb'd  equivalent  chord 

Ratio  movable  surface  chord/ total 
surface  chord 

At  inb'd  equiv.  chord 

At  outb'd  equiv.  chord 

Sweep-back  angles, degrees 

Leading  edge 

Trailing  Edge 

Hingeline 

Area  Moment  (Normal  to  Hingeline)  ■ 
(Product  of  Area  Moment) 


for  (1)  of  (2)  sides 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


205-52 

a.02:-55._ 

353.34 

3.533 

114.78 

1.148 

55.00  0.550 


0.208  0.208 


0.400 

0.400 

0.00 

0.00 

- 10.24 

- 10.24 

0.00 

0.00 

1548.07 

0.001548 

50 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  BODY  FLAP  - F5 

GENERAL  DESCRIPTION:  Body  flap  for  fuselage  Big 


MODEL  SCALE:  0.015 

DRAWING  NUMBER:  VL70 -000139 

DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  - In. 

84.70 

0.8470 

Max.  Width  - In. 

267.6 

2.676 

Max.  Depth  - In. 

* 

Fineness  Ratio 
Area  - ft2 

Max.  cross-sectional 

142.5195 

0.01425 

Wetted 

Base 

38.0958 

0.00380958 

-* 

■ • 

• 

51 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT:  FEEDLINE  - FL3 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOX  Feedline  between  ET  and  orbiter. 


MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NO.:  VL78-OOOO62,  VL72-000131 

DIMESIONS: 

Centerline  at:  XT 

yt 

Xo 

*0 


MODEL  DRAWING:  SS-A00117 

FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

2017.50  20.175 

70.00  0.700 

1330.50  13*305 

70.00  0.700 


Diameter 


18.80 


0.188 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  ~ Continued. 
MODEL  COMPONENTS  FEEDLINE  - FL^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LHg  feedline  between  ET  and  orbiter. 


MODEL  SCALE:  O.O10  MODEL  DRAWING  NO.:  SS-A00117 

DRAWING  NO.:  VI78-OOOO62,  VL72-000131 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Centerline  at: 

*T 

2017.50 

20.175 

yt 

- 70.00 

- 0.700 

xT 

1330.50 

13.305 

yt 

- 70.00 

- 0.700 

Diameter 


18.80 


0.188 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  QMS  Pod  - M4  

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  3 per  Rockwell  Lines  VL7Q -000139 


NOTE;  ML  identical  to  M?  except'  intersection  to  fuselage. 
MODEL  SCALE:  0.010 

DRAWING  NUMBER:  VL70 -000139 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  - In. 

346.0 

5 . 460 

Max.  Width  - In. 

108.0 

1.080 

Max.  Depth  - In. 

113.0 

1.130 

Fineness  Ratio 
Area  - Ft2 

Max.  Cross-Sectional 

HLanform 

Wetted 

• 

* 

Base 


DRAWING  NO.  7170-008306,  VL70-000039"B,S  SS-A00092 
DIMENSIONS 

Mach  No.  

Length  ~ in. 

Gimbal  Point  to  Exit  Plane 
Throat  to  Exit  Plane 


PULL  SCALE 


Diameter  ~in. 

Exit 

Throat 

Inlet 

Area  /Nozzle 

Exit 

...  t 

Throat 


Gimbal  Point  (station)  ~ in. 


X 

T 


Null  Position  ~deg. 


Pitch 


N/A.  . 

28.00 


13.635 


JlS&Sl 

+88.0 


492.0 


15°49’ 


+12°17 • 


MODEL  SCA1E 


... 0*500. 

N/A 

0.280 


0.00136 


15.180 

0.880 

4.920 


15°49’ 


( rtnt.Vi  t rf  ^ 


+12°17  * 


TABLE  III.  - MODEL. DIMENSIONAL  DATA  - Continued: 


MODEL  COMPORT:  . KPS  N0ZZU5  - N 24  . 

GENERAL  DESCRIPTION : Configuration  3 A NFS  Nozzles 

MODEL  SCALE  «■  r>.mr> 

DRAWING  NO.  VL7Q-0C0140A , VL70-005030A 
PDIENSIONS 

Mach  No.  

Length  ~ in. 

Gimbal  Point  to  Exit  Plane 
Throat  to  Exit  Plane 
Diameter  ~ in. 

Exit 

Throat 

Inlet 

Area  ~ft^.  /Nogale 
Exit 

Throat  . V 

Gimbal  Point  (station)  ~in. 

Upper  Nozzle 
X 

Y 
Z 

’ Loviar  Nozzles 
X 

Y 
Z 

Null  Position  ^-deg. 

. Upper  Nozzle 
Pitch 
Yaw 

Lower  Nozzles 
Pitch 

Yaw  (outb'd) 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


45.16585  0.00452 


3-445 i4.4^r> 

0 0 

-A43 : — — 


14.68170 

-JLS3Q 

---L  42640 


16°  _ 16® 
~0S 


10®  10® 


56 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT:  ET  PROTUBERANCE  - PT^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOX  Vent  line  fairing  on  tank,  T^q,  nose. 


MODEL  SCALE:  O.OIO 

MODEL  DRAWING:  SS-A00117 

DRAWING  NO,:  VL78-000062 

DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

xT 

350.9 

3.509 

yT 

0.00 

0.0 

Trailing  edge  at: 

Xt 

959-7 

9.597 

yt 

60.00 

0.600 

TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT:  ET  PROTUBERANCE  - FT10 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOX  Feedline  fairing  on  tank,  Tgg,  tank  secured 

to  tank. 


MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NO.:  VL78-OOOO62 

■ 

DIMENSION  . 

FULL  SCALE 

MODEL  3CVl. 

Leading  edge  at: 

xT 

9S5.7 

9.857 

YT 

- 70.0 

- 0.700 

Trailing  edge  at: 

Xrp 

2071.50 

20.715 

yt 

- 70.00 

- 0.700 

Centerline  of  LOX  feedline  located  radially  at  0 = 23. 5° 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  ET  PROTUBERANCE  - PTll 

GENERAL  DESCRIPTION:  L&2  feedline  fairing  on  Tg0  tank  secured  to  tank. 


MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NO.:  VL78-000031A 

DIMENSIONS:  FULL  SCALE 

Leading  edge  at:  Xp  985*70 

yt  70.00 

Trailing  edge  at:  X,p  2071*50 

Yt  70.00 


Centerline  of  LHg  feedline  radially  located  at  0 = 3^*5° 


MODEL  SCALE 
9.857 
0.700 
20.715 
0.700 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  ET  PROTUBERANCE  - PT12 

GENERAL  DESCRIPTION:  Lightning  rod  attached  to  ET  nose . 

MODEL  SCALE:  O.OIO 

DRAWING  NO.:  VL78-OOOO08A 

DIMENSIONS : FULL  SC/-.L. . MPDfeL 

8O.9O  0.309 


Length 

Diameter,  In. 


3-20 


0.320 


, TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT : RUDDER  - R$ 

0 

GENERAL  DESCRIPTION:  2A,  3 .nd  3A  Configuration  per  Rockwell  Llnw 


DRAWING  NUMBER:  VL70-000°95 


DIMENSIONS: 

Area  - FT2 

Span  (equivalent)  - IN. 

Inb'd  equivalent  chord 

Outb'd  equivalent  chord 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord  . 

At  Inb'd  equiv.  chord 

. ' At  Outb'd  equiv.  chord 


FULL-SCALE 

106.38 
. 201.0 
91.585, 
50.833 


0.400 

0.400 


Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Tailing  Edge 
Hingeline 

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)-  FT^ 
Product  of  Area  and  Mean  Chord 


34.83 

26.25 

526.11 


MODEL  SCALE 

rt-ninA 

.2*012 

p.qi6 

0.506  


0.400 


0.400 


34»83.-.— 

SU3QQ52L 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA-  Continued. 


MODEL  COMPONENT  ; external  tank  - TPr>  

GENERAL  DESCRIPTION  • External  oxygen-hydrogen  tank. 


MODEL  SCALE;  Q.QIO . ■ ■ — 

DRAWING  NUMBER  : . VL72-0001U.  VL78-000062 


DIMENSIONS  : 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


Length,  In.  (Nose  @ Xj=328.92) 

Max  Width  , In.  (@  Xp  = 975.675) 
Major 

Mox  Depth  , In. 

Fineness  Ratio 
Area  - Ft2 


jmag 

5.65713 


Max.  Cross-Sectional  605. 534 

(e  x,,  - 975.675) 

Biartfoem  ^jor  cross  section  594.679 

W.P.  of  Tank  Centerline,  Z,  In. 

Wettadc  400.000 

Base  (On  330.2  Dia.)  594.679 


1 ft . 1i6q 

-laag,.,.. 

3.302 

5.65713 


0.0606 


0.0595 

0.0400 

9-osaL 


TABLE  Hi.  - ' fODEL  DATA  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  VERTICAL  - V. - 

GENERAL  DESCRIPTION:  Cento?-!  -irse  vortirn-1  tail,  dnunlK-v^d^p  F-ir.fniI 

rounded  leadta^-cdKe. — — 

NOTE:  Same  an  '/r- . hut  vi  t'n  manipn!  q.t.or  Immi  ng  -emnved  . 

MODEL  SCALE:  0.010 • — 


DRAWING  NUMBER:  VL70-0001^9 

DIMENSIONS:  FULL-SCALE 


TOTAL  DATA 

Area  (Theo)  Ft2  425.92 — 

pi an form  

Span  (Theo)  In  —33.5.  Z2 — 

Aspect  Ratio  2 — 

Rate  of  Taper  — J2JSQ1 — 

Taper  Ratio  Q.4o4 — 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge  45.000 

Trail ir.g  Edge  26 . 24_g — 

0.25  Element  Line  JLLJL3Q 

Chords: 

Root  (Theo)  WP  ,,268  ,.50 — 

Tip  (Theo)  WP  108.47 

MAC  JmM 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC  1467.50  _ 

W.  P.  of  .25  MAC  ,,635.522- 

B.  L.  of  .25  MAC  - 0.00 

Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle  Deg  10.000 — 

Trailing  Wedge  Angle  Deg  i U . qpo 

Leading  Edge  Radius  2.q 

Void  Area  L3JLZ — 

Blanketed  Area  CL 00 — 


.vi  th. 


MODEL  SCALE 


US! 

■U£Z5 

■Q.-.5QZ 

Q.4o4 


45 .000 
26.240 
4l . 1 30 


' 2.685 
1.085 


1.998 

Hil 


£>'■355 


0.00 


10.000 

14.920 

Q.Q20 

0.131 

0.00 


63 


r 


TA3La  III.  - I'.ODEL  DIMENSIONAL  DAi'A  --  Concluded. 


li 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  3 per  Rockwell  Lines  VL70-0C0139B 

1; 

NOTE:  Sane  as  W103 , except  cuff,  airfoil  and  incidence  angle. 

|: 

h , 
£■ 

Model  Scale  = 0.010 

TEST  NO. 

DIMENSIONS: 


Ft‘ 


TOTAL  DATA 
Area- [Theo.) 

Planform 
Span  (Theo  In. 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees  (©  TE  of  Elevon) 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees  , 

Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 
Chords : 

Root  (Theo)  3. P.0.0, 

Tip,  (Theo)  B.P. 

MAC 

■ Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
. W.P.  of  .25  MAG  ' 

B.L.  of  .25  MAC 


A 


Ft* 

In.  BP 108 


: EXPOSED  DATA 

Area  (TRso ) 

Span,  (Theo) 

Aspect  Ratio 
Taper  Ratio 
Chords 

Root  BP108 
Tip  1.00  b. 

MAC  2 
Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rockwell  Mod  NASA) 
XXXX-64 

Root  b =» 

2 

Tip  b « 

7 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 
Leading  Edge  Cuff  ? 

Planform  Area  Ft£ 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M,  L.  @ Sta 
- Leading  Edge  Intersects  Wing 9 Sta 

64 


DWG.  NO.  VL7Q-COOI39B 

FULL-SCALE  MODEL  SCALE 


500 


jl mJL 


2690.00 

0.2600 

936.68 

9:^666 

■ 2.265 

2.265  . 

1.177 

1.177 

0.200 

0.200  ... 

_ 3.50Q_ 

3.500 

...  0.500 

.0.502 

tL-QSS. 

4^000 

4 5.000 
-10 . 24 

45*000 

-10124  _ 

..Z '35.209.- 

35.209 

689.24 

6.892 

13.7.85 

1.378  . 

474.81 

Ur7kR 

1136.89 

11.3650  _ ... 

299.20 

2.QQ2 

_ 182.13  _ 

1.8213  _ _ 

1752.29 

0.1752 

720.68 

2.058 

7.2068  _ 

2.058 

0.2451 

0.2451 

562.40 

5.6240 

5377 

1 . 3785 

393.03 

1185.31 

11.  as  21 

300. 20 

3.002 

251.7o 

. 2.518  _ 

0.10 

0.10 

0.12 

0.12 

118.333 

0 

5 00 


10JB3k. 


M 


I 


king 

PIaANFCRM  ARfcA , If3 

WING 

MAO, 

IN. 

HR?. 

V 

IN. 

V , 

' a 

IN. 

V 

IN. 

WING  SEAN,  Uf. 
BODY  LENGTH,  IN. 


cfioO 

hib.Q 

1089.90 

0-0 


PT-jo  FEEDLINE  FAIRING 

SECTION  B-B  SECTION  C-C 


d.  External  Tank  Protuberances 
Figure  2.  - Concluded. 
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APPENDIX 

TABULATED  SOURCE  DATA 


Tabulations  of  plotted  data  are  available 
from  DMS  upon  request. 
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OATE  85  JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE 
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AEOC  VA488UA17)  0R8  AND  CT  SEPARATING  ORB  DATA)  (RTR00I)  ( 8N  JUL  75  I 


REFERENCE  DATA 


PARAHETRIC  DATA 


sref  - 

2690.0000  SQ.FT 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

8REF  • 

1290.3000  IN. 

SCALE  - 

.0100 

XNRP  • 1089.6000  IN.  XO 

YHRP  • .0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 


OLT-Y 

u 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

1.000 

RUN  NO. 

56/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5-50 

OLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

CP8I 

CP02 

CP9C 

.399 

18.936 

-.01941 

, 00095 

-.01202 

.00075 

-.00006 

.00016  .04058 

-.03984 

-.03988 

-.03974 

.623 

99.506 

-.00877 

.08832 

-.00262 

.00133 

,00036 

.00017  ,36121 

-.03984 

-.03909 

-.03972 

.480 

200.550 

,01693 

.09399 

-.00167 

.00107 

.00010 

-.00036  .75873 

-.03987 

-.03992 

-.03976 

.523 

302,250 

.03864 

.08157 

-.01428 

.00102 

,00003 

-.00010  1.02950 

-.03992 

-.03997 

-.03901 

.545 

400.920 

-.00891 

.07410 

-.01662 

.00049 

.00019 

-.00001  -1,20630 

-.03990 

-.03994 

-.03978 

.588 

500.080 

-.04344 

,07421 

-.01299 

.00055 

,00020 

-.00011  .36104 

-*03990 

-.03993 

-.03977 

.583 

600.080 

-.04882 

.07518 

-.01137 

.00040 

.00021 

-.00012  .42715 

-.03987 

-.03992 

-.03975 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

57/  0 

GRA01ENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C0L  XCP/L 

CP01 

CPB2 

CPBC 

200.460 

23.109 

.00360 

, 09023 

.00272 

.00200 

.00025 

. 000*10  .00000 

-.03983 

-.03988 

-.03971 

200.470 

99.517 

.00914 

.08243 

.00253 

.00088 

.0001 6 

-.00080  .33380 

-.03981 

-.03988 

-.03971 

200.540 

199.570 

.03842 

.08264 

-.00797 

.00041 

.00036 

-.00008  .86750 

-.03986 

-.03992 

-.03975 

200.610 

298.550 

.,02267 

.07565 

-.01677 

.00056 

.00018 

.00081  1.39980 

-.03982 

-.03989 

-.03972 

200.550 

398.140 

-.03000 

.07401 

-.01551 

.00038 

.00019 

-.00010  . IH896 

-.03984 

-.03992 

-.03974 

200.510 

499.870 

-.04866 

.07434 

-.01151 

.00035 

,00020 

-.00018  .Las'*! 

-.03994 

-.03991 

-.03973 

200.650 

600.240 

-.04891 

.07550 

-.01139 

.00045 

.00020 

-.00018  .H8715 

-.03986 

-.03991 

-.03974 

GRADIENT 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

,00000 

RUN  NO. 

58/0 

ORADICNT  INTERVAL  • -9,00/  9.00 

DLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C0L  XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.550 

22.447 

.04862 

.00323 

.00625 

.00132 

.00021 

.00021  ,49025 

-.03981 

-.03987 

-.03970 

400.470 

101.480 

,03603 

.08165 

-.00167 

.00101 

.00002 

-.00009  .71201 

-.03900 

-.03986 

-,03969 

400.490 

202.560 

.05090 

.07098 

-.01496 

,00144 

-.00000 

.00018  .95394 

-.03983 

-.03989 

-.03972 

400.560 

301.060 

-.00561 

.07417 

-.01724 

.00035 

'00018 

-,00010  -2.41000 

-.03902 

-.03998 

-.03970 

400.550 

400.070 

-.04345 

,07421 

-.01306 

.00042 

.00019 

-.00012  .35934 

-.03982 

-.03980 

-.03970 

400.590 

499.990 

-.04904 

.07540 

-.01139 

.00035 

.00019 

-.00012  .42771 

-.03991 

-.03997 

-.03969 

400.590 

600.060 

-.04905 

.07553 

-.01140 

.00037 

.00019 

-.00012  .42770 

-.03981 

-.03987 

-.03969 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000  ,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

^ ■***■* ;»1PP«W«W.f»|i i IIIMBWWIlW^PipWiiWtliBP 


DATE  25  JUL  75 

TABULATEO  SOURCE  DATA  - 1A17A 

PAGE 
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AEOC  VAH22MA17J 

ORB  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  OATA) 

CRTR002)  i 2*  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

S REF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  • 

.000 

lr er  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

oltalf  - 

-5.000 

9REF  - 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

• 375. 

0000  IN.  ZO 

dltbta  - 

.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.0D0 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1.000 

RUN  NO. 

62/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

XT-*'" 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CP9C 

• 583 

203.320 

.13211 

.08535 

-.00625 

.00299 

. 00029 

.00067 

.70733 

C2609 

-.02587 

- . 02520 

.581 

301, 8*0 

.06108 

.08331 

-.00938 

.00107 

,00033 

-.00028 

.31360 

-.C2S30 

-.02608 

-.02557 

.5*0 

H02.180 

.OHOtt 

.07590 

-.01837 

,00120 

,00022 

.00017 

r.iieoQ 

-.02626 

“•02603 

-.02555 

.537 

500.550 

- . 0234H 

.07377 

-.01623 

.00097 

.0002* 

-.00005 

-.03226 

-.02636 

-.02613 

-.02573 

.618 

599.960 

-.0*828 

.07*32 

-.one* 

.00090 

.0002* 

-.00009 

,*1886 

. 0cY*7 

-.02627 

-.02601 

.OHO 

799.500 

-.0*933 

.07576 

-.0112* 

.00102 

.00026 

-.00009 

.*3216 

**.02599 

-.02579 

-.02551 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

. 00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

63/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 

XT-X 

XT-2 

CN 

CA 

CEH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

200,520 

197.930 

.08763 

.08033 

-.0121* 

.00221 

.00005 

,00012 

.79855 

-.02769 

-.02716 

-.026*6 

200.520 

296.660 

.067*1 

.0021* 

-.01570 

.00192 

•00002 

-.00023 

.0928* 

-.02769 

-.02710 

-.02625 

200. H80 

397.590 

.0057* 

.07*06 

-.01003 

• 001 13 

.00025 

.00009 

3.804*0 

-.02731 

-.02670 

-.02576 

200. *50 

*98 . 9*0 

-.0*030 

,07*37 

-.01377 

.00097 

.00025 

-.00009 

.31892 

-.02701 

-.026*1 

-.025*3 

200.600 

600.130 

-,0*91 1 

.07561 

-.01123 

,00092 

.00026 

-.00009 

•*313! 

- , 02685 

-.02628 

-,02530 

200.510 

600.290 

-.0*930 

.07590 

-.0112* 

.00088 

.00025 

-.00009 

.*3191 

-.02695 

-.028*3 

-•02555 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

Y00QQ0 

.00000 

.00000 

.00000 

•00000 

.00000 

.00000 

02000 

AEDC  VA*22  U A 1 7 1 

0R9  ANO  ET  SEPARATING (ORB  OATA) 

rRTR0Q3>  t 2* 

JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

xt-t  - 

.000 

ALPHA  - 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

XT8TA  - 

,000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  « 

1.000 

RUN  NO. 

6*/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  V 

CP82 

CPBC 

.62* 

*03.550 

.1*699 

.081**  -.02971 

.00130 

.00015 

.00018 

.86215 

-.02739 

-.02698 

C259G 

.*71 

501.860 

.03072 

.07352  -.02158 

,0010* 

.00022 

-.00001 

1.36250 

-.02785 

-.027*1 

- .026*7 

.552 

600.150 

* . 033*9 

.07360  -.015*9 

.00087 

.00023 

-.00008 

, 197*0 

-.02836 

-.02792 

-.0270* 

-.2*1 

802.000 

-.0*9*3 

.07592  -.01123 

,00098 

.0002* 

-.00009 

„ *3283 

-.02876 

-.02836 

- . 32 "68 

ORAOIENT 

,00000 

,00000  .00000 

•00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

f . : ' ■* 

*' <#****' 


ttiiiwi — ,■'  ^-gtu,i[rig. 


m 


DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - 1A17A 


PAGE 


SREF  • 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  • 


OLT-X 

200.310 

200.520 

200.430 

200.520 


DLT-X 

400.500 

400.420 

400.470 

400.570 


§ 

1 

> 

ORB  ANO  ET  SEPARATINO(OR0  OATA) 

{RTR003J 

t 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

,000 

ALPHA  - 

.000 

1290.3000  IN. 

YMRP 

P .0000  IN.  YO 

BETA  » 

.000 

DLTALF  - - 

10.000 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

p 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

*000 

MACH  ■ 

5.930 

.0100 

A1LRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

1.000 

RUN  NO. 

65/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

39B.310 

.09315 

.07267 

-.02775 

.00134 

.00019 

.00035 

.95787 

-.02620 

-.02594 

-.02460 

497.330 

-.00666 

.07309 

-.01966 

.00091 

.00023 

-.00004 

-2.29010 

-.02519 

-.02503 

-.02340 

599.680 

-.04660 

.07490 

-.01209 

.00092 

.00024 

-.00008 

.40055 

-.02457 

-.02445 

-.02282 

800.290 

-.04888 

*07617 

-.01129 

.00084 

.00024 

-.00009 

.42909 

-.02383 

-.02368 

-.02207 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

66/0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CPBC 

401.890 

.02414 

.07196 

-.02202 

.00115 

.00022 

.00009 

1.57210 

-.02470 

-.02441 

-.02325 

500.080 

-.03688 

.07401 

-.01474 

.00099 

.00023 

-.00008 

.26043 

-.02499 

-.02472 

-.02358 

600.000 

-.04921 

*07398 

-.01126 

.00093 

.00024 

-.00009 

.43124 

-.02539 

-.02515 

-.02421 

800.030 

-.04915 

*07623 

-.01128 

.00087 

.00024 

-.00009 

,43043 

-. 02454 

-.02433 

-.02324 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC 

VA422UAI7) 

ORB  AND  ET  SCPARAT I NO ( ORB  OATA) 

(RTR004) 

( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  OATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  - 1089.6000  IN.  XO 

YMRP  - *0000  IN*  YO 

2 MRP  - 375.0000  IN.  20 


PARAMETRIC 

OATA 

OLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  ■ 

.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

OLTBTA 

• 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

■ 

1 .000 

RUN  NO.  70/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • *5.00/  5.00 


OLT-X 

.442 

.422 

.OBI 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPBC 

500.500 

.29401 

.08134 

-.04700 

,00267 

-.00008 

.00170 

.61998 

-.01901 

-.01934 

-.01748 

602.100 

.08071 

.06038 

-.03852 

.00165 

*00005 

*00024 

1. 13720 

-.01851 

-.01096 

-.01624 

804.940 

-.04895 

.07216 

-.01126 

.00087 

.00023 

-.00009 

,43008 

-.02299 

-.02289 

-.02113 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

*00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

tm 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA488UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT i NO t ORB  DATA! 


REFERENCE  DATA 

8690 * 0000  SQ.FT.  X 

1890.3000  IN.  V 

1 890 . 3000  IN.  2 

.0100 


PAGE  4 


(RTR004)  « £4  -*JL  75  ) 


1069.6000  IN.  XO 
.0000  IK.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


parametric  data 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

.000 

8ETA 

» 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVGN  - 

.000 

GRIO 

m 

1.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

800.430 

800.480 

800.530 

OLT-Z 

500.860 

597.050 

800.850 

GRADIENT 

CN 

.18587 

-.00861 

-.04869 

.00000 

CA 

.06659 

.06985 

.07516 

.00000 

CLH 

-.05786 

-.02341 

-.01132 

.00000 

CY 

.00842 

.00110 

.00093 

.00000 

CYN 

-.00008 

.00080 

.00083 

.00000 

CBL 

.00084 

.00012 

-.00009 

.00000 

XCP/L 

.96907 

.00000 

.48754 

.00000 

CPB1 

-.02389 

-.08381 

-,01906 

.00000 

CPB8 

-.08389 

-.08385 

-.01964 

.00000 

CP9C 

-.08889 

-.08808 

-.01651 

.00000 

RUN  NO. 

78/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP0I 

CP82 

CPBC 

400.470 

501.470 

.01735 

.06847 

-.02379 

.00109 

.00019 

-.00010 

8.03110 

-.01727 

-.01765 

-.01584 

400.360 

600 . 000 

-.04831 

.07835 

-.01343 

.00064 

.00088 

-.00009 

.34846 

-.01847 

-.01873 

—.01665 

400.400 

800.330 

-.04876 

.07419 

-.01138 

.00098 

.00083 

-.00009 

.42791 

-.01891 

-.01929 

-.01707 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 8690.0000  SQ.FT.  X 
LREF  • 1890.3000  IN.  Y 
BEEF  - 1890.3000  IN.  2 
SCALE  • .0100 


OLT-X  OLT-Z 
.456  608.100 

.488  1000.800 

GRADIENT 


OLT-X 

800.480 

800.460 


OLT-Z 

790.700 

1000.800 

GRADIENT 


CN 

.06965 

-.04073 

.00000 


CN 

-.08807 

-.04844 

.00000 


AEOC  VA422I 1 A 1 7 1 0R8  ANO  ET  SEPARAT I NGIORB  OATA1 


1089.6000  IN.  XD 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR0051  < 84  JJL  75  1 


CA 

.06748 

.07854 

.00000 


CA 

.07071 

.07518 

.00000 


CLH 

-.03738 

-.01189 

.00000 


CLH 

-.01918 

-.01133 

.00000 


PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

.000 

BETA  * 

.OPd 

DLTALF  - 

-80.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  » 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

1.000 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CP91 

CPB8 

CPBC 

.00179 

.00000 

.00089 

1.19560 

-.00936 

-.01030 

-.00814 

.00086 

.00023 

.00009 

.48883 

-.00957 

- 01041 

-.00807 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5,00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CROC 

.00088 

.00023 

.00010 

. 0 1 444 

-.01460 

-.01588 

-.01363 

.00093 

.00082 

.00003 

.48608 

-.01386 

-.01438 

-.01873 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

•r  '.s 


/**S 

tw 


DATE  89  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  OATA1 


REFERTi^E  DATA 

SREF  » 8590.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  • 1290.3000  IN.  2MRP 
SCALE  • .0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

AILRON 

GRID 


PAGE  5 

(RTR005)  < 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 

.000  ALPHA  • .000 

.000  OLTALF  - -80.000 

.000  MACH  » 5.930 

.000  ELEVON  « .L70 

1.000 


RUN  NO.  75/  0 


GHAOtSNT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


DLT-X < 
400.420 
400.390 


DLT-Z 
800. 440 
1000.200 
GRADIENT 


CN 

-.04835 

-.04047 

.00000 


CA 

.07306 

.07521 

.00000 


CLM 

-.01133 

-.01138 

.00000 


CYN  CBL 

.00090  .00083  - . 00009 

.00090  .00022  -.00009 

.00000  .00000  .00000 


XCP/L 

.42568 

.42644 

.00000 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING10R8  OATA1 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  ■ 1290.3300  IN.  YMRP 
SREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


CP8I  CP82  CPOC 

-.01606  -.01615  -.01497 

-.01576  -.01596  -.01499 

.00000  .00000  .00000 


CRTR006)  ( 24  M.  75  > 


1089.6000  IN. 

.0000  IN. 
- 375.0000  IN, 


XO 

YO 

20 


PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

.000 

SET  A * 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  » 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVO^  • 

.000 

GRID  - 

26.000 

DLT-X 

.538 

.515 

.481 


OLT-Z 

801.940 

900-400 

1000.300 

GRADIENT 


RUN  NO.  380/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CN 

.06787 

-.03383 

-.04866 

.00000 


CA 

;06652 

.06906 

.07176 

.00000 


CLM 

-.03704 

-.01624 

-.01134 

.00000 


CY 

.00218 

.00127 

.00119 

.00000 


CYN 

.00003 

.00026 

.00025 

.00000 


CBL 

.00020 

-.00004 

-.00010 

.00000 


XCP/L 
1 .20570 
.17993 
.42706 
.00000 


CP81 

-.01293 

-.01393 

-.01536 

.00000 


CP82 

-.01371 

-.01447 

-.01560 

.00000 


CP9C 

-,01168 

-.01251 

-.01399 

.00000 


AEOC  VA455UAI7I  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  OATA)  (RTR007)  ( ?■*  ML  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SUET  • 

8690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1069.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1890.3000  IN. 

YMRP 

• 

,0000  IN.  YO 

BETA  « 

.000 

OLTALF  * 

-80.000 

BREF  • 

1890.3000  IN. 

ZMRP 

» 375, 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

26.000 

RUN  NO. 

381/  0 

• 

GRADIENT  INTERVAL  •«  -5 

.00/  5.GQ 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CP88 

CP8C 

.447 

801.930 

,06968 

.06731 

-.03739 

.00184 

.00003 

.00014 

1.19510 

-.01981 

-.01989 

-.01780 

.483 

900.560 

-.03891 

.07000 

-.01669 

.00118 

.00024 

-.00004 

.15302 

-.02152 

-.02191 

-.01938 

.461 

1000.200 

-.04907 

.07876 

-.01140 

.00185 

.00084 

-.00010 

.48777 

-.08439 

-.08440 

-.08850 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 00000 

.00000 

RUN  NO. 

378/  0 

ORADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9I. 

XCP/L 

CP8T 

CP82 

CP0C 

800.480 

751.080 

.04334 

.06884 

-.03685 

.00107 

.00010 

.00059 

1.49640 

-.08190 

-.02176 

-.01976 

800.450 

800.370 

-.08863 

.06838 

-.01781 

.00136 

.00027 

.00006 

.03796 

-.08366 

-.08342 

-.08167 

800.480 

900.480 

-.04893 

.07149 

-.01183 

.00135 

.00026 

-.00010 

.48997 

-.08559 

-.08535 

-.08398 

800.400 

1000.200 

-.04888 

.07333 

-.01188 

.00137 

.00025 

-.00010 

.43038 

-.02655 

-.08630 

-.08508 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO  . 

373/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • , -5. 

f 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

rJ 

CflLj 

XCP/L 

CPB1 

CP08 

CP0C 

400.400 

749.510 

-.04816 

.07077 

-.01148 

.00130 

.00086 

-.00010 

.48895 

-.01880 

-.01827 

-.01551 

400.410 

800.460 

-.04838 

.07159 

-.01135 

.00120 

.00086 

-.00010 

.48580 

-.01611 

-.01618 

-.01340 

400.430 

900. 400 

-.04830 

« 07868 

-.01138 

.00188 

.00085 

-.00010 

.h85S8 

-.01481 

-.01479 

-.01240 

400.370 

1000.800 

-.04829 

.07370 

*.01134 

.00144 

.00027 

-.OOpIO 

.42586 

-.01476 

-.01467 

-.01876 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00*00 

i 


OATC  <8  JU.  78  TABULATE!)  SOURCE  DATA  - IAI7A 


paoe 


AEOC  VA**S8l  IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING* ORB  DATA! 


(RTROOS)  < 2H  .AA. 


REFERENCE  DATA 


•PARAMETRIC  OATA 


SREF  • 8690.0000  SQ.FT.  XMRP  • 

LREF  - 1890.3000  IN.  YPRP  • 

BPT'  • 1290.3000  IN.  ZNRP  • 

SCALE  • .0100 


I0B9.6000  IN. 

.0000  IN. 
375.0000  IN. 


XO 

YO 

ZO 


\ 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  ■ 

BETA 

3.000 

OLTALF  • 

dltbta 

.000 

MACH*-  - 

AILRON 

.000 

ELEVON  • 

GRID 

3.000 

l 


DLT-X 

OLT-Z 

.566 

18.747 

.604 

99.536 

.594 

200.540 

.638 

302.100 

.627 

401*050 

.648 

500.020 

.670 

600.030 

GRADIENT 

run  no.  me/  o 


CN 

CA 

CLH 

-.01726 

.07963 

-.01267 

-.00475 

.08920 

-.00352 

.01747 

.08418 

-.00126 

.03456 

.08274 

-.01278 

-.00893 

.07584 

-.01616 

-.04615 

.07596 

-.01232 

-.05180 

.07701 

-,01073 

.00000 

.00000 

gradient  interval  • -6. 


CY 

CYN 

C8L 

-.03720 

-.00242 

-.00138 

-*04023 

-.00215 

-.00091 

-.03940 

-.00066 

-.00204 

-.03289 

-.00184 

-.00087 

-.03332 

-.00162 

.00119 

-.03388 

-.00163 

.00011 

-.03412 

-.00157 

.00002 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CPBl 

CPB2 

-.07385 

-.02759 

-.02762 

-.08138 

-.02762 

-.02766 

.73229 

-.02773 

-.02777 

1*02970 

-.02774 

-.02780 

'1.15080 

-.02786 

-.02790 

.39306 

- 02793 

-.02796 

.45278 

2792 

-.02793 

.ooooc 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  *12/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


, DLT-X 

plt-z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

2C0.630 

23.164 

.00044 

.09097 

.00150 

-,03893 

200.620 

99.708 

.01149 

.06323 

,00250 

-.04056 

200,540 

199.500 

.03529 

.08388 

-.00660 

-.03610 

200.620 

298.610 

.02262 

.07784 

-.01671 

-.03239 

200.580 

399.150 

-.03051 

.07825 

-.Q1514 

-.03333 

200.610 

499.820 

-.05168 

.07746 

-.01089 

-.03374 

200.710 

600.220 

-.05204 

.07788 

-.01073 

-.03380 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8! 

CP62 

-.00182 

-.00138 

.48226 

-.02916 

-.02896 

-.00116 

-.00161 

.44225 

-.02940 

-.02917 

*.00104 

-.00162 

.04693 

-.02919 

-.02903 

-.00158 

.00144 

1.39B8Q 

-.02887 

-.02872 

-.00164 

.00047 

.16377 

-.02876 

-.02861 

*.00159 

.00006 

.44920 

-.02856 

-.02843 

*.00157 

.00004 

.45389 

-.02842 

-.02830 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

7 

75  ) 


.000 

.000 

5.930 

.000 


CP9C 

-.08698 

-.08702 

-.02780 

-.02723 

-.02737 

-.02748 

-.02748 

.00000 


CP9C 

-.02877 

-.02894 

-.02856 

-.02819 

-.02808 

-.02785 

-.02771 

.00000 


DATE  M JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  OATA) 


PAGE  8 
(RTR009)  ( 24  OJL  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


• • I • 

ml 

2690.0000  SQ. 

1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 

FT.  XMRP 
YMRP 
ZHRP 

RUN  NO. 

• 1089.6000  IN.  XO 

• .0000  IN.  YO 

- 375.0000  IN.  ZO 

115/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

DLT-Y  » 
BETA  - 
oltbta  * 

AILRON  - 
GRIO 

00/  5.00 

.000 

3.000 

.000 

.000 

3.000 

ALPHA  • 
OLTALF  • 
MACH  ■ 
ELEVON  - 

.000 

-5.000 

5.930 

.000 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

£PBI 

CP82 

CP9C 

.627 

202.150 

.10275 

.08637 

-.00613 

-.04006 

-.00129 

-.00071 

.71967 

-.02752 

-.02756 

-.02672 

.593 

301 .940 

.06191 

. 08397 

-,00866 

-.03552 

-.00104 

-.00209 

.00012 

-.02777 

-.02780 

-.02706 

.5H0 

402.260 

.04086 

.07896 

-.01055 

-.03089 

-.00186 

.00230 

1.11390 

-.02795 

-.02799 

-.02726 

.715 

500.510 

- .02467 

.07610 

-.01582 

-.03297 

-.00164 

.00076 

.01908 

-.02915 

-.02817 

-.02747 

.665 

599.990 

-.05106 

.07742 

-.01105 

-.03364 

-.00159 

.00007 

.44353 

-.02823 

-.02823 

-.02760 

.690 

750 . 080 

-.05223 

.07815 

-.0107! 

-.03365 

-.00156 

.00005 

.45503 

-.02821 

-.02818 

-.02757 

.095 

799.260 

-.05217 

.07817 

-.01071 

-.03370 

-.00156 

.00004 

.45474 

-.02815 

-.02813 

-.02751 

GRAOIENT 

.00000 
RUN  NO. 

.00000  . OOOCO 

116/  0 

.00000  .00000  .00000 
GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

.00000 
00/  5.00 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

200.510 

199.160 

.09360 

.08105 

-.01306 

- .03929 

-.00063 

-.00189 

.79956 

-.02827 

-.02812 

-.02728 

200.490 

298.670 

.06471 

.08429 

-.01423 

-.03203 

-.00108 

-.00108 

.87983 

-.02817 

-.02801 

-.02703 

200.460 

397.450 

.00708 

.07682 

-.01817 

-.03252 

-.00160 

.00145 

3-22700 

-.02781 

-.02765 

-.02656 

200.600 

498.780 

-.04223 

.07694 

-.01336 

-.03327 

-.00164 

.00020 

. 34373 

-.02752 

-.02738 

-.02632 

200.480 

600.060 

-.05178 

.07812 

-.01071 

-.03370 

-.00156 

.00004 

.45319 

-.02736 

-.02725 

-.02622 

200.550 

750.160 

-.05196 

.07843 

-.01071 

-.03361 

-.00155 

.00004 

.45365 

- , 02726 

-.02717 

-.02627 

200.610 

800.120 

-.05213 

. 07847 

-.01072 

-.03367 

-.00156 

.00005 

.45431 

-.02737 

-.02729 

-.02645 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

U 


OATE  2S  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

‘ AEOC  VA422<IAI7>  ORB  AND  ET  SEPARATING! ORB  OATAI 


REFERENCE  DATA 
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(RTROIO)  ( 24  JUL  7S  > 


PARAMETRIC  DATA 


sref  - 

2690  - 0000 

SQ.FT. 

XhRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

8REF  « 

1290.3000 

tN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

..000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

-10.000 

0LT8TA 

.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

3.000 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200.450 

390.540 

.09299 

.07670 

-.02667 

-.03052 

-.00185 

.00269 

.94675 

-.02606 

-.02620 

-.02503 

200.510 

497.210 

-,00560 

,07592 

-,01944 

-.03271 

-.00165 

.00094 

-2.81030 

-.02500 

-.02531 

-.02387 

200.510 

599.540 

-.04894 

.07755 

-.01156 

-.03343 

-.00160 

.00009 

.42373 

-.02463 

-,02486 

-.02352 

200.550 

7501130 

-.05151 

.07971 

-.01075 

-.03345 

-.00155 

. 00005 

.45131 

-.02467 

-.02404 

-.02375 

200.550 

000.220 

-.05166 

.07071 

-.01075 

-.03360 

-.00157 

.000 04 

.45197 

-.02502 

-.02515 

-.02421 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

119/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPS2 

CPBC 

400.470 

402. TOO 

.02646 

.07484 

-.02230 

-.03194 

-.00163 

.00156 

1.50270 

-.02647 

-.02656 

-.02582 

400.460 

500.020 

-.03811 

.07617 

-.01441 

-.03292 

-.00165 

.00025 

.28196 

-.02663 

-.02670 

-.02607 

400,490 

600.130 

-.05157 

.07817 

-.01068 

-.03344 

-.00156 

.00005 

.45291 

-.02653 

-.02659 

-.02598 

400.470 

750.080 

-.05196 

.07079 

-.01075 

-.03351 

-,00156 

.00005 

.45319 

-.02612 

-.02619 

-.02552 

400.530 

900,070 

-.05192 

.07878 

-.01075 

-.03347 

-.00155 

.00005 

.45302 

-.02579 

-.02589 

-.02516 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

►d  <3 

RUN  NO, 

117/  0 

ORADIENT  INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

I 

i 

If. 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  i 

CBL 

XCP/L 

CP8i 

CP02 

CPBC 

•t. 

.557 

403.760 

,14925 

.08276 

-.02911 

-.03205 

-.00162 

.00009 

.85504 

“-'5 02734 

-.02734 

-.02644 

1 

jo  r. 

,644 

501.940 

.03115 

.07576 

-.02169 

-.03182 

-.00168 

. 00228  ! 

1 .35630 

-.02782 

-.02702 

-.02703 

gg 

is 

SB 

,643 

600.220 

-.03550 

.07596 

-.01500 

-.03306 

-.00167 

.00031 

.23737 

—.02807 

-.02807 

-.02737 

j 

.538 

750.070 

-.05199 

.07834 

-.01069 

-.03357 

-.00155 

.00004 

.45438 

-.02914 

-.02811 

-.02749 

124 

801.870 

GRADIENT 

-.05212 

,00000 

.07844 

,00000 

-.01070 

,00000 

-.03356 

,00000 

-.00155 

.00000 

.00005 

.00000 

,45465 

.00000 

-.02810 

.00000 

- . 02807 
,00000 

-.02745 

,00000 

RUN  NO. 

ne/  o 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

v - •*«af **•!■*.!  .,**..*.1... 
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DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEOC  VA422C ! A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIOR8  DATA) 


REFERENCE  OATA 


S REF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN  XO 

LREE  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• 

0000  IN.  YO 

BREF  • 

t 290. 3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

123/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.547 

500.410 

,29168 

.08583 

-.04646 

.516 

602.170 

.08473 

.07067 

-.03978 

.564 

750.320 

-.05010 

.07641 

-.01108 

.201 

804.780 

-.05134 

.07743 

-.01061 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

124/  0 



OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.490 

500.260 

,18790 

.06868 

-.05841 

200.560 

597.120 

-.00325 

.07314 

-.02295 

200.600 

750.050 

-.05089 

.07835 

-.01072 

200.480 

800.270 

-.05090 

.07901 

-.01075 

GRADIENT  ~ 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

125/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.400 

501 .640 

.01722 

. 07t20 

-.02340 

400.340 

600.130 

-.04380 

.07623 

-.01300 

400.440 

750. 35C 

-.05082 

.07915 

-.01072 

400.430 

800.380 

-.05101 

.07921 

-.01074 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

(RTROin  ( 24  JU.  75  ) 


PARAhETR I C DATA 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  « 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-15.000 

0LT8TA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

m. 

.000 

ELEVON  » 

,000 

GRID 

m 

3.000 

ORADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5,00 


CY 

-.02667 

-.03048 

-.03313 

-.03330 

,00000 


CYN 

-.00266 

-.00187 

-.00161 

-.00150 

,00000 


C9L 

.00238 

.00266 

.00009 

.00004 

.00000 


XCP/L 

.81930 

1.12950 

.43878 

.45330 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

-.02978 

-.03212 

-.03317 

-.03323 

.00000 


CYN 

-.00171 

-.00173 

-.00155 

-.00154 

.00000 


COL 

.00360 

.00107 

,00005 

,00005 

.00000 


XCP/L 

.97085 

.00000 

.44927 

.44842 

.00000 


GRAOlEr^  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

-.03164 

-.03293 

-.03321 

-.03317 

.00000 


CYN 

-.00169 
-.00163 
-.00155 
- .00154 
.00000 


C8L 

,00119 

,00016 

.00005 

.00005 

,00000 


XCP/L 

2.01900 

,36331 

.44903 

.44948 

.00000 


CPB1 

-*023C9 

-.0E45H 

-.02626 

-.02656 

.00000 


CP81 
— .02538 
- , 02502 
-.02332 
-.02321 
.00000 


CP91 
-.02433 
-.02506 
-.02452 
- ,02412 
.OQGOQ 


CPB2 

-.02408 

-.02479 

-.02638 

-.02660 

.00000 


CPB2 

-.02537 

02500 

-.02345 

-.02334 

.00000 


CP82 

-.02447 

-.02511 

-.02459 

—.02420 

.00000 


CPBC 

-.02299 

-.02353 

-.02562 

-.02604 

.00000 


CPBC 

-.02462 

-.02410 

-.02225 

-.02226 

.00000 


CP9C 
- . 02334 
-.02445 
-.02396 
-.02349 
90000 


£SSk- 


^0 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VAH22UA17)  ORB  AND  £T  SEPARATINOCORB  DATA) 


PAGE  II 

IRTR012)  < 24  75  I 


SREF 

LREF 

9REF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

2600 * 0000  SQ.FT,  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


1000.6000  IN.  xo 
.0000  IN.  YO 
375,0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  OAT A 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

3.000 

dltalf  - 

.000 

OLTSTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

3.0DO 

RUN  NO.  lit/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

,§09 

,63*4 

.627 

,696 

,605 

.646 

.695 


OLT-Z 
18.067 
99.512 
200.670 
302.210 
HOI  .000 
500.  no 
600. 150 
GRADIENT 


CN 

-.01010 
-.00528 
*0 1730 
,03472 
-,00902 
-,04656 
-.05200 
.00000 


CA 

.07999 

,08976 

.08465 

.00337 

,07649 

.07651 

.07756 

.00000 


CLM 

-.0126? 

-.00366 

-.00118 

-.01275 

-.0IS24 

-.01232 

-.01073 

.00000 


CY 

-.03503 

-.04005 

-.03897 

-.03257 

-.03310 

-.03352 

-.03384 

,00000 


CYN 

-.00241 

-.00229 

-.00064 

-.00185 

-.00164 

-.00164 

-.00158 

.00000 


CBL 

-.00130 

-.00086 

-.00210 

-.00068 

.00121 

.00012 

.00004 

.00000 


XCP/L 

-.03964 

-.03227 

,72848 

1,02730 

-1,14000 

.39547 

.45384 

,00000 


CPS  I 
-.02754 
-.02757 
-.02766 
-.02769 
-.02779 
-.02784 
-.02780 
,00000 


CP82 

-.02755 

-.02759 

-.02770 

-.02772 

-.02783 

-.02785 

-.02780 

.00000 


CP9C 

-.02701 

-.02706 

-.02722 

-.02725 

-.02738 

-.02746 

-.02747 

,00000 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN, 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEOC  VA422UA17)  0R9  AND  ET  SEPARATINGICRB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


CRTR0I3)  I 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  * 

.000 

alpha  * 

.000 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  • 

,000 

MACH  * 

5,930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  • 

3.000 

RUN  NO.  130/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

,504 

.546 

,585 


OLT-X 

200,490 

200,550 

200.610 

200.400 


DLT-Z 

001,870 

900.390 

1000.300 

GRADIENT 


CN 

.06881 

-.03152 

-.05080 

,00000 


CA 

.06953 

.07403 

.07779 

.00000 


RUN  NO.  126/  0 


CLM 

-.03773 

-.01694 

-.01060 

.00000 


CY 

-.02902 

-.03250 

-.03300 

.00000 


CYN 

-.00109 

-.00165 

-.00150 

.00000 


CBL 

.00170 

.00042 

.00005 

00000 


XCP/L 

1.20830 

.12252 

.45136 

.00000 


DLT-Z 

CN 

CA 

cun 

CY 

CYN 

CBL 

750*990 

,04330 

.06606 

-.03642 

-,03097 

-.00191 

.00085 

000,390 

-.02840 

.07224 

-.01792 

-.03268 

-.00163 

.00049 

900,410 

-*05095 

,07674 

-.01062 

-.03312 

-.00159 

.00005 

1000,300 

-.05071 

,07860 

.-.01068 

-,03317 

-.00155 

.00005 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


XCP/L 
1 ,50120 
.03079 
.45149 
.44947 
.00000 


CP81 
-.02055 
-.02105 
-.021 17 
.00000 


CP61 

-.01675 

-.01755 

-.01746 

-.01631 

,00000 


CPB2 

-.02001 

-.02120 

-,02133 

,00000 


CPB2 

-.01738 

-.01802 

-.01796 

-.01690 

.00000 


CP8C 

-.01993 

-.02066 

-.02084 

.00000 


CPBC 

-.01570 

-.01665 

-.01672 

-.01539 

,00000 


PAGE  12 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

r 

ACOC  VA422C 1A17)  OR8  AND  ET  SEPARATING  I ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

Xf*P 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP 

SREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

SCALE 

m 

.0100 

1089.6000  IN*  XO 
.0000  IN,  YO 
379 . 0000  IN.  20 


(RTR0I3)  i 24 
PARAMETRIC  DATA 


JUL  79  ) 


DLT-Y  ■ 

,000 

ALPHA  * 

.000 

BETA  • 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

3.000 

OLT-X 
HO 0.930 
400.450 
400.550 
400.540 


RUN  NO.  187/  0 


ORAOICNT  INTERVAL 


-9.00/  9,00 


OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

cpei 

749.570 

-.05070 

.07494 

-.01072 

-.03296 

-.00163 

.00006 

.44004 

-.01420 

000.410 

-.05082 

,07623 

-.01064 

-.03301 

-.00159 

.00006 

.45068 

-.01288 

900.430 

-.05057 

.07799 

-.01064 

-,03314 

-.00157 

.00005 

.44954 

-.01290 

1000.300 

- ,05055 

.07915 

-.01069 

-.03310 

-.00155 

.00005 

,44855 

-.01420 

ORAOICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

CP82 

^*01500 

-.01375 

-.01359 

-,01470 

.00000 


CP9C 

-.01 283 
-.01154 
-.01104 
-.01355 
.00000 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINQlORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690,0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  p 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  * ^290*3000  IN.  ZHRP 
SCALE  jp  ,0100 


1089.6000  IN. 

.0000  IN. 
375.0000  IN. 


XO 

YO 

ZO 


OLT-X 

200,600 

200.990 

200.970 

200,930 

200.660 

200,620 

200.680 


OLT-Z 

22.944 

100.760 

200.350 

300.330 

398.190 

498.430 

599.720 

GRADIENT 


RUN  NO.  198/  0 


ORAOICNT  INTERVAL  * -5.U0/  5.00 


1RTRD14)  < 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

,000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA  * 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIP  - 

5.000 

OLT-X 

OLT-2 

CM 

CA 

cl* 

or 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.505 

19.300 

.03490 

,06135 

-,0123? 

.00061 

-*,00030 

,90010 

1.01260 

-.02674 

-.02672 

-*02607 

.554 

98.091 

,04122 

.07435 

-.00583 

.00100 

-.00016 

,00026 

.80154 

- 02641 

-.02642 

-.02569 

.569 

199.070 

.06234 

.07285 

.00805 

.00078 

.00006 

-.00002 

.51012 

-.02601 

-.02607 

* ,02530 

,549 

300.220 

.11141 

.07502 

.90006 

,00104 

,00001 

-.00003 

*65945 

-.02563 

-.02571 

-.02490 

.608 

402.090 

,14610 

.07335 

-.01370 

.00068 

.00004 

-.00015 

.75376 

-,02525 

-*02535 

-.02448 

r.540 

501.120 

.09246 

.06551 

-.01479 

.00110 

,00000 

-.00009 

.81993 

-.02490 

-,02501 

-.02406 

.7*4 

590 *4 1 0 

,04898 

,06621 

•'.00916 

,00096 

-.00000 

-,00004 

.B4772 

-.02471 

-.02482 

-,02381 

ORAOICNT 

,00000 

,00000 

,00000 

,00000 

,00000 

*00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO.  200/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5,00/  9,00 


CM 

,04914 
,06197 
.09705 
,14615 
.11500 
.05897 
. 04264 
,00000 


CA 

.07492 

,07231 

,07429 

,07526 

.06661 

,06588 

,06752 

*00000 


CLM 

,00005 

.00816 

.00469 

-.00990 

-,01623 

-.01131 

-,00734 

.00000 


CY 

.00136 

,00102 

,00075 

.00101 

.00101 

,00090 

,00092 

.00000 


CYN 

-.00029 

.00006 

.00000 

-.00001 

-.00002 

-.00001 

-*00001 

,00000 


C9L 

.00026 

.00023 

.00000 

-.00004 

-.00008 

-.00005 

-.00004 

.00000 


XCP/L 

.65906 

.52829 

*61171 

.72775 

,00116 

,85169 

,83215 

,00000 


CPfil 

-.02901 

-.02932 

-.02949 

-.02952 

-.02957 

-.02956 

-.02956 

,00000 


CP02 

-.02897 

-.02926 

-.02940 

-.02940 

-.02942 

-.02343 

-.02940 

03000 


CPBC 
-.02855 
-.C213&S 
-.02390 
-.02887 
-.02897 
-,0C  -94 
-.02876 


A 


DATC  M JUL  75  TABULATED  SOURCE  OATA  - IAHA 

ACOC  VA422C 1A171  ORB  AND  ET  SEPARATING (0R8  DATA) 

REFERENCE  OATA 


PAGE  13 
(RTR0I41  ( 24  JU-  75  > 


swr 

IREF 

B*ftF 

SCALE 


2690.0000  90, rr.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  2HRP 

.0100 


10B9.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
379.0000  IN.  20 


PARAMETRIC  OATA 

DLT-Y  ■ 

,000 

ALPHA  • 

5,000 

BETA  * 

,000 

DLTALF  - 

,000 

DLTBTA  - 

,000 

MACH  • 

5.930 

AILRON  * 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

5.000 

RUN  NO.  201V  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 
<400.530 
400.560 
<400.550 
400.490 
<400.51 0 
<400 .650 
400*640 


DLT-2 
21.997 
100. IHO 
201 .360 
302.120 
*400.560 
500.060 
600.0*40 
GRADIENT 


CN 

.09019 

.06959 

.14294 

,13687 

.073M9 

.0<4H52 

,04283 

,00000 


CA 

.07396 

.07267 

.07673 

,08762 

*06536 

.06625 

,06783 

*00000 


CLM 

.01442 

,00705 

-.00553 

-.01617 

-.01299 

-,00795 

-.00732 

*00000 


CY 

.00133 

.0G0B2 

,00054 

.00087 

.00103 

,00099 

.00097 

.00000 


CYN 

.00003 

-,00004 

.00014 

,00001 

-.00002 

-.00001 

-.00001 

.00000 


CBL 

,00022 

.00018 

.00017 

-.00030 

-.00013 

-.00004 

-.00004 

.00000 


XCP/L 

,50007 

.58133 

,69667 

.77017 

.83677 

,03856 

,83093 

,00000 


CPB1 

-.02891 

-.02889 

-,02883 

-.02886 

-.02910 

-.02929 

-,02932 

,00000 


CP82 

-.02873 

-.02873 

-.02866 

-,02871 

-.02891 

-.02910 

-.02914 

.00000 


CP9C 

-.02795 

-.02796 

-.02790 

-.02790 

-.02813 

-.02843 

-.02346 

,00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  « 2690.0000  SQ.FT . XMRP 
LREF  • 1290*3000  IN.  YMRP 
0REF  • 1290*3000  IN*  ZHRP 
SCALE  * .0100 


AEDC  VA422UA17)  0R8  AMO  ET  SEPARAT l NO l CRB  DATA) 


1089.6000  IN,  XO 
.0000  IN,  YO 
375.0000  IN.  ZO 


CRTR015)  t 24  M.  75  ) 


parametric  data 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

5*000 

BETA 

.000 

DLTALF  » 

-5.000 

DLTBTA 

,000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

5.000 

RUN  NO.  2C5/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

.596 

.500 

.481 

.526 

.517 

.586 

-.272 


OLT-Z 

201.330 

300.070 

401.570 

502.110 

600,510 

749.960 

800.730 

GRADIENT 


CN 

,14672 

.11279 

,15362 

,13932 

,06934 

.04297 

.04296 

.00000 


CA 

,07559 

.07442 

,07682 

,06736 

♦06543 

,06775 

,06799 

,00000 


CLM 

.00294 

.00561 

-.00877 

-,01766 

-,01265 

-,00732 

-,00732 

,00000 


CY 

.00185 

.00073 

.00103 

00099 

,00099 

.00085 

,00088 

.00000 


CYN 

-.00000 

-.00002 

-.00004 

-.00003 

-.00004 

-,00005 

-.00004 

,00000 


CBL 

.00060 

-.00009 

-.00015 

-.00018 

-.00007 

-.00005 

-,00004 

.00000 


XCP/L 

.63990 

.60844 

.71711 

,78677 

.84246 

.83027 

.03032 

.00000 


CP81 
-.02893 
-.02896 
-.02891 
-,02897 
-.02907 
- , 02907 
-.02906 
*00000 


CP82 

-*02963 

-.02870 

-.02865 

-.02872 

-.02881 

-.02881 

-.02880 

.00000 


CP9C 
-.02777 
-.02786 
- * 02777 
-.02784 
-*02796 
-.02797 
-.02792 
*00000 


DATC  W JUL  15  flWJtfTCB  SOURCE  DATA  * I AHA 

AEDC  VA422C IA17J  ORB  AND 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

© 

s 

s 

o 

o 

IN.  XO 

LREF 

* 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  Y0 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  * 

37S.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• 

.0100 

PAGE  14 

SEPARATING  (ORB  DATA)  (RTR015)  C 2H  At  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  • 

.000 

0LTALF  • 

-5.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

,000 

ELEV0N  • 

.000 

GRID  « 

5.000 

ORAOIENT  interval  - 


-5.00/  5.00 


olt-x  olt-z 

200.590  199.200 

200.490  299.940 

200.590  399.370 

200.570  497.480 

200.590  599.050 

200.660  750.020 

200.720  800.190 

ORAOIENT 


RUN  NO.  206/  0 

CN  CA 

.13363  .06900 

. 14704  . 07634 

. 16402  .07000 

.09036  .06555 

.04790  .06680 

.04293  .06811 

.Q4296  .06800 

.00000  .00000 


CLH  CY 

-.00104  .00121 

-.00324  .00095 

-.01655  .00139 

-.01490  .00096 

-.00904  .00100 

-.00733  .00100 

-.00733  .00008 

.00000  .00000 


CVN 

CBL 

-.00010 

.00045 

*00003 

-.00026 

-.00008 

.00011 

-.00006 

.00001 

-.00004 

-.00004 

-.00003 

-.00004 

-.00004 

-.00005 

. 00000 

.00000 

XCP/L  CPB1 

.66779  -.03013 

.68206  -.03029 

.76092  -.03017 

.82577  -.03001 

.04070  -.02994 

.03004  -.02963 

.03055  -.02956 

.00000  .00000 


CP82  CP0C 

-.02993  -.02928 

-.03001  -.02927 

-.02981  -.02900 

-.02963  -.02082 

-.02955  -.02074 

-.02929  -.02840 

-.02921  -.02037 

.00000  .00000 


AEOC  VA42211AI7I  ORB  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  DATA)  (RTR016)  ( 2*  At  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DAT* 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT 

LREF 

* 

1290.3000 

IN. 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

SCALE 

• 

.0100 

XMRP  - 1009.6000  IN.  XO 

YMRP  • ,0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN-  ZO 


OLT-Y  * 

.000 

ALPHA  - 

5,000 

BETA  • 

.000 

OLTALf  - 

-10.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  » 

5-930 

AILRON  * 

,000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  f 

5.000 

RUN  NO.  207/  0 


GRADIENT  INTERVAL  w -5,00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

cpfM 

CP82 

GP8C 

.443 

401.160 

.10957 

.07476 

-.00738 

.00094 

-.00011 

.00022 

.69092 

-.02865 

-.02042 

-.02743 

.523 

502.730 

.19270 

.07560 

-.01766 

.00094 

-.00006 

-.00019 

.75150 

-.02871 

-.02348 

-.02  749 

.527 

601.890 

.12221 

,06551 

-,**709 

.00007 

-.00006 

-,00017 

.81621 

-.02899 

-.02875 

-.02776 

.472 

749.950 

.04526 

.06614 

-.00811 

.00088 

-.00005 

-,00004 

.83916 

-.02979 

-.02946 

-.0287! 

-.729 

803.170 

,04310 

.06766 

-.0073! 

.00096 

-.00004 

-.00004 

.92985 

-.02996 

-.02953 

-.02881 

GRADIENT 

.00000 

*00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

208/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5,00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CP8C 

200.480 

399,930 

.19998 

,07650 

-.01425 

.00112 

-.00003 

-.00005 

.73124 

-.02028 

-.02804 

-.02692 

200.450 

497.060 

* 15636 

.06696 

-.02138 

.00103 

-.00006 

.00011 

.79675 

-,02792 

-.02757 

-.02634 

200.550 

597.070 

.07327 

.06536 

-.01352 

.00088 

-.00006 

-.00008 

.04449 

-,02757 

-.02735 

-.02618 

200.630 

749.640 

,04314 

.06802 

-.00738 

.00091 

-.00006 

-.00005 

.83100 

-.02717 

-.02699 

-.02572 

200.620 

BOO. 160 

.04326 

,06822 

-.00736 

. 00078 

-,00007 

-.00005 

.83000 

-.02698 

-,02681 

-.02561 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

Mr  la. 
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DATE  25  JU»  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEP AR AT  I NO (ORB  DATA) 


reference  data 

5REF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 

LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP  • 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZI*P  • 

SCALE  • .0100 


1089.6000 

.0000 

375.0000 


IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZO 


OLT-Y  - 
BETA  • 
OLTBTA  - 
AILRON  • 
GRID  * 


(RTR016)  ( 2H  M-  75  5 

PARAMETRIC  OATA 


.000 

ALPHA  - 

5.000 

o 

o 

o 

DLTALF  • 

-10.0G0 

.000 

MACH  - 

5.930 

,000 

ELEVON  • 

.000 

5.000 

OLT-X 
HdO .520 
400.620 
400.530 
400,570 
400. H30 


OLT-Z 
402.610 
50* .040 
600.030 
750.130 
600.080 
0RAD1ENT 


RUN  NO. 

CM 

,17906 

,09120 

,04758 

,04324 

.04319 

.00000 


209/  0 
CA 

.06710 

.06478 

.06596 

,06823 

.06827 

,00000 


CLM 

-.02180 
-.01555 
- ,n0889 
* J734 

-.00735 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP02 

CP8C 

.001 1 1 

-.00007 

.00012 

.79173 

-.02718 

-.02708 

-.02597 

.00100 

-.00008 

.00000 

.83053 

-.02745 

-.02732 

-.02623 

.00091 

- *00005 

-*00004 

.64675 

-.02787 

-.02769 

—.02676 

.00092 

-.00006 

-.00005 

.82934 

-.02767 

-.02749 

—.02662 

.00004 

-.00006 

-.00005 

.03026 

-.02746 

-.02726 

-.02632 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

,00000 

,00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  Xh«P 

LREF  * 1290.3000  IN.  YMRP 

BREF  « 1290.3000  IN,  Zt**P 

SCALE  • .0100 


AEX  VA4221 X A 17 1 ORG  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


(RTRG17)  I 24  JU_  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


- 1069.6000 

- .0000 

• 375.0000 


IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZO 


olt-y  «■  *000 

BETA  - *000 
DLTBTA  » *000 
AILRON  • *000 
GRID  « 5.000 


ALPHA  • 5.000 
DLTALF  » -15.000 
MACH  • 5.930 
ELEVON  - *000 


RUN  NO. 

213/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.497 

,513 

.547 

.542 

OLT-Z 
504.090 
604.700 
750.600 
799. 98Q 
GRAOIENT 

CN 

.33724 

.24027 

.07123 

.05026 

.00000 

CA 

,07970 

.06764 

*06381 

.06499 

.00000 

aw 

-.02719 

-.03139 

-.01381 

-.00972 

*00000 

CY 

*00167 

.00115 

.00096 

.00005 

.00000 

CYN 

-.00017 

-.00010 

-.00006 

-.00007 

.00000 

C0L 

,00121 

-.00015 

-.00009 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

,74063 

.79065 

,85388 

,85334 

,00000 

CP91 
-.02314 
-*0231 t 
-*02385 
-.02450 
*00000 

CP02 

-.02345 

-.02342 

-.02408 

-.02466 

.00000 

CP8C 

-,02179 

-.02160 

-.02223 

-.02295 

.00000 

RIW  NO. 

214/  0 

0RA01ENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5,00 

OLT-X 

£00.470 

200.600 

200.570 

200,450 

olt-z 

500*430 

596.270 

740.000 

800*370 

GRADIENT 

CN 

.33392 

,15018 

,04069 

.04369 

.00000 

CA 

.069*49 

,06572 

*06690 

.06846 

,00000 

CLM 

-.04918 

-.02407 

-.00764 

-.00746 

.00000 

CY 

.00219 

.00095 

.00099 

.00094 

,00000 

CYN 

-*0Q03G 

-*00007 

-.00005 

-*00007 

.00000 

CBL 

*00050 

-*00012 

-.00004 

-.00004 

,00000 

XCP/L 

.80729 

*82562 

*84780 

.83081 

,00000 

CPQ1 

-.02650 

-.02657 

-.02620 

-.02566 

.00000 

CP82 

-.02643 

-.02651 

-.02621 

-.02579 

.00000 

cpqc 

-.02542 

-.02543 

-.02489 

-.02430 

.00000 
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DATE  25 


75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422( I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATING C ORB  DATA) 


1RTR017) 


I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

GREF 

SCALE 


2550.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  ■ 1089.6000  IN.  XO 

YMRP  • .0000  IN.  YO 

Zf*P  - 375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  * 

-15.000 

0LT8TA  • 

,000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

5.000 

RUN  NO.  215/  0 


GRAOIENT  INTERVAL 


OLT-X 
H 00. 4 20 
HO 0.380 
H00.380 
400.550 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

COL 

502.530 

, 17308 

.06285 

-.02688 

.00108 

-.00008 

.00007 

600.610 

.07706 

.06453 

-.01524 

.00094 

-.00008 

-.00005 

750.020 

.04369 

,06841 

-.00744 

.00090 

-.00008 

-.00004 

800.040 

.04376 

.06895 

-.00746 

.00093 

-.00007 

-.00004 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

<00000 

,00000 

-5.00/  5.00 


XCP/L 

.81520 

.05776 

.83022 

.830*47 

.00000 


CP81 

-.02590 

-.02619 

-.02601 

-.02572 

,00000 


CPB2 

-.02600 

-.0262H 

-.02607 

-.02582 

,00000 


CPBC 
- . 02H67 
-.02514 
-.02503 
-.02466 
,00000 


REFERENCE  DATA 


AEOC  VA422UA17)  0R9  ANO  ET  SEPARATING10R8  DATA! 


SREF 

• . 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN.  VO 

BREF 

m 

1290,3000  IN. 

ZMRP  « 

3 

o 

o 

o 

o 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

(RTR319)  ( 24 

PARAMETRIC  DATA 


JUL  75  1 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  h 

.000 

GRIO 

m 

5.000 

RUN  NO.  220/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

.478 

.381 

.495 


OLT-Z 

801.390 

900.230 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

,15342 

.05169 

.04314 

.00000 


CA 

.05968 

.06501 

,06615 

.00000 


RUN  NO.  216/  0 


CLM 

-.03420 

-.01014 

-.00727 

.00000 


cv 

.00139 

.00089 

.00083 

,00000 


CYN 

-.00024 

-.00010 

-.00009 

.00000 


C8L 

.00007 

-.00002 

-.00004 

.00000 


XCP/L 

,88290 

.85614 

.82852 

,00000 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CPS  l 

-.02113 

-.02195 

-.02320 

.00000 


CP82 

-.02166 

-.02241 

-.02349 

.00000 


CPBC 

-.01995 

-.02068 

-.02210 

,00000 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

CPBC 

200.380 

750.710 

.10032 

.06138 

-.02178 

.00103 

-.00012 

,00010 

,67714 

-.02021 

-.02054 

-.01941 

200.460 

800.240 

.05825 

.06496 

-.01190 

.00082 

-.00007 

-.00002 

.86435 

*.02021 

-.02054 

-,01950 

200.510 

900.250 

.04367 

.06750 

-.00737 

.00091 

-.00007 

-.00004 

.82873 

*,01972 

-.02010 

*.01912 

200.460 

1000.100 

.04393 

.06899 

-.00746 

.00076 

-,00009 

-.00005 

.82986 

*.01046 

-.01895 

-,01776 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

tijtil  ft#  "<?3*  i 


DATE  29  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VAH22T IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA)  (RTROI9)  ( 2H  OJL  79  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

8690.0000  SO. FI 

XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

L REF  • 

1890.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  - 

-80.000 

BREF  • 

1890.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  • 

5.000 

RUN  MO. 

817/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -9.00/  9.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CP9C 

400.470 

749. S40 

.04801 

.06589  -.00900 

.00089 

-.00008 

-.00004 

.04748 

-.01951 

-.01991 

-.01948 

400.440 

800.350 

.04366 

.06715  -.00738 

.00094 

-.00007 

-.00004 

.88990 

-.01898 

-.01954 

-.01776 

400.550 

900.390 

.04404 

.06899  -.09746 

.00099 

-.00009 

-.00005 

.82947 

-.01891 

-.01946 

-.01781 

490.640 

1000.500 

.04403 

.06906  -.00746 

.00071 

-.00011 

-.00005 

.82936 

-.01979 

-.02022 

-.01897 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA4221 ! A17J 

ORB  AND 

ET  SEPARAT I NO C ORB  DATA) 

(RTR020)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

269C.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

.000 

ALPHA  « 

5,000 

LREF  - 

1890.3000  IN* 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  « 

3.000 

OLTALF  * 

.000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

,000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  * 

4.000 

RUN  NO. 

161/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

ca  an 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP0C 

.564 

19.809 

.03605 

.06183  -.01391 

-.02804 

-.00099 

-.00283 

1*04590 

-.02778 

-.02775 

-.02729 

.723 

97.776 

,03672 

.07494  -.00510 

-.03195 

-.00409 

-.00182 

.79896 

-.02751 

-.02744 

-.02699 

.659 

199.090 

.06483 

.07273  .00857 

-.03677 

-.00370 

-.00192 

.52668 

-.02725 

-.02719 

-.02670 

.691 

300.180 

\ 1187! 

.07504  -.00005 

- . 03548 

-.00158 

-.00196 

.66042 

-.02701 

-.02694 

-.02644 

.708 

402.190 

.14916 

.07349  -.01440 

-.03209 

-.00170 

-,00248 

.75654 

-.02671 

-.02666 

-.02612 

.625 

50 I * I 50 

*09578 

.06502  -.01504 

-.03028 

-.00184 

-.00168 

.88541 

-.02655 

-.02649 

-.02595 

.885 

598.430 

,05001 

.06556  -.00378 

-.02985 

-.00204 

-.00099 

.95427 

-.02642 

-.02637 

-.02585 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

162/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

200.680 

88/546 

.04555 

.07505  .00001 

-.03109 

-.00452 

-.00188 

,65987 

-.02953 

-.02959 

-.02923 

200.660 

100.860 

,06005 

,07153  ,00769 

-.03659 

- .00491 

-.00174 

,53212 

-.0298! 

-.02988 

-.02953 

200.710 

800.580 

.09796 

.07418  ,00441 

-.03601 

-.00204 

-.00157 

*61502 

-.02995 

-.0300! 

-,02961 

200.640 

300.310 

.14738 

.07582  -.01028 

-.03425 

-.00128 

-*00240 

.72979 

* , Q29S9 

-.03003 

-.02961 

200,640 

398.120 

.11094 

.05610  -.01747 

-.03037 

-.00175 

-.00245 

.80690 

-.03006 

-.03009 

-.02965 

200.790 

498.310 

.06125 

.06513  -.01215 

-.03002 

-.00200 

-.00095 

,85840 

-.03000 

-.03008 

-,02962 

800.770 

599.720 

.04325 

.06682  -.00770 

-.03011 

-.00200 

-.00100 

.83793 

-.03003 

-.03002 

-.02950 

GRADIENT 

,00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

,00000 

DATE  » JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422CIA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING! ORB  DATA! 


REFERENCE  DATA 


*RTRG2n  I 24  xAJL  75  J 
PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XWP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

alpha  • 

5,000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YHRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

BETA  ■ 

3.000 

OLTALF  - 

-5.000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

,000 

MACH  • 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  » 

,000 

0R1D  * 

4.000 

RUN  NO. 

165/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS! 

CP82 

CP8C 

.641 

200.310 

.12626 

.07474 

-.00006 

-.03940 

-.00453 

-.00335 

.66045 

~y2909 

-,02901 

-.0282! 

.623 

300.000 

.11258 

.07464 

.00563 

-.03752 

-.00207 

-.00255 

.61000 

02909 

-,02902 

-.02023 

.513 

401.650 

.15587 

.07671 

-.00935 

-.03472 

-.00122 

-.00276 

,imG 

-.02906 

**,02898 

-.02818 

.718 

502.050 

.13956 

.06692 

-.01881 

-.03014 

-.00187 

-.00194 

,79475 

*.02909 

- „ 02904 

-.02820 

.604 

600.500 

. 07020 

,06405 

-.01325 

-.02990 

-.00199 

-.00090 

.64870 

-.02916 

-.02912 

-.02829 

.655 

750.020 

.04346 

.06704 

- . 0G769 

-.03012 

-.00201 

-.00100 

.63685 

-,02923 

-.02918 

-.02838 

-.151 

600.700 

.04352 

.06729 

- . 00770 

-.03014 

-.00201 

-.00100 

.03697 

-.02922 

-.02916 

-.02833 

G8A0IENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

00000 

RUN  NO. 

166/  0 

GRA01ENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-* 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CSL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200.610 

200.200 

.13294 

.06930 

-.00184 

-.03748 

-.00290 

-.00242 

.67392 

-.02997 

-.02989 

-.02924 

200.560 

300.080 

.14764 

.07626 

-.00355 

-.03637 

-.00H9 

-.00222 

.68406 

-.03000 

-.02992 

-,02922 

200.630 

399.350 

.16524 

.06967 

-.01776 

-.03169 

-.00164 

-.00333 

.76748 

-.C2985 

-.02970 

-.02902 

200.680 

497.440 

.09190 

.06498 

-.01603 

-.03020 

-.00186 

-.00160 

.83446 

-.32975 

-.02968 

-.02893 

200.690 

599.110^ 

.0480 1 

.06629 

-.00938 

-.02991 

-.00207 

-.00101 

-.02958 

-.02961 

-.02896 

200.610 

749.960 

.04344 

.06750 

-.00772 

-.03020 

-.00202 

-.00100 

,83775 

-.02348 

-.02941 

-.02962 

200.770 

800.150 

.04341  ^ 

,06745 

-.00772 

-.03013 

-.00202 

“*00100 

.83779 

-.02945 

-.02939 

-.02861 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

. 00000 

.00000 

,00300 

■mm' 


V.i'riitllirtlMI 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OAT A - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (0R9  DATA) 


PAGE  19 
CRTR022)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 2690.0000  SQ.FT,  XMRP  * 1089.8000  IN.  XO 

LREF  - 1290.3000  IN,  YMRP  * .0000  IN.  YO 

8REF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  • 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


DLT-Y 

.000 

BETA 

3.000 

OLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

4.000 

ALPHA  • 5.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

167/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.590 

.533 

.619 

.715 

-.623 

DLT-Z 
40i.no 
502. 9S0 
601.760 
750.010 
803.190 
GRADIENT 

CN 

.18753 

.19595 

.12123 

.04510 

,04359 

.00000 

CA 

.07526 

.07562 

.06504 

.06642 

.06709 

.00000 

CLM 

-.00679 

-.01880 

-.02006 

-.00828 

-.00768 

.00000 

CY 

-.03763 

-.03277 

-.02995 

-.03008 

-.03017 

.00000 

CYN 

-.00118 

-.00166 

-.00190 

-.00205 

-.00203 

.00000 

C8L 

-.00316 

-.00315 

-.00113 

-.00099 

-.00100 

.00000 

XCP/L 

.69620 

.75594 

.82546 

.84350 

.83614 

.00000 

CP81 

-.02913 

-.02919 

-.02935 

-.02968 

-,02972 

.00000 

CPB2 

-.02904 

-.02908 

-.02926 

-.02962 

-.02966 

.00000 

CPBC 

-.02822 

-.02825 

-.02843 

-.02886 

-.02893 

.00000 

RUN  NO. 

168/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

DLT-X 
200.450 
200.600 
200.540 
200.6^0 
200. 7 '{0 

DLT-Z 

399.860 

497.650 

598.050 

749.640 

800.070 

GRADIENT 

CN 

.20049 
.15582 
. 07354 
.04352 
.04369 
.00000 

CA 

.07690 

.06669 

.06510 

.06741 

.06769 

.00000 

CLM 

-.01430 

-.02279 

-.01425 

-.00773 

-.00774 

,00000 

CY 

-.03479 

-.03040 

-.02987 

-.03014 

-.03015 

.00000 

CYN 

-.00116 

-.00176 

-.00199 

-.00203 

-.00203 

,00000 

CBL 

-.00349 

-.00262 

-.00089 

-.00100 

-.00100 

.00000 

XCP/L 

.73134 

.80626 

.85354 

.83759 

.83718 

,00000 

CP81 

-.02856 

-.02819 

-.02803 

-.02794 

-.02786 

.00000 

CPS2 

-.02834 

-.02798 

-.02781 

-.02777 

-.02771 

.00000 

CP8C 

-.02744 

-.02704 

-.02692 

-.02686 

-.02681 

.00000 

RUN  NO. 

169/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.620 

400.600 

400.750 

400.630 

400.560 

DLT-Z 

402.520 

500.960 

600.130 

750.040 

800.150 

GRADIENT 

CN 

.18105 

.09206 

.04746 

.04360 

.04377 

.00000 

CA 

.06750 
. 06442 
.06622 
.06773 
.06771 
.00000 

CLM 

-.02363 

-.01672 

-.00909 

-.00774 

-.00773 

.G000G 

CY 

-.03120 

-.03013 

-.02985 

-.03020 

-.03014 

.00000 

CYN 

-.00159 

-.00189 

-.00207 

-.00203 

-.00202 

.00000 

CBL 

-.00418 

-.00136 

-.00102 

-.QOtOO 

-.00101 

.00000 

XCP/L 

,79051 

.84166 

.85160 

.83756 

.83669 

.00000 

CPS  1 
-.02830 
-.02845 
-.02858 
-.02836 
-.02823 
.00000 

CP82 

-.02824 

-.02838 

-.02849 

-.02825 

-.02812 

,00000 

CPBC 

-.02738 

-.02755 

-.02772 

-.02750 

-.02733 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


' AGE  20 


AEOC  VA422UA17)  0R9  AND  ET  SEPARAT I NO  C ORB  DATA) 


(RTR023)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

10B9.60Q0 

IN.  XO 

DLT-Y  * 

.000 

ALPHA  « 

5.000 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

3.900 

DLTALF  * 

-15.000 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  * 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 4.000 


RUN  NO. 

173/  0 

GR AO I ENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.561 

504.150 

.33410 

.07966 

-.02788 

-.03963 

-.00038 

-.00650 

.74374 

-.02647 

-.02653 

-.02539 

.578 

604.660 

.24247 

.06716 

-.03334 

-.03002 

-.00196 

-.00228 

.79749 

-.02669 

-.02673 

-*02561 

.620 

750.680 

.07172 

.06437 

-.01473 

-.02983 

-.00205 

-.00082 

.86542 

-.02695 

-.02697 

-.02594 

.515 

799.940 

.04993 

.06607 

-.00991 

-.02982 

-.0021 1 

-.00102 

.85850 

-.02716 

-.02712 

-.02611 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

174/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200.520 

500.340 

.32253 

.07016 

-.04647 

-.03400 

-.00128 

00452 

.80407 

-.02798 

-.02784 

-.02702 

200.590 

596.210 

* 15071 

.06539 

-*02611 

-.03021 

-.00177 

-.00227 

.83325 

-.02780 

-.02768 

-.02677 

200.520 

748.210 

.04583 

.06700 

-.00860 

-.03001 

-.00208 

-.  0G098 

.84763 

-.02734 

-.02721 

-.02625 

200.560 

800.220 

.04387 

. 06785 

-.00781 

-.03013 

-.00205 

-.00100 

.83809 

-.02708 

-.02696 

-.02596 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

175/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

LPB1 

CPB2 

CPSC 

400.510 

502.490 

.17351 

.06299 

-.02831 

-.03049 

-.00168 

-.00330 

.82316 

-.02711 

-.02710 

-.02608 

400.610 

600.590 

.07701 

*0643 1 

-.01602 

-.02988 

-.00201 

-.00086 

.85803 

-.02726 

-.02723 

-.02832 

400.550 

750.010 

.04408 

.06788 

-.00779 

-.03022 

-.C020S 

-.00100 

,83675 

-.02717 

-.02708 

-.02622 

400.500 

800.060 

.04417 

.06828 

-.00782 

-.03015 

-.00204 

-.00100 

.83699 

-.02696 

-.02688 

-.02596 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE;  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO i ORB  DATA)  IRTR025)  ( 24  AL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089. 

.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  » 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

4.000 

RUN  NO. 

!B0/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPBl 

CPS2 

CP8C 

.475 

801.250 

.15377 

.05863 

-.03558 

-.03007 

-.00188 

-.00103 

.89138 

-.02462 

-.02474 

-.02366 

.580 

900.180 

.05015 

.06533 

-.00994 

-.02962 

-.00214 

-.00099 

.85824 

-.02504 

-.02517 

-.02421 

.564 

1000.100 

.04395 

.06714 

-.00771 

-.03009 

-.00209 

-.00101 

,83545 

-.02519 

-.02533 

-.02442 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

176/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

200.530 

750.730 

.09858 

.06073 

-.02211 

-.02956 

-.00202 

-.00070 

.88425 

-.02481 

-.02483 

02375 

200.560 

800.200 

.05733 

.06427 

-.01209 

-.02951 

-.00216 

-.00095 

.87087 

-.02524 

-.02529 

-.02433 

200.480 

900.220 

.04398 

.06708 

- . 0G772 

-.03007 

-.00206 

-.00100 

.83554 

-.02513 

-.02518 

-.02429 

200.610 

1000.200 

« 04438 

.ose23 

-.00780 

-.03018 

-.00205 

-.00101 

.83573 

-.02462 

-.02468 

-.02371 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  HO. 

177/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPBl 

CP92 

CPBC 

400.570 

749.660 

.04749 

.06614 

-.00907 

-.02973 

-.00212 

-.00103 

.85101 

-.02306 

-.02330 

-.02179 

400.600 

800.340 

.04408 

.06744 

-.00775 

-.03011 

-.00207 

-.00101 

.83570 

-.02279 

-.02306 

-.02163 

400.660 

900.320 

.04434 

.06824 

-.00780 

-.03016 

-.00206 

-.00101 

.83584 

-.02291 

-.02317 

-.02187 

400.690 

1000.400 

.04434 

.06827 

-.00779 

-.03011 

-.00206 

-.00101 

.83572 

-.02343 

-.02365 

-.02256 

GRADIENT 

.00000 

.0000Q 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA 


A17A 


PAGE  82 


AEDC  VA428 ( I A l 7 ) 0R8  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA)  (RTR086)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

- 1083. 

,6000  IN.  XO 

DLT-Y  » 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

BETA  « 

. 0Q0 

DLTALF  * 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  » 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  - 

S.000 

RUN  NO. 

238/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CP8C 

.586 

19.272 

-.06976 

.10103 

-.00951 

.00271 

-.00017 

.00009 

.58371 

-.08857 

-.02751 

-.02695 

.594 

101.680 

-.04731 

.09919 

-.00593 

.00181 

.00081 

. 00088 

.53474 

-.08889 

-.08783 

-.08734 

.573 

801.870 

-.06ie4 

.09556 

-.01068 

.00834 

.00003 

-.00001 

.48834 

-.08918 

-.08803 

-.08765 

.505 

301.450 

- . 09159 

.08830 

-.01701 

.00886 

.00002 

-.00000 

.47485 

-.08987 

-.08818 

08787 

.538 

400.810 

-.! 8818 

.08724 

-.01657 

.00889 

.00001 

,00001 

.53069 

-.02944 

-.02834 

-.08809 

.543 

500.880 

-*13853 

.08011 

-.01406 

.00889 

.00001 

-.00000 

,55847 

-.02955 

-.08845 

-.02825 

.567 

600. 150 

-.13859 

.08844 

-.01400 

.00880 

.00002 

.00000 

.55844 

-.02958 

-.08846 

-.08832 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

240/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB8 

CPBC 

200.580 

23.112 

-.03491 

* 10502 

,00147 

.00381 

.00019 

.00053 

.70284 

-.08367 

-.08650 

-.02807 

200.640 

98. 157 

-.05808 

.09802 

-.00369 

.00155 

-.00001 

-.00018 

.58923 

-.02979 

-.08858 

-.02809 

800.460 

198.680 

-.05617 

.09849 

-.01487 

.00843 

-.00005 

.00005 

.40586 

-,08949 

-.08817 

-.08744 

800.490 

897.890 

-.10338 

. 08760 

-.01814 

.00810 

-.00001 

-.00008 

.48558 

-*08912 

-.08781 

-.02706 

200.540 

399.540 

-.13366 

,08737 

-.01537 

.00888 

.00001 

.00000 

,54497 

-.08086 

-.08757 

-.02683 

200.630 

500.160 

-.13842 

.08832 

-.01404 

.00819 

.00001 

-.00000 

.55858 

-.08670 

-.08743 

-.08667 

200.640 

600.070 

-.13845 

,08839 

-.01404 

.00221 

.00001 

-*00000 

.5585-> 

-.02852 

-.08739 

-.08668 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

841/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  * -5* 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPBC 

400.660 

23.382 

-.01407 

.09390 

.00513 

.00856 

.00015 

.00037 

1.08410 

-.02819 

-.02716 

-.02 638 

400.500 

102.730 

-.03797 

.09590 

-.00888 

,00813 

. 00003 

-.00008 

.44354 

-.02842 

08737 

-.02668 

400.420 

202.240 

-.07384 

.00908 

-.01658 

.00218 

.00001 

-.00001 

.43543 

-.08858 

-.08747 

-.02678 

400.540 

300.330 

-.11838 

*08709 

-.01813 

.00819 

-.00001 

-.00001 

.50677 

-.02864 

-*02756 

-*08692 

400.430 

400.130 

-.13889 

.08787 

-.01414 

.00811 

.00000 

-.00001 

.55778 

-.02875 

02768 

-.02702 

400.530 

500.130 

-.13861 

. 08846 

-.01405 

, 00808 

-.00001 

-.00000 

.55863 

-.02873 

-.08758 

-.02696 

400.450 

600.130 

-.13865 

.08848 

-.01405 

.00815 

.00000 

-.00000 

.55867 

-.02866 

-.08750 

-.02686 

GRAOIENT 

.00000 

*00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA422(IA!7)  ORB  ANO  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 2890. C000  SQ.FT.  XKRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  « 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  - .0100 


1089.6000  INr 
.0000  IN. 
375.0000  IN. 


xo 

YO 

ZO 


PAGE  23 
(RTR027)  { 2H  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA  « 

.000 

DLTALF  » 

-5.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

OR  10  - 

6.000 

RUN  NO.  245/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5,00 


DLT-X 

,480 

.427 

.447 

.585 

.158 


DLT-X 

200.430 

200.500 

200.480 

200.520 

200.580 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

204,150 

.07432 

.09442 

-.01793 

3C3.020 

-.02442 

.09018 

-.02126 

400.830 

-.10088 

.08702 

-.01987 

500.340 

-.13532 

,08767 

-.014S4 

598.280 

-.13870 

.08871 

-.01403 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO* 

246/  0 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

198.170 

.02680 

.09206 

-.02244 

237.350 

-.05747 

,08867 

-.01837 

397.970 

-.11576 

.08753 

-.01894 

500.010 

-.13778 

. 08875 

-.01415 

600.140 

-.13759 

,08920 

-.01414 

GRADIENT 

.00000 

, G0000 

.00000 

cr 

.00247 

.00234 

.00198 

.00220 

.00212 

.00000 


CYN 

-.00004 

-.00008 

-.00003 

.00000 

.00000 

.00000 


CBL 

.00091 

.00005 

-.00007 

-.00001 

-.00001 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00226 
.00204 
.00217 
.00 196 
.00208 
.00000 


CYN 

-.00010 

-.00001 

-.00000 

-.00002 

-.00001 

.00000 


XCP/L 

.90128 

-.21081 

.46305 

.54958 

.55888 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00030 

-.00003 

-.0000! 

-.00001 

-.00000 

.OOQOQ 


XCP/L 

1.49720 

.32995 

♦4B535 

.55730 

.55755 

.00000 


CPS  l 
-.02772 
-.02812 
-.02831 
-.02833 
-.02830 
.00C0Q 


CPBi 
-.02740 
- . 02694 
-.02634 
-.02505 
-.02598 
.00000 


CP82 

-.02671 

-.02713 

-.02732 

-.02742 

-.02724 

.00000 


CP82 

-.02626 

-.0258! 

-.02522 

-.02499 

-.02498 

.00000 


CP8C 

-.02588 

-.02646 

-.02676 

-.02691 

-.02682 

.00000 


CP8C 

-.02547 

-.02483 

-.02438 

-.02394 

-.02403 

.00000 


AEOC  VA422UA17)  0R6  AND  ET  SEPARAT I NO  ( CR8  DATA1 


(RTR028)  ( 24  JUL  75  1 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

ssfio.oooo 

111 

O 

Lj 

H 

XHRP  • 

1089.8000 

IN.  XO 

LREF  - 

1230.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  “ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  20 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

* 

.000 

8ETA 

m 

.000 

CLT8TA 

« 

.000 

AILRON 

« 

.000 

GRID 

m 

6.000 

ALPHA  - -5.000 
OLTALF  * -10,000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO.  247/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5*00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

.503 

404.250 

,05706 

,535 

500.910 

-.09542 

.441 

600.360 

-,13663 

.416 

750.230 

-.13822 

.208 

800.330 

-•13831 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.08534 

-.04060 

.00256 

.08264 

-.02725 

.00228 

.08769 

-.01449 

.00206 

.08920 

-.01412 

,00217 

.08924 

-.01412 

.00204 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00009 

,00023 

1.37160 

-.00007 

, 000C9 

.34095 

-.COQOl 

-.00001 

.55399 

-.00000 

-.00001 

.55784 

-.00001 

-.0000! 

,55790 

.00000 

.00000 

.00000 

CPGI 

-.02659 

-.02781 

-.02824 

-.02829 

-.02818 

.00000 


CP82 

-.02580 

-.02695 

-.02734 

-.02738 

-.02727 

.00000 


CPBC 

-.02466 

-.02616 

-.02675 

-.02688 

-.02677 

.00000 


DATE  25 

JUL  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

PAGE  24 

AEDC  VA422UA171 

ORB  AMO  ET 

SEPARAT I NG ( 0R9  DATA! 

(RTR02Q)  ( 24 

JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

sref  - 

2890.0000  SQ.FT.  XrtRP 

» 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  « 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YKRP 

■ 

.0000  IN.  YO 

BETA  * 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

imp 

* 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

,000 

HACH 

5.930 

SCALE  - 

.otoo 

AILRCN  - 

.000 

ELEVGN  - 

.000 

GRID  * 

6.000 

RUN  NO. 

248/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

200.570 

397.890 

-.03358 

.08223 

-.03229 

.00231 

-.00009 

.00007 

-.30136 

-.02539 

-.02472 

-.02341 

200.400 

498.550 

-.12089 

.08561 

-.01875 

.00207 

-.00002 

-.00001 

.50489 

-.02398 

-.02345 

-.02150 

200.470 

600.060 

-.13753 

.08875 

-♦01414 

*00201 

-.00001 

-.00001 

.55718 

- . 02265 

-.02218 

-.02023 

200.410 

750.150 

-.13777 

.08927 

-.01414 

.00201 

-.00002 

-.0000! 

.55737 

-.02291 

-.02544 

-.02113 

200.430 

800,180 

-.13777 

.08927 

-.01412 

.0020G 

-.00002 

-.00001 

.55755 

-.02348 

-.02301 

-.02188 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

249/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPS  I 

CPB2 

CPBC 

400.530 

401.160 

-.09165 

.08521 

-.02348 

.00198 

- .00003 

-.00009 

.40392 

-.02613 

-.02544 

-.02469 

400.480 

500.630 

13414 

.08760 

-.01524 

.00204 

-.00002 

-.00002 

.54641 

-.02618 

-.02553 

-.0249! 

400.540 

600.120 

-.13783 

.08917 

-.01411 

.00205 

-.00002 

-.00001 

,55760 

-.02586 

-.02525 

-.02462 

400.470 

750.220 

-.13806 

.0893! 

-.014)2 

.00216 

-.00001 

-,00001 

.55775 

-.02519 

-.02462 

-,02388 

400.490 

800.140 

13822 

.08934 

-.01414 

.00205 

-.00002 

-.00001 

.55768 

-.02481 

-.02426 

-.02346 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

- .00000 

AEOC  VA422UA17) 

0R8  AND  ET 

SEPARAT I NO (ORB  DATA) 

(RTR029)  ( 24  « 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN.  Y MRP 

* .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-15.000 

BREF  • 

1290.3000  IN.  ZHftP 

* 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

*000 

MACH  - 

S.93Q 

SCALE  - 

.0100 

A I IRON  - 

.000 

ELEVGN  * 

.000 

GRID  * 

6.000 

RUN  NO. 

253/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z  CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CSL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.456 

500.380  *17672 

.09070  -.04692 

.00287 

-.00014 

.00071 

.92550 

-.02254 

-.02200 

-.02086 

.485 

604.690  .07218 

.08191  -.04633 

*00289 

-*00022 

*00069 

1.30180 

-.02274 

-.02219 

-.C2C82 

.446 

750.470  -,12913 

.08548  -.01654 

*00210 

-.00003 

,00008 

.53194 

-.02478 

-.02415 

-.02325 

.723 

804.130  -.13746 

.00731  -.01413 

*00191 

-.00003 

-.00001 

.55720 

-.02542 

-.02478 

-.Gc4t3 

GRADIENT  .00000 

.00000  .00000 

*00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.C0n00 

DATE  2*5  JUL  75 

TA9ULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

PAGE 
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AEOC  VA422UA17) 

ORB  ANO  ET  SEPARAT 1 NO ( ORB  OATA) 

(RTR029I  ( 2H  JU. 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

S REF  * 
LREF  * 
BREF  - 
SCALE  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN,  YNRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 

• 1089.6000  IN.  XO 
- .0000  IN.  YO 
« 375.0000  IN.  ZO 

OLT-Y  - 
BETA  - 
0LT8TA  - 
AILRON  - 
GRID  - 

.000 

.000 

.000 

.000 

6.000 

ALPHA  - 
DLTALF  - 
HACH  - 
ELEVON  - 

-5.000 

15.000 

5.930 

.000 

RUN  NO. 

254  / 0 

GRADIENT  INTERVAL  » H5.00/  5.00 

DLT-X 
200. *450 
200.270 
200 .430 
200.400 

DLT-Z 

500,370 

597.310 

749.810 

800.280 

GRADIENT 

CN 

.07029 

-.05829 

-.13719 

13739 

.00000. 

CA  CLM 

.07888  -.05711 

.07792  -.03754 

.00710  -.01426 

.08833  -.01415 

.00000  .00000 

CY 

.00320 

,00266 

.00204 

.00197 

.00000 

CYN 

-.00026 

-.00011 

-.00002 

-.00003 

.00000 

CBL 

,00082 

.00070 

-.00001 

-.00001 

.00000 

XCP/L 

1,47250 

.01605 

.55607 

.55698 

,00000 

CP81 

-.02472 

-.02439 

-.02036 

-.01932 

.00000 

CP82 

-.02414 

-.02378 

-.02011 

-.01906 

.00000 

CPBC 

-.02328 

-.02261 

-.01764 

-.01692 

.00000 

RUN  NO. 

255/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 

DLT-X 

400.420 

400.450 

400.370 

400.380 

DLT-Z 
501.320 
600.620 
750.250 
800.350 
GRAD  I ENT 

CN 

-.07005 

-.13464 

-.13707 

-.13724 

,00000 

ca  an 

.07946  -.03121 
.08469  - .01492 
.08769  -.01414 
.08949  -.01413 
.00000  .00000 

CY 

.00232 

.00188 

.00204 

.00180 

.00000 

CYN 

-.00009 

-.00005 

-.00003 

-.00004 

.00000 

CBL 

.00008 

-.00001 

-.00001 

-.00001 

.00000 

XCP/L 

.21440 

.54918 

.55585 

.55706 

.00000 

CPBl 

-.01637 

-.01926 

-.02092 

-.02012 

.00000 

CP82 

01635 

-.01910 

-.02066 

-.01988 

,00000 

CP9C 

-.01431 

-.01743 

-.01963 

-.01865 

.00000 

AEOC  VA422C I A 1 7 1 

ORB  ANO  ET 

SEPARAT l NG 1 ORB  DATA! 

{RTR031 > 1 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

S REF  - 
LR£F  - 
8REF  * 
SCALE  * 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 

« 1089.6000  IN.  XO 

- .0000  IN.  YO 

« 375.0000  IN.  ZO 

OLT-Y  - 
BETA  » 
DLT8TA  - 
AILRON  * 
GRID  « 

.000 

.000 

,000 

.000 

6.000 

ALPHA  - 
DLTALF  * - 

HACH 
ELEVON  - 

-5.000 

20.000 

5.930 

.000 

RUN  NO. 

260/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

DLT-X 

.470 

.492 

.432 

DLT-Z 
804. 5S0 
900.850 
1000.400 
GRADIENT 

CN 

,06704 

-.09038 

-.13701 

.00000 

CA  CLM 

.08240  -.04354 

,08261  -.02652 

,08742  -.01419 

,00000  .00000 

CY 

.00311 

.00204 

.00182 

.00000 

CYN 

-.00032 

-.00009 

-.00006 

.00000 

C8L 

.00108 

-.00005 

-.00001 

.00000 

XCP/L 

1.30940 

.36660 

.55641 

.00000 

CP81 

-.01495 

-.01488 

-.01462 

.00000 

CP82 

-.01472 

-.01460 

-.01431 

.00000 

CP9C 

-.01421 

-.01442 

-.01440 

.00000 

DATE  25  JUL  75 

TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 
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AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

<RTR031)  C 24  UUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

» 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  « 

-5. GOD 

LREF  - 

1290.3000  iN. 

YMRP 

» .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - -20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  ■ 

.0100 

A l IRON  » 

.000 

ELEVON  • 

,000 

GRID  • 

Q.000 

RUN  NO. 

256/  0 

GRAD I ENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L  * 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPSC 

200. 48Q 

753.680 

.11487 

.07397  -.05360 

.00238 

-.00024 

.00024 

1. 12660 

-.OOjQH 

-.00997 

-.00845 

200.420 

602.350 

-.01676 

.07693  -.03000 

.00266 

-.00025 

-.00051 

-1.60770 

-.Oi  t:28 

-.01025 

-.00921 

200.470 

900.350 

-.13392 

.08512  -.01501 

.00197 

-.00004 

-.00000 

.54793 

-.01054 

-.01034 

-.00973 

200.530 

1000.400 

-.13702 

.08791  -.01414 

.00196 

-.00004 

-.00001 

.556BD 

-.00639 

-.00864 

-.00786 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

257/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -3.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CP8C 

400.450 

747.020 

-.04396 

.07507  -.02930 

.00234 

-.00011 

,00004 

-.00642 

-.0080; 

-.00852 

-.00474 

400.400 

798.600 

-.12918 

.08205  -.01579 

,00214 

-.00004 

,00002 

.53777 

-.00397 

-.00490 

-.00019 

400.500 

900.160 

13663 

.08600  -.01435 

,00203 

-.00004 

-.0000! 

.55494 

-.00204 

-.00274 

,00097 

400.420 

1000.400 

-,13717 

.08962  -.01415 

.00190 

-.00004 

-.00001 

.55688 

-.00407 

-.00443 

-.00214 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

*RTr.032)  ( 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 1009.6000  IN.  XO 

OLT-Y  » 

.000 

ALPHA  * 

-5.G00 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YWP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

OLTALF  * 

.000 

0REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  ~ 

.COO 

GRID  • 

7.000 

RUN  NO. 

279/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CP8C 

.605 

19.325 

-.06495 

.10343  -.01009 

-.04527 

-.00138 

-.00033 

.50470 

-.02730 

-.02719 

-.02639 

.668 

101.600 

-.04706 

i 10052  - . 00590 

-,04405 

-,00145 

-,00039 

.53463 

-,02763 

-,02754 

-.02677 

.622 

202. 090 

-.06149 

.09508  -.01111 

-.03824 

-.00094 

,00002 

.47931 

-.02790 

-.02780 

-.02712 

.555 

301.200 

-.09532 

.08856  -.01738 

-.03821 

-.00100 

.00146 

.47761 

-.02807 

-.02795 

-.02731 

.599 

400.230 

-.53137 

.08774  -.01622 

-.03889 

-.00103 

.00086 

.53650 

-.02817 

-.02805 

-.02746 

.710 

500.230 

-.13980 

.08870  -.01412 

-.03910 

-.00097 

.00070 

.55901 

-.02015 

-.02804 

-.02749 

.663 

600.220 

-.13997 

.08893  -.01414 

-.03925 

-.00098 

.00070 

.55895 

-.02810 

-.02798 

-.02745 

gradient 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VAV22( IAI7)  OR9  AND  ET  5EPARAT IN010R9  DATA) 


(RTR032)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  - 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


m. 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

w 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

!N.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

m 

1230.3000 

IN. 

ZHRP  * 

375.0000 

IN.  ZG 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

m 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ElEVON  - 

.000 

GRID  - 

7.000 

GRADIENT  INTERVAL  = 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

200.520 

23.161 

200.580 

98.150 

200.660 

198.440 

200.550 

297.870 

200.560 

399.650 

200.540 

500.180 

200.580 

600.150 

GRADIENT 

RUN  NO. 

280/  0 

CN 

CA 

-.03422 

.10703 

-.05222 

.09353 

-.05882 

.09213 

-.10724 

.08802 

-.13641 

.08904 

-.13963 

.08894 

13966 

.08894 

.00000 

.00000 

CLM  CY 

.00113  -.04610 

-.00373  -.04156 

-.01457  -.03564 

-.01626  -.03960 

-.0151!  -.03918 

-.01413  -.03930 

-.01413  -.03927 

.00000  .00000 


CYN 

CBL 

-.00204 

-.OCG67 

-.00068 

-.00040 

-.00137 

.00097 

-.00099 

.00116 

-.001 02 

.00080 

-.00100 

* 00070 

-.00099 

,00070 

.00000 

.00000 

XCP/L  CPBl 

.69313  -.02863 

.53854  -.02880 

.41222  -.02848 

.48970  -.02808 

.54926  -.02780 

.55880  -.02763 

.55884  -.02757 

.00000  .00000 


CPB2 

CPBC 

-.02813 

-.02767 

-.02823 

-.02771 

-.02736 

— . 027 1 5 

-.02749 

-.02677 

-.02726 

-.02654 

-.02715 

-.Q2S40 

-.02713 

-.02642 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING! ORB  DATA) 


1RTR033)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  « 

*0100 

' 

DLT-Y 

a. 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

* 

3.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLT3TA 

* 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

R 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

- 

7.000 

RUN  NO. 

283/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.494 

204.030 

.06336 

.09497 

.558 

302.750 

-.03150 

.08916 

.656 

400.770 

-.10489 

.08733 

.608 

500.380 

-.13759 

.08813 

.252 

598.120 

-.13983 

.08916 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

284  / 0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.560 

198.610 

*02490 

*09178 

200.570 

297.160 

-.06156 

. 08835 

200.470 

398 .070 

-.11928 

.08749 

200.660 

499.970 

-.13923 

.oesea 

200.680 

600.200 

-.13941 

,08934 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01875 

-.03998 

-.00075 

.00053 

-.02154 

-.03509 

-.00163 

.00204 

-.01987 

-.03856 

-.00107 

.00125 

-.01478 

-.03914 

-.00102 

.00078 

-.01413 

- . 03924 

-.00100 

.00070 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

tBL 

-.02275 

-.03799 

-.00097 

.00034 

-.01940 

-.03746 

-.00117 

.00215 

-.01861 

-.03899 

-.001  10 

.00101 

-.01416 

-.03923 

-.00101 

.00069 

-.01413 

-•03924 

-.00101 

.00069 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

5.00 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPBC 

,05595 

-.02690 

-.02673 

-.02576 

*.02383 

-.02745 

-.02724 

-.02644 

.47059 

—.02774 

-.02751 

-.02678 

.55260 

-.02780 

-.02757 

-.02692 

,55693 

-.02773 

-.02750 

-.02683 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CPBl 

CP62 

CPBC 

.57360 

-.02655 

-.02636 

-.02540 

.34497 

-.02607 

-.02585 

-.02471 

.50394 

-.02538 

-.02519 

-.02395 

.55830 

-.02505 

-.02488 

-.02374 

.55831 

-.02508 

-.02490 

-.02388 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEDC  VA422( ! A171  ORB  ANO  ET  SEPARATING (ORB  DATA)  (RTR03M)  ( 24  JUL  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1089.6000 

IN. 

xo 

LRCF  ■ 

1290.3000 

IN, 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

zm?  - 

373.0000 

IN. 

ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

285/  0 

DCT-X 

OCT-2 

CN 

CA 

CLM 

.470 

404.110 

,03371 

,03491 

-,04213 

.BM 

500. 130 

-,09084 

.08873 

-,08330 

,331 

000,300 

-,13841 

.08739 

-.01441 

.4*7 

730,210 

-.13934 

.08937 

-.01413 

.231 

900.970 

-.13938 

.08943 

-.01416 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

283/  0 

QLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.470 

398.040 

-.03733 

.08253 

-.03251 

200.420 

498.500 

12418 

.08592 

-.01820 

200.600 

600.160 

-.13880 

.00903 

-.01424 

200. 480 

750.180 

-.13909 

.08971 

-.01425 

200.490 

800.170 

-.13913 

.06969 

-.01424 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

207/  0 

DLY-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.470 

401.070 

-.09444 

.08317 

-.02318 

400.440 

300.380 

-.13613 

.08804 

-.01510 

400.550 

600.180 

-.13924 

.08960 

-.01423 

4Q0.600 

750.170 

-.13952 

.08978 

-.01425 

400.560 

800.180 

-.13940 

.08974 

-.01424 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

OLT-Y 

«* 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

3,000 

DLTALF  * 

-10.000 

OLTSTA 

m 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

a 

7.0G0 

GRADIENT  INTERVAL  * -3.00/  5.00 


CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

-.01603 

-,00130 

,00302  1 

i .44470 

-.02562 

-.02553 

-.02415 

-,01883 

-*00184 

*00143 

*36702 

-,02685 

-.02870 

-*08679 

-,03914 

-.00104 

*00074 

,98375 

-.02746 

-.02731 

-.02357 

-.03919 

-.00101 

,00089 

.59898 

-.02751 

-.02736 

-.02673 

-.03929 

-.00101 

.00069 

,55865 

-.02735 

-.02719 

-.02657 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPBC 

-.03730 

-.00127 

.00221  -.21098 

-.02403 

-.02389 

-.02258 

-.03894 

-.00112 

.00086 

,51345 

-.02245 

-.02244 

-.02063 

-.03923 

-.00103 

,00069 

,55744 

-.02110 

-.02118 

-.01936 

-.03926 

-.00102 

.00070 

,55754 

-.02163 

-.02165 

-.02045 

-.03924 

-.00102 

,00069 

.55763 

-.02235 

-.02234 

-.02132 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.COOOG 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP61 

CPB2 

CP8C 

- , 03860 

-.00116 

.00119 

.41455 

-.02542 

-.02536 

-.02459 

-.03919 

-.00105 

.00077 

,54911 

-.02549 

-.02541 

-.02479 

-.03917 

-.00103 

.00069 

.55783 

-.02512 

-.02504 

-.02445 

-.03930 

-.00102 

.00069 

.55787 

-.02436 

r. 02429 

-.02361 

-.03930 

-.00102 

.00069 

.55781 

-.02388 

-.02383 

-.02310 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

n 


.rfjajiK 
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DATE  23  JUL  75 


TABULATCD  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEOC  VAHS2UAI7)  0R8  ANO  ET  SEPARAT  ING  ORB  OATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  29 
(RTR03S1  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 
LREF  - 
BREF  • 
SCALE  » 

2630.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1890.3000  IN.  ZMRP 

.0100 

■ 1089. 6000  IN.  XO 

■ .0000  IN.  YO 

• 373.0000  IN.  ZO 

OLT-Y  - 
BETA  * 
0LT8TA  • 
AtLRON  - 
GRID  « 

.000 

3.000 
,000 
.000 

7.000 

ALPHA  • 
DLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 

-5.000 

-15.000 

5,930 

.000 

RUN  NO. 

291/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5,00 

OLT-X 

.447 

.495 

.515 

.875 

DLT-Z 

500.290 

604.150 

750.440 

804.040 

gradient 

CN 

.19694 
.05603 
-.13086 
- > 13380 
.00000 

CA 

,09170 

.08178 

.08593 

.08777 

.00000 

CLH 

-.04920 

-.04648 

-.01647 

-.01430 

.00000 

CY 

-.03465 

-.03512 

-.03912 

-.03916 

.00000 

CYN 

-.00141 

-.00132 

-.00106 

-.00105 

.00000 

CBL 

.00441 

.00308 

.00077 

.00067 

.00000 

XCP/L 

.90983 

1.40960 

.53411 

.55701 

.00000 

CP91 

-.02193 

-.02212 

-.02426 

-.02487 

.00000 

CPB2 

-.02204 

-.02228 

-.02423 

-.02482 

.00000 

CPBC 

-.02093 

-.02086 

-.02325 

-.02408 

.00000 

t 

RUN  NO. 

292/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.540 

200.420 

200.500 

200.450 

• 

DLT-Z 

500.530 

597.530 
749.570 
800.260 

GRADIENT 

CN 

.08515 

-.05334 

-.13835 

-.13077 

.00000 

CA 

.07827 
.07827 
.08772 
. 08865 
.00000 

CLH 

-.06154 

-.03749 

-.01442 

-.01425 

.00000 

CY 

-.03659 

-.03818 

-.03923 

-.03923 

.00000 

CYN 

-.00128 

-.00137 

-.00105 

-.00105 

.00000 

CBL 

.00330 

.00117 

>00066 

.00069 

.00000 

XCP/L 

1.38740 

-.04277 

.55577 

.55728 

.00000 

CP81 

-.02410 

-.02371 

-.01989 

-.01904 

,00000 

CP82 

-.02395 

-.02355 

-.02002 

-.01918 

.00000 

CPBC 

-.02325 

-.02256 

-.01811 

-.01743 

.00000 

RUN  NO. 

293/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.470 

400.550 

' 400.420 

|'  400.430 

OLT-Z 

501,260 

600.550 

750.320 

800.290 

GRADIENT 

CN 

-.07210 
- * 1 3564 
-.13863 
-.13866 
.00000 

CA 

.07953 

.08472 

.08836 

.08986 

.00000 

CLH 

-.03144 

-.01506 

-.01422 

-.01425 

,00000 

CY 

-.03707 

-.03907 

-.03925 

-.03923 

.00000 

CYN 

-.00131 

-.00109 

-.00107 

-.00106 

.00000 

CBL 

.00133 

.00066 

.00068 

.00069 

.00000 

XCP/L 

.22389 

.54896 

.55745 

.55725 

.00000 

CP81 

-.01629 

-.01543 

-.02072 

-.01990 

.00000 

CPB2 

-.01679 

-.01964 

-.02075 

-.01999 

.00000 

CPBC 

-.01464 

-.01814 

-.01987 

-.01891 

,00000 

A 


DATE  25  ^JL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA)  CRTP037)  * 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

* 1089. 

.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRF 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  - 

7.00C 

RUN  NO. 

298  / 0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.409 

804.110 

.05554 

.08227 

-.0431! 

-.03350 

-.00122 

.00387 

1 .43630 

-.01382 

-.01416 

-.01353 

.491 

900.920 

-.00699 

.08280 

-.02704 

-,03881 

-.00126 

.00077 

.34921 

-.01373 

-.01401 

-.01361 

.509 

1000.400 

-.13816 

.00792 

-.01438 

-.03919 

-.00108 

.00067 

.55593 

-.01318 

-.01345 

-.01320 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-OOOOO 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

294/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5,00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

CPBC 

200.370 

753.760 

.11485 

.07339 

-.05342 

-.03139 

.00076 

.00255 

1.12510 

-.01013 

-.01061 

-.00922 

200.420 

802.290 

-.02505 

.07799 

-.03675 

-.0360! 

-.00147 

.00112 

-.80693 

-.01067 

-.01105 

-.00987 

200.510 

900.410 

13600 

.08578 

-.01495 

-.03908 

-,.00108 

.00070 

.55008 

-.01088 

-.01124 

-.01030 

200.500 

1000.400 

-.13060 

.08024 

-.01424 

-.03913 

-.00107 

.00068 

.55727 

-.00926 

-.00967 

-.00853 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

295/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.450 

746.020 

-.08291 

.07737 

-.02482 

-.03737 

-.00137 

.00052 

.36062 

-.00556 

-.00665 

-.00321 

400.360 

799.890 

-.12125 

*08179 

-.01712 

-.03924 

-.00122 

,00030 

,51833 

-.00093 

-.00210 

.00164 

400.360 

900.010 

-.13755 

.08703 

-.01455 

-.03920 

-.00105 

.00062 

.55423 

.00052 

-.00059 

.00206 

400.490 

1000.500 

-.13848 

.09000 

-.01427 

-.03931 

-.00306 

.00069 

.55695 

-.00249 

-.00326 

-.00179 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING(0«8  DATA)  CRTR038)  < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

- 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN, 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  20 

SCALE  ■ .0100 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  « 

.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  • 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  » 

8.000 

RUN  NO.  310/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CP82 

CP8C 

.534 

31.523 

-.08892 

.12340 

-.00839 

-.04913 

-.00138 

.00061 

.56563 

-.02227 

-.02236 

-.02096 

.521 

102.000 

-.1050! 

, 1 0786 

-.01176 

-.04458 

-.00012 

.00179 

,54907 

-.02326 

-.02326 

-.02187 

.620 

202.240 

-.15520 

.09994 

-.01793 

-.04267 

-.00016 

.00276 

.54446 

-.02454 

-.02442 

-.02327 

.534 

300.520 

-.19653 

.09867 

-.02096 

-.04389 

-.00022 

.00217 

,55335 

-.02530 

-.02505 

-.02417 

.609 

400. 18Q 

-.21352 

.09961 

-.01821 

-.04440 

-.00017 

.00179 

.57472 

-.02561 

-.02528 

-.02455 

.574 

500.320 

-.21425 

.10033 

-.01805 

-.04451 

-.00016 

.00184 

.57576 

-.02561 

-.02529 

- . Q2H57 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

RUN  NO* 

319/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CPB2 

CP8C 

200.560 

31 . 84 9 

-.07867 

.ii4ta 

.00050 

-.04687 

-.00063 

,00127 

.66637 

-.02396 

-.02372 

-.02261 

200.430 

100.240 

-.11562 

.10666 

-.00961 

-.04383 

.00007 

.00158 

.57696 

-.02125 

-.02104 

-.01923 

200.510 

197.360 

16055 

.09956 

-.01952 

-.04304 

-.00014 

.0026 t 

.53845 

-.01964 

-.01948 

-.01770 

200.460 

298,500 

-*20121 

*09833 

-.02050 

-.04397 

-.00023 

.00211 

.55810 

-*01902 

-.01894 

-.01737 

200.550 

399.830 

-.21367 

.09957 

-*0t8Q9 

-.0442! 

-.00017 

.00179 

.57535 

-.01888 

-.01891 

-.01746 

200.470 

500.200 

-.21436 

.10015 

-.01799 

-.04435 

-.00017 

.00103 

.57607 

-.01924 

-.01931 

-.01807 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.0C00Q 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  YA422MA17)  CR8  AND  ET  SEPARAT l MG { ORB  OATAJ 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

a 

o 

o 

0 

1 
s 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

<RTRQ39>  { 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

» 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTSTA 

St 

.000 

MACH 

5.930 

A I IRON 

9 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRID 

■ 

8.000 

RUN  NO. 

322/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.433 

200.410 

^.00374 

.10651 

-.02684 

-.04128 

-.00052 

.00212 

.00000 

.501 

302.270 

-.12402 

.09539 

-.03050 

-.04271 

-.00034 

.00304 

.41409 

.454 

400.420 

-.19714 

.09601 

-.02161 

-.04400 

-.00027 

,00204 

.55041 

.437 

500.260 

-.21238 

.09889 

-.01834 

-.04446 

-.00010 

.00170 

.57363 

.527 

600.260 

-.21437 

. 100!  i 

-.01798 

-.04445 

-.00017 

.00183 

.57513 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

323/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

2Q0.H3Q 

198.790 

-.03640 

.09853 

-.03149 

-.03956 

-.00068 

.00375 

-.20500 

200.490 

296.640 

-.  15687 

.09740 

-.02489 

-.04328 

-.00025 

.00280 

.50132 

200.4,40 

398.710 

-.20427 

.09802 

-.02038 

-,04410 

-.00023 

.00204 

.56022 

200.400 

499..  940 

-.21177 

.09961 

-.01842 

- . Q4444 

-.00018 

.00169 

.57302 

200.470 

600. 190 

-.21399 

. 10057 

-.01809 

-.0444! 

-.00018 

.00183 

.57546 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VAH22CIA17) 

CR9  AND  ET 

SEPARAT I NO (ORB  DATA) 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 

8690.0000  SO.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YHRP 

M- 

.0000  IN.  YO 

BETA,  - 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

N 

W 

-J 

01 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  « 

SCALE  - 

.0100. 

AILR0N  - 

GRID  - 

RUN  NO. 

324/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5, 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.554 

403.400 

-.01715 

.09540 

-.04857 

-.04201 

-.00042 

.00403 

-2.17290 

.414 

501.450 

-.11313 

.09058 

-.04114 

-.04313 

-.00063 

.00304 

.29635 

.381 

600.610 

-.19631 

.09548 

-.02148 

- . 04442 

-.00027 

.00158 

.55058 

.473 

700.240 

-.211X32 

.09909 

-.0185! 

-.04451 

-.00019 

.00168 

.57253 

.581 

800.280 

-.21413 

.10052 

-.01806 

-.04439 

-.00017 

.00183 

.57564 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

CPBt 

-,01928 

-.02105 

-,02305 

-.02346 

-.02323 

.00000 


CPB1 

-.01985 

-.01910 

-.01776 

-.01724 

-.01755 

.00000 


CP  82 
-.01929 
-.02104 
-.02301 
-.02335 
-.02313 
.00000 


CPB2 

-.02016 

-.01938 

-.01801 

-.01742 

-.01775 

.00000 


CPBC 

-.01809 

-.01963 

-.02214 

-.02279 

-.02258 

.00000 


CPBC 

-.01897 

-.01000 

-.01650 

-.01610 

-.01669 

,00000 


(RTRQ40)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


.000  ALPHA 

3.000  DLTALF 
.000  MACH 
.000  ELEVON 

8.000 


CPB1 

-.01842 

-.02029 

-.02242 

-.02292 

-.02259 

,00000 


CP82 

-.01848 

-.02036 

-.02237 

-.02277 

-.02245 

.00000 


-10.000 

-lo.oao 

5.930 

.000 


CPBC 

-.01695 

-.01887 

-,02154 

-.02230 

-.02201 

<.00000 


PAGE 


33 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT l NG t ORB  DATA) 


{RTR040 ) ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

BREF  * 

1290.3000 

IN. 

SCALE  - 

.0100 

XMRp  • 1Q89.6000  IN.  XO 

YMRP  - .0000  IN.  YO 

2 MRP  - 375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  * .000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  « *000 
AILRON  « *000 
GRID  - 0*000 


ALPHA  - -10.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  « *000 


RUN  NO. 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

200.500 

39B.U0 

-.10472 

20U.40Q 

498.750 

19905 

200.350 

599-990 

-.20802 

2QC.41Q 

700. 140 

-.21143 

200.530 

800.280 

-.21343 

GRADIENT 

.00000 

RUN  NO, 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

4QG .480 

401.260 

-.16010 

400.500 

500.460 

-.20802 

400.560 

600.900 

-.20573 

400.310 

700.430 

-.21344 

400.470 

800.140 

-.21376 

0RAD1ENT 

,00000 

REFERENCE  DATA 

SR£F  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - -0100 


RUN  NO. 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

.493 

502.590 

.10227 

.529 

605. 150 

.06093 

.450 

702.660 

-.08307 

1.771 

804.360 

-.19469 

GRADIENT 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CA 

.09168 
.09522 
.09660 
,09986 
. 10060 
.00000 

CLM 

-.04116 

-.02112 

-.01893 

-.01847 

-.01809 

.00000 

CY 

-.04253 

-.04432 

-.04428 

-.04442 

-.04439 

.00000 

CYN 

-.00035 

-.00028 

-.00019 

-.00018 

-.00010 

.00000 

CBL 

.00350 

.00174 

.00162 

.00168 

.00182 

.00000 

XCP/L 

.25699 

.55392 

.56902 

.57266 

,57522 

.00000 

CP81 

-.01707 

-.01463 

-.01182 

-.01075 

-.01209 

.00000 

CPB2 
-.01747 
-.01518 
-.01234 
-.Oil  14 
-.01238 
.00000 

CPBC 

-.01576 

-.01272 

-.00952 

-.00873 

-.01074 

.00000 

326/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5,00/  5.00 

CA 

.094 13 
.09740 
.09844 
.10037 
,10063 
,00000 

CLM 

-.02975 

-.01911 

-.01893 

-.01819 

-.01810 

.00000 

CY 

-.04362 

-.04428 

-.04464 

-.04440 

-.04440 

,00000 

CYN 

-.00043 

-.00021 

-.00020 

-.00019 

-.00019 

.00000 

CBL 

.00254 

.00178 

.00143 

.00180 

.00103 

.00000 

XCP/L 

.47417 

.56815 

.56799 

.57477 

.57535 

.00000 

CPB1 

-.01684 

-.01810 

-.01831 

-.01745 

-.01616 

.00000 

CP82 

-.01686 

-.01808 

-.01830 

-.01742 

-.01622 

.00000 

CPBC 

-.01578 

-.01727 

-.01772 

-.01685 

-.01547 

.00000 

AEOC  VAH22( I A17I 

ORB  AND  ET 

SEPARAT 1 NO <0R8  OAT A) 

(RTROHI)  ( 24  JUL  15  I 

PARAMETRIC  DATA 

• 1089.6000  IN.  XO 

« .0000  IN.  YO 

• 375.0000  IN,  ZO 

DLT-Y  - 
BETA  - 
OLTBTA  • 
AILRON  - 
GRID  - 

.000 

3.000 
.000 
.000 

8.000 

ALPHA  * 
DLTALF  « 
MACH  - 
ELEVON  « 

-10.000 

-15.000 

5.930 

.000 

330/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CA 

.10445 

.09682 

.09133 

.09539 

.00000 

CLM 

- . 04499 
-.04861 
-.04039 
-.02191 
.00000 

CY 

-.04121 

-.03810 

-.04155 

-.04451 

.00000 

CYN 

-.00046 

-.00047 

-.00063 

-.00020 

.00000 

CBL 

.00456 

.00503 

.00370 

.00156 

.00000 

XCP/L 

1.09990 

1.45780 

.17379 

.54745 

.00000 

CPB1 

-.01331 

-.01297 

-.01397 

-.01675 

.00000 

CP32 

-.01347 

-.01310 

-.01405 

-.01668 

,00000 

CPBC 
-.01228 
-.01 163 
-.01259 
-.01610 
.00000 
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AEOC  VA422C1A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG i ORB  DATA)  (RTR041)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000  ! 

LREF  » 

1290.3000  IN.  YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-15.000 

BREF  * 

1290.3000  IN.  2MRP 

375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

8.000 

RUN  NO. 

311/  0 

0RA01ENT  INTERVAL 

. » -8.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-2  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPBC  < | 

200  * 470 

500.480  .01248 

.09212  -.08870 

-.04124 

-.00073 

.00513 

5.37220 

-.01588 

-.01615 

-.01519  lj_ 

200. HtO 

800.510  -.048^7 

.08733  -.05180 

-.omss 

-.00065 

.00293 

-.H56H7 

-.01420 

-.01461 

-.01292  \\ 

200.300 

698. BOO  -.13755 

.09019  -.03201 

-.04342 

-.00046 

.00197 

.42732 

-.01160 

-.01212 

-.00983  I! 

200.440 

799.140  -.20731 

.09663  -.01906 

-.04431 

-.00021 

.00161 

.56807 

-.00015 

-.00882 

-.00603  ji 

GRADIENT  .G0000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

332/  0 

GRA01ENT  INTERVAL 

. - -5. 

00/  5.00 

i i 
1 : 

OLT-X 

OLT-Z  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

cpbc  rr 

400.560 

501.710  -.11207 

.08897  -.04030 

-.04299 

-.00055 

.00354 

.30300 

.00093 

-.00013 

.00301 

400.480 

600.790  -.19346 

.09196  -.02202 

-.04421 

-.00035 

.00162 

.54616 

-.00276 

-.00364 

-.00017 

400.490 

700.750  -.20316 

.09469  -.01897 

-.04461 

-.00029 

.00139 

.56664 

-.00577 

-.00623 

-.00392 

400.430 

800.540  -.20510 

.09711  -.01893 

-.04465 

-.00023 

.00142 

.56770 

-.00626 

-.00669 

-.00432 

GRADIENT  .00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422MA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARAT I NO t ORB  DATA1 

(RTR042)  ( 24  M. 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN.  YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN.  ZMRP 

» 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930  * 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

9.000 

RUN  NO. 

344/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

.511 

31.142  -.09630 

.12268  -.00797 

.00448 

.00017 

.00021 

.57728 

-.02270 

-.02170 

-.02097 

.512 

102.880  -.10522 

.10678  -.01118 

,00103 

.00022 

-.00012 

.55376 

-.02330 

-.02243 

-.02162  ■; 

.507 

202.290  -.15339 

.09930  -.01752 

.00232 

.00029 

-.00043 

.54576 

-.02410 

-.02332 

-.02264 

.539 

300.620  -.19590 

.09016  -.02082 

.00235 

.00028 

-.00031 

.55370 

-.02457 

-.02390 

-.02332 

.524 

400. 190  -.21316 

.09858  -.01797 

. 00229 

.00028 

-.00030 

.57572 

-.02402 

-.02422 

-.02371 

.424 

500.290  -.21371 

.09940  -.01787 

.00240 

.00027 

-.00030 

.57639 

-.02483 

-.02424 

-.02374 

GRAOJENT  .00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422I  1 A17)  ORB  AND  ET  5EPARAT I MG ( ORB  DATA)  (RTR042)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1099.6000 

IN. 

XO 

LREF  * 

1290.3000 

IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

2 MRP  * 

375.0000 

IN. 

zo 

SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA  * 

.000 

HACH 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  - 

9.000 

RUN  NO.  345/  0 


ORADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.500 

32.024 

-.07749 

.11259 

200.420 

100. 180 

-.11572 

.10670 

200.470 

197.440 

-.15859 

,09914 

200,490 

290,420 

-.20043 

.09793 

200.410 

399.780 

-.21332 

.09874 

200.410 

500,180 

-.21355 

, 09928 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

346/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.370 

32.865 

-.08108 

. 10787 

400.460 

103.410 

-.10329 

. 10276 

400,470 

201.580 

-.16678 

.09868 

400.490 

300. BOO 

-.20435 

.09800 

400,420 

400.250 

-.21355 

.09912 

400.400 

500.180 

-.21386 

.09944 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

.00068 

.00253 

.00008 

.00035 

-.00877 

. 00236 

.00022 

-.00019 

-.01891 

,00241 

.00029 

-.00036 

-.02035 

.00241 

.00027 

-.0003! 

-.01791 

.00224 

,00026 

-.00031 

-.01784 

,00230 

,00026 

-.00030 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  * -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.00001 

.00207 

,00019 

-.00007 

-.01357 

.00227 

.00023 

-.00027 

-.02094 

.00238 

.00029 

-.00036 

-.01993 

.00237 

.00026 

-.00030 

-.01791 

.00244 

.00028 

-.00030 

-.01785 

.00229 

.00027 

-.00030 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CPS1 

CPB2 

CP9C 

.66877 

-.02543 

-.02365 

-.02285 

.58423 

-.02315 

-.02138 

-.01990 

.54075 

-.02168 

-.02003 

-.01852 

.55849 

-.021  15 

-.01959 

-.01829 

.57603 

-.02100 

-.01951 

-.01838 

.57647 

-.021  I 1 

-.01970 

-.01876 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CPS  1 

CPB2 

CP8C 

.65990 

-.02100 

-.02000 

-.01903 

.52865 

-.02201 

-.02094 

-.02024 

.53443 

-.02235 

-.02132 

-.02070 

.56247 

-.02254 

-.02151 

-.02098 

.57614 

-.02234 

-.02128 

-.02074 

.57651 

-.02201 

-.02086 

-.02025 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA422I  I A 17 ) 0R9  ANO  ET  SEPARATIWOTORB  DATA) 


(RTR043)  I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREE 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZKRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

,0100 

OLT-Y 

« 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  * 

-5.000 

0LT8TA 

m 

.000 

HACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELCVON  - 

.000 

GRID 

u 

9.000 

RUN  NO.  350/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

.391 

205.110 

-.00745 

.476 

302.410 

-.12380 

.479 

400.540 

-.19634 

.419 

500.130 

-.21259 

.634 

600.380 

-.21352 

GRADIENT 

,00000 

CA 

CLM 

CY 

.10759 

-.02643 

.00180 

.09559 

-.02955 

.00271 

.09566 

-.02170 

.00230 

.09852 

-.01811 

.00219 

.09951 

-.01783 

.00226 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00028 

.00024 

-2.88680 

.00016 

-.00003 

.42132 

.00027 

-.00023 

.54347 

. 00026 

-.00030 

.57482 

.00027 

-.00030 

.57648 

.00000 

.00000 

.00000 

CP81 

CP82 

CP8C 

-.01994 

-.01904 

-.01802 

-.02104 

-.02011 

-.01912 

-.02268 

-.02175 

-.02121 

-.02291 

-.02200 

-.02167 

-.02268 

-.02172 

-.02140 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  351/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


OLT-X  OLT-Z 

200.380  198.920 

200.330  296.510 

200.430  398.650 

200.450  499.940 

200.430  600.170 

GRADIENT 


CN  CA 

-.03152  .09830 

-.15557  .09702 

-.20295  .09777 

-.21262  .09925 

-.21309  .09989 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.03159  .00191 

-.02472  .00204 

-.02032  .00222 

-.01803  .00223 

-.01793  .00233 

.00000  , 0000Q 


CYN 

CBL 

.00020 

-.00029 

.00022 

-/00029 

.00026 

-.00029 

.00027 

-.00031 

.00027 

-,00030 

.00000 

.00000 

XCP/L 

-.34225 

.50110 

.55989 

.57521 

.57584 

.00000 


CP81  CPB2 

-.02106  -.02015 

-.01955  -.01861 

-.01831  -.01738 

-.01794  -.01702 

-.01834  —.01744 

.00000  .00000 


CP8C 
-.01949 
— ,0 17H4 
-.01611 
-.01594 
-.01664 
.00000 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  5EPARAT I NO  ( ORB  OATA) 


(RTR044)  ( 24  JUL  75  1 


REFERENCE  OATA 


sncr  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

o 

CO 

CO 

a> 

o 

o 

o 

IN.  XO 

LRCr  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290,3000  IN. 

ZMRP  - 

375.QG0Q 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  «. 

-10.000 

DLTBTA  * 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  « 

*000 

ELEVGN  « 

.000 

GRID  - 

9.000 

RUN  NO.  352/  0 


GRAD1D1T  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

.449 

403.090 

-.02325 

.480 

501.870 

-.10506 

,379 

600.460 

-.19691 

.535 

700.260 

-.21216 

.688 

800.580 

-.21352 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.09591 

-.04649 

.00345 

.09086 

-.04065 

.00300 

.09496 

-.02168 

*00233 

.09869 

-.01818 

.00229 

.10000 

-.01793 

.00217 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

,00009 

.00102 

-1 .33960 

.00008 

-.00006 

,27313 

.00025 

.00010 

.54992 

.00026 

-.00029 

.57440 

.00025 

-.00031 

.57603 

.00000 

.00000 

.00000 

CP81 

CP82 

CP8C 

-.01906 

-.01844 

-.01707 

-.02059 

-.01993 

-.01870 

-.02256 

-.02185 

-.02127 

-,02298 

-.02232 

-.02194 

-.02277 

-.02212 

-.02184 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARAT INC (0R8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  37 
IRTRQ44)  < 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  * 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 

• 1089.6000  IN.  XO 
- .0000  IN.  YO 
« 375.0000  IN.  ZO 

OLT-Y  - 
BETA  » 
DLTBTA  » 
AILRON  - 
GRIO  - 

,000 

.000 

.000 

.000 

9.000 

ALPHA  * 

DLTALF  « 
MACH  - 
ELEVON  • 

-10.000 

-10.000 

5.930 

.000 

RUN  NO. 

353/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

200.420 

200.420 

200.240 

200.460 

200.440 

OLT-Z 

398.190 

498.600 

600.100 

700.150 

800.270 

GRADIENT 

CN 

-.10162 

-.19763 

-.20817 

-.21218 

-.21299 

.00000 

CA 

,09178 

.09478 

.09694 

.09957 

.10027 

.00000 

CLM 

-.04150 

-.02173 

-.01873 

-.01810 

-.01801 

,00000 

CY 

.00281 

.00236 

.00212 

.00205 

.00220 

,00000 

CYN 

.00015 

.00026 

.00026 

.00026 

.00026 

,00000 

CBL 

.00004 

-,00000 

-*00028 

-.00030 

-.00030 

.00000 

XCP/L 

.25164 

.55003 

.57000 

.57468 

.57546 

.00000 

CPBl 

-.01882 

-.01697 

-.01413 

-.01311 

-.01413 

.00000 

CP82 

-.01797 

-.01622 

-.01351 

-.01248 

-.01345 

.00000 

CP8C 

-.01686 

-.01439 

-.01131 

-.01069 

-.01227 

.00000 

RUN  NO. 

354/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5,00/  5.00 

DLT-X 

400.430 

400.530 

400.420 

400.360 

400.440 

OLT-Z 

401.250 

500.610 

600.670 

700.360 

800.080 

GRADIENT 

CN 

-.16021 

-.20902 

-.21175 

-.21325 

-.21322 

.00000 

CA 

.05419 
.09749 
.09882 
.10011 
. 10023 
.00000 

CLM 

-.02969 

-.01882 

-.01828 

-.01798 

-.01797 

.00000 

CY 

,00225 

.00222 

.00213 

.00222 

.00221 

.00000 

CYN 

,00025 

.00026 

.00024 

.00025 

.00025 

.00000 

CBL 

-*00025 

-.00029 

-.00029 

-.00030 

-.00030 

.00000 

XCP/L 

.47478 

,56994 

.57365 

.57568 

.57573 

.00000 

CPBt 

-.01974 

-.02079 

02092 

-.02045 

-.01980 

.00000 

CP82 

-.01906 

-.02016 

-.02034 

-.01987 

-.01921 

.00000 

CPBC 

-.01830 

-.01973 

-.02011 

-.01966 

-.01897 

,00000 

AEDC  VA422 (I A 1 7 ) 

0R9  AND  ET 

SEPARAT 1 NO ( CftS  DATA) 

CRTR0H5)  ( 24  vAJL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  « 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


PARAMETRIC  DATA 


XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

ZMRP  - 

375,0000 

IN.  20 

OLT-Y 

* 

.000 

ALPHA  * 

— 10.QQQ 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  * 

-15.000 

DLTBTA 

9 

.000 

HACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

9.000 

RUN  NO.  358/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

,304 

.473 
.410 
1 .533 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

502.390 

.09254 

.10421 

-.04345 

.00398 

604, BtO 

.05754 

.09728 

-*04806 

.00320 

703,070 

-♦07362 

.09162 

-.04001 

,00269 

804.250 

-.19954 

.09559 

-.02106 

,00236 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

CYN 

-.00006 

.00001 

.00007 

.00025 

.00000 


C9L 

.00173 

.00090 

-.00036 

-.00017 

*00000 


XCP/L 
1.12950 
l .49530 
.11646 
.55443 
,00000 


CPBt 

-.01516 

-.01493 

-.01615 

-.01925 

.00000 


CP92 

-.01476 

-.01459 

-.01572 

-.01863 

.00000 


CPBC 

-.01355 

-.01305 

-.01432 

-.01826 

.00000 


DATE  25  JUL  75 
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- AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  S£PARATIN3(OR0  DATA) 


(RTRQ45)  i 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

BREF  » 

1290.3000  IN. 

ZMftP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLT8TA  - 

.000 

MACH  * 

5.930 

* 

SCALE  - 

.0100 

ASLRON  * 

.000 

F LEVON  - 

.000  i 

GRID  - 

9.000 

j 

RUN  NO. 

359/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

| 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

200.290 

500.460 

.01070 

.09307 

-.05640 

.00355 

.00001 

,00074 

5.93S00 

-.01909 

-.01050 

-.01793 

200.360 

600.610 

-.04994 

.08750 

-.05142 

.00317 

.00003 

*.oooie 

-.36980 

-.01761 

-,01697 

-.01559 

200.360 

699.740 

-.13819 

.09031 

-.03236 

.00329 

.00024 

-.00015 

.42585 

-.0153) 

-,01480 

-.01268 

200.500 

799.270 

-.20783 

.09666 

-.01884 

.00213 

.00025 

-.00028 

.56933 

-.01180 

-.01157 

-.00890 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000  1 

RUN  NO. 

360/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

1 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPQ1 

CP82 

CPBC  - 

400  .**60 

501.840 

-.11127 

.08979 

-.03957 

.00284 

.00020 

.00004 

.30435 

-.00253 

-.00220 

.00051  1 

400.420 

600.750 

*.19602 

.09261 

-.02176 

.00230 

,00022 

-.00009 

.54946 

-.00589 

-.00567 

*.00305 

400.360 

700.840 

-.20304 

.09432 

-.01955 

.00215 

.00023 

-.00030 

.56409 

-.00941 

-.00918 

-.00730  i 

4D0.250 

000.330 

-.20964 

.09841 

-.01859 

.00212 

.00025 

-.00033 

.57131 

-.00949 

-.00920 

-.00738 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  OR8  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


(RTR046)  t 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

© 

o 

o 

o 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1009.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  • 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZlttP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  « 

-IQ. 000 

BETA 

a 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

,000 

EL  E VON  - 

-20.000 

GRID 

10.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CGL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

.503 

31*177 

-.13348 

.13160 

-.00017 

.00523 

.00018 

-.00014 

.65870 

-.02366 

-.02206 

-.02009 

>528 

102.800 

-.14608 

.11742 

-.00189 

.00276 

,00023 

-.00043 

.64708 

*.02449 

-.02312 

02078 

,560 

202.360 

-.19542 

.11097 

-.00796 

.00230 

.00012 

-.00080 

.61925 

-.02529 

-.02405 

-.02171 

.521 

300.610 

-.23632 

.10963 

-.01167 

.00237 

.00012 

-.00079 

.61064 

-.02569 

-.02460 

-.02233 

.600 

400.150 

- * 25365 

.11072 

-.00894 

.00247 

.00012 

-.00078 

.62477 

-.02578 

-.02473 

-.02252 

.450 

500.290 

-.25414 

.11 129 

-.00883 

.00249 

.00012 

-.00078 

.62528 

-.02577 

-.02472 

-.08253 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

[ 

i 


/ ”‘ 

! 

\ - . 


DATE  25  JUL  75 


%% 

t.% 

ve 


%% 
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(RTR046)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SRCF 

• 

2590.0000  SQ.FT. 

XHRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

« 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

2 MRP  - 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

• 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  ■ 

-10.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  ■ 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  ■ 

-20.000 

GRID 

a 

10.000 

RUN  NO.  389/  0 


GRAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 
400. H20 
400.450 
400,400 

400.410 
400,400 

400.410 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

31.970 

-.12237 

.11958 

.01021 

.00296 

.00025 

-.00045 

.74345 

-.02262 

-.02041 

-.01861 

100.180 

-.14427 

.11481 

-.00267 

.00276 

.00006 

-.00055 

.64152 

-.01985 

-.01793 

-.01619 

196.840 

-.20547 

.10999 

-.01126 

,00246 

.00013 

-.00089 

.60520 

-.01900 

-.01731 

-.01565 

298.740 

-.24488 

, 10950 

-.01091 

,00231 

.00011 

-.00078 

,61546 

-.01883 

-.01721 

-.01574 

359,860 

-.25365 

.11033 

-.00884 

.00237 

.00013 

-.00078 

,62516 

-.01904 

-.0174 1 

-.01612 

500.150 

-.25384 

.11123 

-.00879 

.00233 

.00012 

-.00078 

,62536 

-.01959 

-.01800 

-.01686 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  CRB  AND  ET  SEPARATING (0R9  DATA) 


(RTR047)  < 24  UUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

| 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

- 1089.6000  IN,  XO 

OLT-Y  ■ 

.000 

ALPHA  * 

-10.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* .0000  IN.  YO 

SETA  • 

.000 

DLTALF  « 

-10.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  « 

-20.000 

GRID  • 

10.000 

RUN  NO. 

389/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5,00 

i 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

1 

.577 

403.390 

-.07383 

.10589  -.03424 

.00334 

-.00001 

.00050 

.19628 

-.01894 

-.01761 

-.01554 

,400 

501.670 

-.15581 

.10062  -.03083 

.00344 

.00005 

-.00067 

.46215 

-.02064 

-.01920 

-.01710 

i 

.477 

600,480 

-.23985 

.10559  -.01246 

.00242 

.00014 

-.00051 

.60804 

-.02240 

-.02102 

-.01949 

.434 

700.320 

-.25303 

.11024  -.00903 

.00227 

.00011 

-.00078 

,62433 

-.02245 

-.02113 

-.01986 

.552 

600.280 

-.25391 

.11125  -.00081 

.00235 

.00011 

-.00078 

.62532 

-.02205 

-.02069 

-.01947 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

| 

RUN  NO. 

390/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

l 

4 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

400.480 

397,260 

-. 19981 

.10587  -.02048 

.00247 

.00012 

-.00066 

.55751 

-.01302 

-.01256 

-.01001 

400.430 

499,340 

-.24965 

.10959  -.00988 

,00213 

.00013 

-.00074 

.62042 

-.01254 

0 1 i39 

-.00911 

400.430 

600,210 

-.25116 

.11013  -,00935 

.00216 

.00013 

-.00076 

.62279 

-.01267 

-.01175 

-.00988 

400.320 

700,130 

-.25292 

,11169  -.00899 

.00215 

,00012 

-.00078 

,62444 

-.01353 

-.01274 

-.01116 

400.480 

600.160 

-.25317 

.11183  -.00896 

.00223 

,00012 

-.00077 

.62462 

-.01495 

-.01413 

-.01284 



GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  5EPAR AT  I NO  C 0R8  OATA)  IRTR048)  ( 24  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

- 1089, 

,6000  IN,  XO 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  • 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  » 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

.9000  IN.  20 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

11 .000 

RUN  NO. 

396/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

ON 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

,570 

19.256 

-.09433 

.10601 

-.00388 

.00339 

-.00012 

-.00017 

.61885 

-.02646 

-.02576 

02516 

,547 

101.610 

-.07401 

.10539 

,00064 

.00383 

.00019 

-.00028 

.66851 

-.02671 

-.02601 

-.02546 

.505 

201.920 

-.09315 

.10234 

-.00334 

.00261 

-.00007 

—,00046 

.62412 

-.02689 

-.02621 

-.02576 

.607 

301.350 

-.12344 

,09508 

-.00964 

.00274 

-.00009 

-.0004 1 

.58194 

-.02700 

-.02633 

-.02597 

.562 

400. 190 

-,15876 

. 09420 

-.00950 

.00256 

-.00009 

-.00039 

.60019 

-.02701 

-.02636 

-.02607 

.635 

500.230 

-,16747 

.09523 

-.00727 

.00266 

-.00009 

-.00040 

.61657 

L2695 

-.02634 

-.02612 

.571 

600.220 

-.16751 

.09546 

-.00729 

.00265 

-.00009 

-.00039 

.61650 

-.02685 

-.02621 

-.02603 

. GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

397/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM, 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  1 

CRB2 

CF8C 

400.480 

20.133 

04362 

. 10040 

.01249 

,00315 

.00012 

.00012 

,94629 

-*02732 

-.02620 

-.02543 

400.460 

100. 170 

07015 

. 10266 

,00026 

.00245 

-.00005 

-.00042 

.66376 

-.02590 

-.02474 

-.02378 

400.500 

197.570 

10452 

.09572 

-.00880 

,00262 

-.00009 

-.00039 

,57578 

-.02553 

-.02446 

-.02346 

400.450 

290.050 

-.14839 

.09398 

-.01100 

,00257 

-.00010 

-.00040 

.58590 

-.02543 

-.02441 

-.02344 

400.400 

399.900 

-.16719 

.09477 

-.00731 

.00255 

-.00008 

-.00040 

.61628 

-.02541 

-.02445 

-.02351 

400.490 

500.190 

-.16746 

,09537 

-.00723 

.00250 

-.00009 

-.00040 

.61680 

-.02542 

-.02446 

-.02354 

400,530 

600.100 

-.16766 

.09549 

-.00725 

.00253 

-.00009 

-.00040 

.61674 

-.02557 

-.02467 

-.02382 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.CCOOO 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422 ( ! A 1 7 ) 0R9  AND  ET  SEPAR AT I NO ( 0R8  DATA) 


(RTR0H9)  ( 2H  ML  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  ■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


RUN  NO.  390/  0 


DLT-X 

.520 

.503 

.428 

.453 

.177 


DLT-Z 
H04. 1 10 
500.870 
600.380 
750.200 
000.580 
GRADIENT 


CN 

.01659 

— * 1 1717 
-.16622 
-.16773 
-.16771 
.00000 


CA 

.09082 

.08892 

.09392 

.09559 

.09555 

.00000 


CLM 

-.03068 

-.01998 

-.00750 

-.00727 

-.00726 

.00000 


RUN  NO.  399/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00318 
* 00277 
.00238 
.00242 
.00248 
.00000 


CYN 

-.00025 

-.00012 

-.00010 

-.00009 

-.00009 

.00000 


C0L 

-.00008 

-.00027 

-.00041 

-.00040 

-.00040 

.00000 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  - 

.000 

alpha  - 

-5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-10,000 

DLT9TA  • 

,000 

MACH  ■ 

5.930 

A1LRON  - 
GRID 

.000 

11.000 

ELEVON  - 

-20.000 

0/  5.00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

2.50970 

-.02499 

-.02431 

-.02295 

,48037 

-.02614 

-.02538 

-.02443 

.61485 

-.02660 

-.02583 

-.02512 

.61657 

-.02650 

-.02569 

-.02506 

.61673 

-.02636 

- . 02554 

-.02490 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.490 

396.850 

-.12349 

.09211 

-.01592 

.00246 

-.00011 

-.00050 

.53107 

-.02088 

-.02040 

-.01829 

400.410 

499.520 

-.16397 

.09444 

-.00832 

.00252 

-.00008 

-.00040 

.60926 

-.02017 

-.01971 

-.01782 

400.470 

500. 05Q 

-.,16647 

.09571 

-.00738 

.00235 

-.00009 

-.00040 

.61567 

-.02028 

-.01901 

-.01822 

400.390 

750.20(3 

-.16693 

.09603 

-.00738 

.00251 

-.00009 

-.00040 

.61581 

-.02149 

-.02100 

-.01992 

400.520 

800.200 

-.16706 

.09603 

-.00738 

.00248 

-.00009 

-.00040 

.61585 

-.02216 

-.02167 

-.02074 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  CRB  AND  ET  SEPARAT ING (ORB  DATA) 


IRTR051) 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  “ 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN, 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  • 

,0100 

RUN  NO.  406/  0 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

. 

,000 

ALPHA  * 

-5,000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  * 

-20.000 

OLTBTA 

- 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

,000 

ELEVCN  * 

-20.000 

GRID 

M 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

.4CB 

804.590 

,02882 

,429 

900.020 

-.12114 

.536 

1000.400 

-,16645 

GRADIENT 

,00000 

CA 

CLM 

CY 

.08794 

-.03324 

,00369 

,00799 

-,02016 

.00272 

,09390 

-*00154 

,00232 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN  COL  XCP/L 

-.00048  .00075  1.01370 

-.00015  -.00015  .49358 

-.00008  -.00040  ,61470 

.00000  .00000  .00000 


CP91 

-.02165 

-.02326 

-.02460 

.00000 


CP82 

CPBC 

-.02113 

-,01909 

-.02250 

-.02086 

-.02393 

-*02251 

. OOQOO 

,00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422(  I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARAT 1 NO  ( ORB  DATA)  CRTRD51 ) < 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

.■» 

2690.0000 

SQ.FT* 

XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

2 MRP  • 

375.0000 

IN. 

20 

DLTBTA  » 

.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE 

• 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRIO  - 

n.ooo 

RUN  NO.  400/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

400.440 

751. I 20 

-.12006 

400.460 

000.570 

-.16101 

400.430 

900.320 

-.16567 

400.500 

1000.400 

-*16675 

gradient 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.03197 

-.01684 

.00322 

.08760 

-.00879 

.00245 

.09256 

-.00764 

.00243 

.09567 

-.00735 

.00237 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

C0L 

XCP/L 

-.00001 

.00039 

.51975 

-.00010 

-,00039 

.50539 

-.00009 

-.00040 

.61389 

-.00010 

-.00040 

.51594 

.00000 

.00000 

.00000 

CPS  I 

CPB2 

CP8C 

-.01822 

-.01801 

-.01458 

-.02325 

-.02269 

-,02108 

-.02468 

-.02414 

—.02343 

-.02446 

-.02394 

-*02320 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

ORB  AND 

ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR052)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

XT-Y  * 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA 

,000 

XTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375.0000  IN.  20 

XT8TA  • 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

-20.000 

GRIO 

12.000 

RUN  NO. 

409/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

XT-2 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP8» 

CP82 

CP8C 

.657 

19.218 

.02297 

.06207  -.00931 

.00068 

-.00035 

-.00006 

1.06510 

-.02645 

-.02633 

-.02615 

.616 

96.044 

.02826 

.07504  -.00198 

.00133 

-.00010 

.00010 

.72999 

-.02601 

-.02590 

-.02569 

.557 

199.160 

.04935 

.07422  ,01237 

.00142 

.00004 

-.00017 

.40943 

-.02556 

-.02547 

-.02530 

.633 

300.180 

.09568 

.07666  .00405 

.00143 

.00000 

-.00023 

.61763 

-.02510 

-.02501 

-.02482 

.607 

402.140 

. 12634 

.07433  -.00876 

.00172 

-,00010 

-.00027 

.7293! 

-.02463 

-.02454 

-.02436 

.628 

500.990 

.06969 

.06670  -.0091! 

,00126 

.00003 

-.00024 

,79077 

-.02422 

-.02411 

-.02396 

.691 

598.250 

.03355 

.06749  -.00528 

,00128 

.00005 

-.00022 

.81741 

-.02383 

-.02370 

-.02359 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

410/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5. 00 

OLT-X 

XT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

400.520 

20.011 

.07728 

.07470  .01726 

.00166 

.00005 

.00016 

.43662 

- . 02921 

-.02912 

-.02884 

400.430 

98.263 

.07415 

.07393  .011! 1 

.00104 

.00013 

-.00021 

.51020 

-.02917 

-.02906 

-.02874 

400.520 

199.950 

,12307 

.07757  -.00067 

,00146 

.00005 

-.00019 

,66540 

-.02911 

-.02898 

-.02058 

400.580 

298.600 

.11543 

.06863  -.01053 

.00129 

-.00000 

-.00018 

.75120 

-.02916 

-.02899 

-.02858 

400.600 

397.990 

.05402 

.06658  -.00802 

.00116 

.00002 

-.00024 

.80846 

-.02924 

-.02908 

-.02864 

400.500 

499.530 

.02878 

.06769  -.00402 

.00121 

.00003 

-.00023 

.79983 

-.02926 

-.02910 

-,02860 

400.670 

599.830 

.02735 

.06887  -.00346 

.00119 

.00003 

-.00023 

,78648 

- 02910 

- . 02395 

-.02333 

GRADIENT 

.00000 

.00000  ,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.coaoo 

.OQQOO 

""020 

.coosa 

DATE  25  JUL  75 
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REFERENCE  OATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  1 0R8  DATA)  (RTR0531  < 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SREF  • 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT , XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  » 


1 0B9.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLT8TA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO,  411/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.562 

401.130 

,16883 

.07612 

.462 

502.800 

.17077 

.07619 

.487 

601.670 

.09606 

.06622 

.628 

750.080 

.02942 

.06713 

-.651 

802.930 

.02739 

. 06797 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.00217 

.00147 

-.00003 

-.00005 

-.01226 

.00162 

-.00012 

-.00026 

-.01272 

.001 26 

-.00000 

-.00005 

-.00416 

.001 35 

.00004 

-.00022 

-.00342 

.00127 

.00002 

-.00023 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CPBt 

CPB2 

CPOC 

.67288 

-.02812 

-.02800 

-.02711 

.73180 

-.02816 

-.02803 

-.02713 

.79239 

-.02830 

-.02815 

-.02725 

.80134 

-.02894 

-.02877 

-.02804 

.78402 

-.02912 

-.02893 

-.02831 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

412/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPOC 

400*470 

398.070 

.15492 

,06804  -.01550 

.00138 

-.00002 

.00020 

.76002 

-.02720 

-.02702 

-.02593 

400.610 

497.620 

.07039 

.06598  -.01005 

.00121 

.00001 

-.00020 

.80281 

-.02693 

-.02573 

—.02565 

400.460 

599.230 

.03226 

.06716  -.00510 

.00122 

.00003 

-.00022 

.61803 

-.02680 

- , 02653 

-.02556 

400.660 

750.100 

.02766 

.06910  -.00350 

.00124 

.00002 

-.00023 

.78650 

-.02658 

-.02645 

-.02535 

400.600 

000  a 60 

.02760 

,06908  -.00351 

.00114 

.00001 

-.00023 

,78703 

-.02675 

-.  02663 

-.02561 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.0000Q 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R8  AND  ET 

SEPARATING (0R8  DATA) 

tRTR055)  { 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  • 

.OCO 

DLTALF  « 

-20.000 

BREF  » 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

» 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GR10  - 

12.000 

RUN  NO.  419/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.420 

801.230 

.12603 

.06073 

-.02739 

.490 

900,170 

.03549 

.06598 

-.00620 

.412 

1000.100 

. 02669 

.06620 

-.00334 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

.00177 

-.00019 

-, GQQOH 

.87730 

-.02452 

.00125 

-.00001 

-.00018 

.83470 

-.02569 

.00111 

.00002 

-.00023 

,78518 

-.02768 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP82 

-.02464 

-,0259t 

-.02769 

.00000 


CP8C 

-.02217 

-.02322 

-.02576 

.00000 


DATE  2S  JUL  75 


TA0ULATEO  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAOE  44 


REFERENCE  DATA 


SREF  ■ 8890.0000  SQ.FT. 
LREF  - 1890.3000  IN. 

BREF  - 1890.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


AEOC  VA488IIAI7)  ORB  AND  ET  5EPARAT I NO 1 0R8  DATA) 


XMRP  - 1009.8000  IN.  XO 

YHRP  • .0000  IN.  VO 

ZMRP  * 378.0000  IN.  ZO 


(RTR05S)  t 84  JUL  75  1 


PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  ■ 

.000 

DLTALF  » 

-20.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  « 

5.930 

A1LROH  • 

.000 

ELEVCN  - 

-20.000 

08  ID  - 

12.000 

RUN  NO.  413/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-9.00/  9.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

H00.500 

750.220 

.03175 

.06529 

-.00476 

.00123 

.00001 

-.00082 

.81004 

,02764 

-.02748 

-.02621 

400.510 

000.280 

,02783 

.06657 

-.00339 

.00120 

.00003 

-.00023 

.70265 

-.02819 

-.02799 

-.02721 

400.430 

900. 07Q 

,02785 

.08834 

-.00348 

.00115 

,0000! 

-.00023 

,73497 

-,02811 

-.02794 

-.02725 

H00.510 

1000.300 

*02784 

.06905 

-.00348 

.00115 

.00000 

-.00023 

.76516 

-.02791 

-.02774 

-, 02702 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

*00000 

.00000 

,00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  ■ 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  * 1890.3000  IN.  YHRP 
BREF  • 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  * .0100 


AEDC  VA4881IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
379.0000  IN.  ZO 


IRTR05S)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

- 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

13.000 

RUN  NO.  488/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.550 

18.831 

-.03735 

.08248 

.548 

99.442 

-.02733 

.09134 

.534 

200.570 

-,00389 

,08705 

.572 

302.170 

.01538 

,00504 

.610 

406.090 

-.03074 

.07731 

.645 

499.990 

-.08261 

.07738 

.608 

600.050 

-.06823 

,07847 

GRAOIENT 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

423/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.530 

19.977 

.02846 

.08559 

400.490 

97.644 

.01391 

.08440 

400.540 

198.000 

*02772 

.08276 

400.430 

297.670 

-.02707 

.07725 

400.460 

399,060 

-.06289 

.07728 

400,460 

500.090 

-.06057 

,07844 

400.520 

600.200 

-.06857 

.07862 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-,00708 

.00172 

.00000 

-.00008 

,00132 

.00207 

.00018 

.00002 

,0032 1 

.00199 

.00007 

-.00047 

-*00885 

o 

tn 

•c 

.00010 

-,00040 

-*Dt  120 

,00187 

*00020 

-.00031 

-.00848 

.00148 

*00020 

-.00036 

-.00882 

.00136 

.00020 

-.00036 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

,01266 

.00246 

,00028 

.00001 

,00330 

.00240 

-.00001 

-.00022 

-.00886 

.00164 

,00011 

-.00038 

-.01167 

.00150 

.00019 

-.00039 

-,00861 

.00136 

.00019 

-*00037 

-.00582 

,00138 

,00020 

-.00037 

-.00682 

.00135 

.00020 

-.00037 

.O0OQO 

.00000 

,00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

.44892 

-,02605 

-.02571 

-.02540 

.70815 

-.02594 

-.02561 

-.02530 

,00000 

-•02580 

-.02547 

-.02524 

1,22220 

-,02564 

-.02530 

-,.02512 

.29548 

-.G2554 

-.02519 

-.02509 

.52464 

-.02541 

-.02502 

-.02503 

.56010 

-.02518 

-.02478 

-.024 8S 

.00000 

,00000 

.00000 

*00000 

5.00 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

.21505 

-.02855 

-.02801 

-.02763 

.42273 

-.02825 

-.02761 

-.02714 

.97962 

-.02793 

-.02721 

-.02672 

*32880 

-.02780 

-.02709 

-,02656 

.52305 

-.02769 

-.02698 

-.02645 

.56060 

-.02754 

-.02693 

-.02627 

.56060 

-.02744 

-.02682 

-.02621 

.00000 

.00000 

. 00GQ0 

.00200 

OATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PACE  H5 


AEOC  VA422t I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


(RTR057)  ( £4  sAJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000 
LREF  « 1290.3000 

BREF  • 1290.3000 

SCALE  ■ .0100 


SO. FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  « 

IN.  ZMRP  • 


1009.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


OLT-Y 

• 

A 000 

ALPHA  « 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  ■ 

-10.000 

dltbta 

m 

.000 

HACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  » 

-20.000 

OHIO 

m 

13.000 

RUN  NO. 

424  / 0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

dlt-x 

dlt-z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CP9C 

.447 

403.640 

.12059 

.08383 

-.02276 

.00159 

.00008 

-.00026 

.84973 

-.02692 

-.02647 

-.02548 

.477 

501.740 

,00695 

.07619 

-.01541 

.00148 

.00018 

-.00036 

2.87530 

-.02739 

-.02693 

- . 02607 

.522 

60Q.190 

-.05229 

.07600 

-.01108 

.00137 

.00018 

-.00038 

.44812 

-.02768 

-.02721 

-.02646 

,545 

750.040 

-.06846 

.07850 

-.00682 

.00134 

.00019 

-.00037 

,56038 

-.02779 

-.02729 

- . 02667 

-.239 

801 .750 

-.06846 

.07861 

-.00682 

.00145 

.00020 

-.00037 

.56039 

-.02774 

-.02724 

-.02662 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

425/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP01 

CP82 

CP9C 

400,520 

396.740 

.00426 

.07570 

-.01611 

,00128 

,00018 

-.00041 

4.44320 

-.02355 

-.02334 

-.02160 

400.450 

498.350 

-.05426 

.07673 

-.01035 

.00140 

.00020 

-.00036 

.46004 

-.02268 

-.02246 

-.02078 

400.540 

600.240 

-.06799 

.07713 

-.00699 

.00120 

.00020 

-.00037 

.55731 

-.02251 

-.02226 

-.02078 

400.510 

750.210 

-.06804 

.07897 

-.00694 

.00130 

.00019 

-.00037 

.55796 

-.02236 

-.02208 

-.02081 

400.530 

800.170 

-.06819 

.07901 

-.00594 

.00128 

.00019 

-.00037 

.55821 

-.02286 

-.02256 

-.02156 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

CRB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR059)  ( 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

,000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  « 

-20.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO.  432/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

*442 

601,840 

.04392 

.06920 

.500 

900.600 

-,05072 

.07295 

.450 

1000.200 

-.06842 

,07509 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  » -5. 


CLM 

CY 

CYN 

C8L 

-.03141 

,00204 

-.00002 

-.00031 

*,01274 

,00127 

.00018 

-.00033 

-.00699 

.00133 

.00023 

-.00038 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

,37530 

-.01938 

-.01986 

-.01675 

.40899 

-.02105 

-.02143 

-,01813 

.55783 

-.02393 

-.02396 

-.02150 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OAT A - IA17A 
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AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCORB  DATA) 


CRTR06I  > ( OX  75  > 


REFERENCE  OATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
SREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  * .0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y  * 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  • 

-10.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  • 

5.930 

A1LRON  « 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID  - 

14.000 

DLT-X 

.581 

.503 

.528 

.599 

-.091 


RUN  NO. 

436/  0 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

403.800 

.12116 

.08449 

-.02239 

501.810 

.00607 

,07781 

-.01561 

600.170 

-.05526 

,07795 

-.01056 

750.090 

-.07114 

.08054 

-.00639 

801.560 

-.07119 

.08066 

-.00640 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CY 

-.03215 

-.03237 

-.03357 

-.03396 

-.03395 

.00000 


CYN 

-.00142 

-.00147 

-.00145 

-.00138 

-.00138 

.00000 


CBL 

.00050 

.00265 

.0008! 

.00058 

.00058 

.00000 


XCP/L 

.84482 

3.23370 

.46899 

.57019 

.57013 

.00000 


CP81 

-.02647 

-.02690 

-.02702 

-.02692 

-.02684 

.00000 


CPB2 

-.02642 

-.02685 

-.02695 

-.02687 

-.02682 

.00000 


CPSC 

-.02570 

-.02622 

-.02644 

-.02636 

-.02627 

.00000 


& 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422 ( t A ! 7 1 0R8  AND  ET  SEPARAT I NO < ORB  DATA) 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

,0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290,3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  * 

.0100 

IRTR052)  < 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  * 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

14.000 

DLT-X 

.507 

.549 

.540 


RUN  NO.  437/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

801.340 

.04213 

.07026 

-.03152 

-.03114 

-.00168 

.00160 

SOOrHSQ 

-.04965 

.07468 

-.01332 

-.03363 

-.00144 

.00101 

1000.200 

-.07043 

.07909 

-.00639 

-.03337 

-.00142 

.00058 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L  CPB!  CPB2  CP8C 

1.40810  -.01974  -.02020  -.01853 

.39164  -.02005  -.02053  -.01894 

.56925  -.02014  -.02058  -.01892 

.00000  .00000  .00000  .00000 


PAOE  H8 


DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEOC  VAH22C  I A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING! ORB  DATA) 


(RTROS3)  ! 2H  >AJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

SREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  • 

.0100 

1089.6000 

.0000 

375.0000 


IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZC 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  • >000 
BETA  * 3.000 
OLTBTA  ■ .000 
AILRON  - .000 
GRID  * IH . 000 


ALPHA  ■ .000 
DLTALF  * -000 
MACH  ■ 9.930 
ELEVON  • -HQ-000 


GRAOtENT  INTERVAL  » -5.00/ 


OLT-X 

DLT-Z 

.573 

18.747 

.633 

99.570 

.563 

200.630 

.653 

302.090 

.562 

401.000 

,637 

500.070 

.646 

600.090 

GRADIENT 

RUN  NO.  450/  0 

CN  CA 

-.05856  .09646 

-.04898  .10877 

- . 08906  . 1 0433 

-.01734  .10343 

- . 05984  . 09665 

-.09385  .09660 

-.09811  .09773 

.00000  .00000 


CLH  CY 

-.00480  -.03693 

.00587  -.03960 

.00861  -.03873 

-.00198  -.03848 

-.00551  -.03371 

-.00859  -.03486 

-.00118  -.03437 

.00000  .00000 


CYN 

CBL 

-.00131 

.00089 

-.00036 

.00190 

.00046 

.00005 

-.00189 

.00083 

-.00104 

.00855 

-.00104 

,00160 

-.00101 

.00151 

,00000 

.00000 

5.00 

XCF/L  CPBi 

.58833  -.08653 

.77994  - .08652 

.95619  -.08655 

.54907  -.08659 

.56619  -.08668 

.63887  - 08678 

.64856  -.08664 

.00000  .00000 


CP8S 

CPBC 

-.02667 

-.02589 

-.02665 

-.02588 

-.02653 

-.02598 

- . 02669 

-.02603 

-.02673 

-.02614 

-.02675 

-.02626 

-.02664 

-.02620 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  « 1890.3000  IN.  YMRP 
SREF  * 1890.3000  IN.  2 MRP 
SCALE  * .0100 


AEDC  VA4221 IA17)  0R9  AND  ET  SEPARAT 1 NG ( ORB  DATA) 


(RTR064)  C 84  JU-  75  ) 

parametric  data 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.000Q  IN.  ZO 


OLT-Y 

m 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTBTA 

* 

.000 

AILRON 

* 

,000 

GRID 

* 

14,000 

alpha  * .000 

DLTALF  - -10.000 
MACH  * 5.930 
ELEVON  « -40.000 


RUN  NO.  451/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

.552 

403.700 

.464 

501.700 

.575 

600.240 

.635 

750.080 

-.274 

801.130 

GRADIENT 

CN  CA 

.09151  ,10193 

-.08170  .09521 

-.00856  ,09517 

-.09831  .09789 

- # 09839  . 098 1 1 

.00000  .00000 


CLH  CY 

-.01640  -.03345 

-.01007  -.03890 

-.00589  -.03417 

-.00115  -.03446 

-.00116  -.03451 

,00000  .00000 


CYN  CBL 

-.00083  .00187 

-.00109  .00356 

-.00109  .00171 

-.00108  .00150 

-.00102  .00151 

.00000  ,00000 


XCP/L 
.83983 
. 19586 
.59593 
.64885 
.64885 
.00000 


CP91 

-.08786 

-.08798 

-.08883 

-.08887 

-.08887 

,00000 


CP82  CPBC 

-.08737  -.08683 

-.08793  -.08704 

-.02819  -.08747 

-.08888  -.08757 

-.08881  -.08763 

,00000  .00000 


fi  A 


DATE  85  JUL  75 
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AEDC  YA422( I A 1 7 > 0R8  AND  ET  SEPARATING (0R8  DATA) 


CRTR065)  { 24  JU-  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

14.000 

RUN  NO.  452/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

.524 

.562 

.525 


OLT-Z 
801 .760 
900.470 
1000.300 
GRADIENT 

CN 

.01285 

-.07700 

-.09747 

.00000 

CA 

.08787 

.09147 

.09635 

.00000 

CLM 

-.02562 

-.00804 

-.00125 

.00000 

CY 

-.03222 

-.03414 

-.03440 

.00000 

CYN 

-.00132 

-.00106 

-.00104 

.00000 

CBL 

.00230 

.00188 

.00150 

.00000 

XCP/L 
2.65380 
.55564 
! 647 18 
.00000 

CPB1 

-.02296 

02408 

-.02494 

.00000 

CPB2 

-.02356 

-.02463 

-.02534 

.00000 

AEDC 

VA422 { 1 A 1 7 ) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  OATA) 

(RTR066) 

( 24  « 

CP8C 

-.02142 

-.02278 

-.02372 

.00000 


75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YfHP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BREF 

SCALE 

n 

• 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

RUN  NO.  595/  0 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  » 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  « 

-40.000 

GRID 

■ 

13.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPS2 

CP9C 

.39! 

19.014 

-.05254 

.09796 

-.00362 

.00139 

.00012 

.00018 

.60215 

-.02520 

-.02429 

-.02462 

.417 

99.605 

-,05464 

,10881 

,00592 

.00168 

,00035 

,00026 

,76828 

-.02494 

-.02409 

-.02443 

,449 

200.450 

-.03483 

, 10309 

.00875 

,00148 

,00022 

-.00025 

,91127 

-.02476 

-.02396 

-.02434 

.600 

302.060 

-.01846 

,10478 

-.00295 

.00156 

.00018 

-.00011 

.46001 

-.02464 

-.02383 

-.02424 

.455 

400.890 

-.08071 

.09727 

-.00573 

.00099 

.00023 

-.00003 

.56568 

-.02448 

-.02372 

-.02413 

.481 

500.120 

-.09246 

.09682 

-.00319 

„ 00087 

>00024 

-.00006 

.62552 

-.02438 

-.02366 

-.02412 

.470 

600  . no 

-.09788 

.09800 

-.00150 

.00078 

.00024 

-.00006 

.64465 

-.02414 

-.02344 

-.02396 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

596/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP0C 

400.490 

19.997 

.00282 

.09989 

.01704 

,00170 

,00024 

.00037 

.00000 

-.02713 

-.02597 

-.02613 

400.520 

97.724 

-.01513 

.10214 

.00843 

,00199 

.00015 

.00000 

1.21740 

-.02697 

-.02575 

-.02584 

400.530 

199.010 

-.00308 

.10274 

-.00326 

.00156 

.00021 

-.00003 

.00000 

-.02687 

-,02558 

-.02564 

400.590 

297.790 

-.05664 

.09732 

-.00623 

.00094 

.00024 

-. OOOGl 

.55004 

-.02677 

-.02546 

-.02554 

400,460 

399.130 

-.09208 

.09672 

-.00338 

.00091 

,00026 

-.00006 

.62330 

-.02671 

-.0254' 

-.02546 

400,500 

500.050 

-.09811 

.09802 

-.00155 

.00081 

,00025 

-.00006 

.64420 

-.02662 

-.02529 

-.02534 

400.540 

600.200 

-.09812 

.09317 

-.00154 

.00077 

.00025 

-.00006 

.64431 

-.02646 

-.02513 

-.02520 

ORADIENT 

,00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

OATE  25  JUL  73 
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AEDC  VA422 ( l A l 7 ) 

CR8  AND  ET 

SEPAR AT  t NO ( 088  DATA) 

(RTR067)  t 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

S REF  » 

2680.0000  SQ.FT.  XMRP 

■ 1009.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  ® 

.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• 

,0000  IN.  YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF  « 

-10.000 

bref  • 

1290.3000  IN. 

im? 

« 376.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  • 

♦ 000 

MACH  » 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

-40.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

597/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CPB2 

CP8C 

.550 

403.430 

.06839 

.10361 

-.01672 

.00187 

,00027 

.00023 

.84920 

-.02604 

-.02470 

-.02454 

,804 

601. 840 

-,02397 

» 09605 

-.00981 

.00122 

,00080 

-.00002 

.25080 

- , 02659 

-.02532 

- , 02524 

.506 

000 « 170 

-.08190 

.09556 

-*00576 

.00097 

.00024 

-,00008 

.38968 

-.02693 

-.02577 

-.02575 

.543 

750*030 

-.09797 

*09800 

-.00155 

,00072 

.00026 

-.00006 

.64415 

-.02710 

-.02598 

-.02607 

-.163 

601.470 

-.09795 

.09610 

-.00152 

.00068 

.00027 

-.00006 

.64453 

-.02708 

-.02593 

-.02604 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

598/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -S. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT*Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

400.450 

396.630 

-.02724 

.09548 

-.01043 

,00126 

.00020 

.00000 

.27725 

-.02250 

-.02118 

-.02030 

400.500 

496.630 

-.08417 

.09539 

-.00528 

, 00087 

,00024 

-.00006 

,59728 

-,02173 

-.02044 

-.01964 

400.440 

60Q.150 

-.09727 

.09751 

-.00156 

.00070 

.00026 

-.00006 

.64393 

-.02160 

-.02033 

-.01971 

400.540 

750.330 

-.09740 

.09807 

-.00158 

,00082 

.00026 

-.00006 

.64376 

-.02238 

-.02118 

-.02093 

400.460 

800 . 150 

-.09762 

.09812 

-.00156 

.00076 

,00026 

-.00005 

.64398 

-,02286 

-.02170 

-.02157 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARAT I NG ( OR8  DATA) 

(RTR069)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- IU89.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  « 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

SETA  « 

,C0Q 

DLTALF  * 

-20,000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  20 

DLTBTA  * 

,ono 

MACH  • 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  - 

.030 

ELEVON  * 

-40.000 

GRID  - 

13.  TOO 

RUN  NO. 

600/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CSL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CF8C 

.440 

801.620 

.01333 

,08862 

-.02543 

.00170 

-.00002 

-.00003 

2.56790 

-.01457 

-.01372 

-.01266 

.42! 

900.440 

-.07990 

.09162 

-.00714 

.00076 

.00025 

-.00003 

,57064 

-.01466 

-.01382 

-.01270 

.399 

1000.300 

-.09666 

.09533 

-.00159 

,00094 

♦00027 

-.00006 

.64353 

-.01442 

-.01 35S 

-.01235 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.oooor* 

.00000 

,00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA4221IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING! ORB  DATA) 


(RTR069)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  * 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DCT8TA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

m 

13.000 

RUN  NO.  599/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CP3C 

400.330 

750.290 

-.09653 

.09291 

-.00175 

.00069 

.00026 

-.00006 

.64190 

-.02352 

-.02226 

-.02131 

400.250 

800. 190 

-.09691 

.09406 

-.00167 

.00071 

.00027 

-.00006 

.64278 

-.02553 

-.02432 

-.02402 

400.350 

900.360 

-.09704 

.09538 

-.00160 

.00074 

.00028 

-.00006 

.64352 

-.02625 

-.02521 

- . 02533 

400.330 

1000,300 

-.09715 

.09793 

-.00157 

.00089 

.00028 

-.00006 

.64380 

-.0261! 

-.02508 

-.02523 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422 < I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT INGtORB  OATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


CRTR070)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

* 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

-40.000 

GRID 

m 

12.000 

RUN  NO.  508/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

.555 

.632 

,624 

.636 

.612 

.566 

.628 


OLT-X 

400.470 

400.480 

400.450 

400.440 

400.460 

400.460 

400.550 


DLT-Z 
19.457 
98.375 
IBS. 180 
300.100 
402.150 
500.950 
597.970 
GRADIENT 


DLT-Z 
20 . 0 IS 
98,324 
200.020 
. 298,860 
398.050 
499.510 
599.830 
ORAOIENT 


CN 

,00654 

.00895 

,02734 

,07236 

.10341 

.04696 

.01226 

.00000 


CN 

.05635 

.05165 

.10106 

.09264 

.03212 

.00761 

.00618 

.00000 


CA 

.07163 

.08521 

.08567 

.08941 

.08722 

.07333 

.07966 

.00000 


RUN  NO,  609/  0 


CA 

,08531 

.08660 

.08980 

.06152 

,07903 

.00006 

.08092 

.00000 


CLM 

-.00668 

.00087 

.01585 

.00773 

-.00511 

-.00541 

-.00187 

,00000 


CLM 

.02054 

,01465 

.00289 

-.00690 

-.00453 

-.00063 

-.00007 

.00000 


CY 

.00024 

.00043 

.00085 

,00066 

.00*15 

.00077 

.00060 

.00000 


CYN 

-.00039 

-.00005 

.00015 

.00016 

-.00005 

.00006 

.00004 

.00000 


C9L 


XCP/L 


CPBt 


CPB2 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00143 

.00083 

.00118 

,00090 

.00065 

,00063 

.00055 

.00000 


CYN 

.00001 

.00012 

.00002 

.00004 

.00004 

.00007 

.00006 

.00000 


CP8C 


.00011 

1.68030 

-.02609 

-.02541 

-.02575 

.00027 

.56300 

-.02559 

-.02493 

-.02527 

,00013 

,08015 

-.02506 

-.02442 

-.02481 

,00016 

.55313 

-.02452 

-.02389 

-.02429 

,00008 

.70942 

-.02395 

-.02329 

-.02372 

.00001 

.77509 

-.02345 

-.02279 

-.02324 

.00006 

.81274 

-.02296 

-.02228 

-.02282 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

- -5, 

00/  5.00 

:bl 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

,00027 

.29553 

-.02815 

-.02750 

-.02770 

,00003 

.37630 

-.02817 

-.02747 

-.02764 

,00020 

.63142 

-.02825 

-.02751 

-.02766 

,00000 

.73446 

-.02835 

-.02759 

-.02772 

,00006 

.80088 

-. 02851 

-.02772 

-.02783 

,00006 

.74336 

-.02861 

-.0278! 

-.02787 

,00006 

.67169 

-.02860 

-.02779 

-.02777 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422 ( i A ! 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT l NG ( OR8  DATA ) 


CRTR07H  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BETA 

9 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN,  ZO 

DLTBTA 

.000 

HACK 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AJLRQN 

W 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

» 

12.000 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.0Q 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.505 

401 .010 

.14464 

.08913  .00179 

.00116 

.00013 

.00011 

.64765 

-.02862 

-.02780 

-.02758 

.491 

502.650 

,14763 

. 08S08  -.00846 

.00129 

-.00004 

.00002 

.71733 

-.02875 

-.02792 

-.02770 

.525 

601.580 

.07393 

.07890  -.00899 

.00085 

.00003 

.00025 

.78164 

-.02888 

-.02803 

-.02785 

.455 

750.070 

.00873 

.07957  -.00078 

.00048 

.00008 

-.00006 

.74903 

-.02917 

-.02835 

-.02828 

-.547 

8Q2.760 

.00673 

.08041  -.00007 

.00042 

.00006 

-.00006 

.66967 

-.02920 

-.02840 

-.02834 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

611/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CSL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.460 

396.240 

. 13244 

.08107  -.01175 

.00100 

.00005 

.0001! 

,74875 

-.0275 l 

-.02662 

-.02606 

400.480 

497.730 

.04813 

. 07B25  -.00638 

.00072 

.00005 

.00002 

.79257 

-.02707 

-.02621 

-.02565 

400.520 

599.220 

.01090 

.07918  -.00162 

.00052 

.00008 

-.00005 

,80901 

-.02695 

-.02608 

-.02558 

400.520 

750.130 

.00649 

.08070  -.00014 

.00046 

.00008 

-.00006 

.68084 

-.02692 

-.02606 

- . 02558 

400.600 

800.210 

.00672 

.08074  -.00008 

.00041 

,00006 

-.00006 

. 67208 

-.02712 

-.02629 

-.02592 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

AEOC  VA422I I A 17) 

ORB  ANO  ET 

SEP ARAT l NG I 0R8  DATA) 

(RfR073)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  * 

5.0GG 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  * 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZW 

* 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVCN  - 

-40,000 

GRID  * 

12.000 

RUN  NO. 

513/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  1 

CPB2 

CPBC 

.391 

801.360 

.10521 

.07286  -.02375 

.00140 

-.00011 

,00017 

,88571 

-.02556 

-.02484 

-.02407 

.469 

900.160 

.01526 

,07701  -.00279 

.00057 

.00006 

-.00001 

,84303 

-.02618 

-.02541 

-.02480 

.431 

1000. 100 

.00728 

.07945  -.00007 

.00045 

.00007 

-.00006 

.66930 

-.02634 

-.02554 

-,02495 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA42SUA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO C 0R6  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  53 
(RTR073)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  « 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  » .0100 


XMRP  - IQB9.6000  IN.  XO 

YMRP  - *0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  » 

-HO .000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  612/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

400.570 

750.220 

.01135 

.07816 

-.00146 

.00038 

.00007 

-.00005 

.78894 

-,02938 

-.02858 

-.02845 

400.500 

000.120 

.00709 

.07953 

-.00007 

.00050 

.00004 

-.00006 

.66951 

-.02948 

-.02870 

-.02863 

400.420 

900.150 

.00694 

.08045 

-.00009 

.00046 

.00006 

-.00006 

.67342 

-,02942 

-.02864 

-.02857 

400.500 

1000.200 

,00672 

.08053 

-.00012 

.00044 

.00006 

-.00006 

.67798 

-.02929 

-.02853 

-.02844 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

OR8  AND  ET 

SEPARAT! NO (0R8  DATA) 

(RTR074)  ( 24  UUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

,000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

11.000 

RUN  NO. 

621/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CP8C 

.531 

19.386 

-.12967 

,13210 

.00283 

.00316 

.00002 

.00031 

.68181 

-.02413 

-.02230 

-.02242 

.485 

101 .480 

-.1 1323 

,13188 

.00700 

.00223 

.00042 

.00029 

.72857 

-.02432 

-.02243 

-.02260 

.523 

201.740 

-.13777 

.13432 

.00519 

.00186 

-.00003 

-.00002 

.69765 

-.02445 

-.02254 

-.02285 

.444 

301,320 

-.16857 

.12782 

-.00099 

.00221 

-.00002 

,00013 

.65412 

-.02439 

-.02252 

-.02291 

.627 

400.170 

-.20290 

.12721 

-.00085 

,00195 

-.00002 

.00008 

.65579 

- . 02425 

02237 

-.02286 

.466 

500,230 

-.21113 

.12812 

.00125 

.00177 

-.00003 

,00008 

,66594 

-.02390 

-.02204 

-.02266 

.491 

600.130 

-.21115 

.12834 

.00123 

.00178 

-.00002 

.00008 

.66505 

-.0234! 

-.02160 

-.02228 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

622/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

,00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP92 

CPBC 

400.470 

24.066 

-.08441 

.12815 

,01932 

.00206 

.00024 

.00060 

.88890 

-.02581 

-.02389 

-.02373 

400.420 

100.170 

-.1 1522 

,13511 

.00842 

.00228 

-.00002 

-.00007 

.73312 

-.02495 

-.02298 

-.02271 

400.400 

197.820 

-.15020 

+ 12834 

-.00025 

.00205 

-.00002 

.00016 

.65832 

-.02458 

-.02266 

-.0224 1 

400.400 

290.210 

-.19236 

.12672 

-.00245 

.00196 

-.00004 

.00009 

,64727 

-.02456 

-.02266 

-.02243 

400.480 

400.030 

-.21069 

,12748 

.00121 

.00182 

-.00001 

,00007 

,66573 

-.02456 

-.02262 

-.02240 

400.430 

500.200 

-.21073 

,12815 

,00127 

.00174 

-.00001 

.00008 

,66602 

-.02454 

-.02259 

-.02240 

400.460 

600.200 

-.21113 

. 12823 

.00126 

.00193 

-.00001 

*00008 

.66598 

-.02477 

-.02282 

-.02268 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - I A17A 

PAGE  54 

AEDC 

VAH8S C 1 A 1 7 ) 

ORB  AND 

ET  SEPARAT I NO f ORB  DATA) 

(RTR075)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  ■ 

-5.000 

LREf  ■ 

1290.3000  IN* 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  « 

.000 

DLTALF  « 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN* 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTSTA  - 

*000 

HACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

1 1 . 000 

RUN  NO. 

623/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CP82 

CPSC 

.522 

403.880 

-.03248 

.12366 

-.02117 

.00282 

-.00029 

.00050 

,00824 

-.02406 

-.02173 

-.02071 

.429 

500.940 

-.16155 

. 12099 

-.01 1 14 

.00214 

-.00008 

.00025 

.59107 

-.0261 1 

-.02373 

-.02326 

.453 

600.360 

-.20955 

.12630 

.00104 

.00188 

-.00001 

.00008 

.66498 

-.02699 

-.02462 

-.02442 

.433 

750.160 

-.21103 

.12825 

.00126 

.00173 

-.00001 

.00008 

.66598 

-.02709 

-.02482 

-.02473 

.085 

800.290 

-.21124 

.12816 

.00127 

.00186 

-.00002 

.00008 

.66600 

-.02698 

-.02473 

-.02464 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

624/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CP02 

CP8C 

400.530 

397.080 

-.  16863 

.12309 

-.00701 

.00198 

-.00006 

.00001 

.81844 

-.01789 

-.01607 

-.01422 

400.430 

499.620 

-.20789 

.12617 

.00044 

.00187 

-.00002 

.00007 

.66212 

-.01704 

-.01538 

-.01380 

400.360 

599.970 

-.21006 

.12781 

.00125 

.00167 

-.00002 

.00008 

.66594 

-.01732 

-.01580 

-.01465 

400.430 

750. 190 

-.21022 

.12806 

,00120 

.00191 

-.0000! 

.00008 

.66570 

-.01926 

-.01776 

-.01720 

400.380 

800.250 

-.21057 

. 12816 

.00120 

.00182 

-.00001 

.00008 

.66571 

-.02028 

-.01873 

-.01836 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R9  AND 

ET  SEPARATING I ORB  DATA) 

(RTRQ77)  < 24  . 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  “ 

.000 

alfha  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN.  YMRP 

“ .0000  IN,  YO 

BETA  * 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN.  2 MRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLT8TA  « 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  •• 

-40.000 

GRID  * 

11.000 

RUN  NO. 

626/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  « -5,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPQ2 

CP8C 

.441 

804.450  -.02119 

.12054  -.02316 

.00387 

-.00053 

.00138 

-.43272 

-.00693 

-.00579 

-.00476 

*403 

900.810  -* 18585 

*11884  -.01103 

*00230 

-.00009 

,00034 

.59349 

00614 

0050H 

-.00389 

.477 

t 000. 300  -.20946 

.12501  .00110 

.00163 

,00000 

.00009 

.66524 

-.00449 

-.00346 

-*00210 

GRAOIENT  .00000 

.00000  ,00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  55 


AEDC  VA4221 !A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING l ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  » 

2890.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

0000  IN,  YO 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

0000  IN.  ZO 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO. 

625/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

750.960 

-.16832 

.11289 

-.00707 

400.490 

800.510 

-.20253 

.11830 

-.00041 

400.380 

900.320 

-.20899 

. 12442 

.00093 

400.420 

1000.400 

-.21028 

. 12774 

.00126 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422( IA11 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ, 

,FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN,  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN, 

YMRP 

• 

0000  IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  20 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO* 

624/  0 

OLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

,413 

31.163 

-.17492 

*15000 

.00735 

,565 

102,620 

-.20080 

.15784 

.00923 

,508 

202.190 

-.24783 

. 14923 

*00241 

,389 

300.650 

-.28758 

.14864 

-.00143 

.406 

400.140 

-.30505 

. 14952 

.00124 

.596 

500.300 

-.30534 

.15029 

.00136 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

635/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

4G0.490 

31.587 

-.17685 

,15838 

.02001 

400.430 

97,783 

-.19662 

,15323 

.00786 

400.520 

197.220 

-.25767 

.14859 

-.00101 

400.430 

298.840 

-.29622 

.14815 

-.00068 

400,420 

399.780 

-.30481 

.14974 

.00122 

400.430 

500.100 

->30507 

,35005 

.00135 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

(RTR077)  C 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OAT A 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

.00258 

.00100 

.00175 

.00177 

.00000 


CYN 
.00015 
.00000 
.00002 
^.0000 1 
.00000 


C9L 

.00091 

.00009 

.00008 

.00009 

.00000 


XCP/L 
.61796 
.65796 
. 66447 
.66600 
.00000 


CP81 

-.01652 

-.02364 

-.02505 

-.02581 

.00000 


CP02 

-.01413 

-.02122 

-.02369 

-.02375 

.00000 


CP9C 

-.01124 

-.01998 

-.02356 

-.02372 

.00000 


( RTR078 J ( 24 
PARAMETRIC  DATA 


JUL  75  ) 


DLT-Y 

* 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  « 

.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

« 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

■ 

10.000 

CP*A0IENT  INTERVAL  ■ -5,00/  5.00 


CY 

.00457 

.00247 

.00178 

.00181 

,00167 

.00174 

.00000 


CYN 

.00040 

.00025 

*00003 

.00003 

.00004 

.00004 

• QQ000 


C9L 

.00045 

.00024 

-.00031 

-.00029 

-.00029 

-.00028 

.00000 


XCP/L 

.70200 

.70595 

,66974 

.65504 

.66406 

,66447 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00204 

.00257 

.00192 

,00180 

.00166 

.00165 

.00000 


CYN 

.00028 

.00022 

,00004 

.00001 

.00004 

*00004 

.00000 


CBL 

.00018 

.00008 

-.00031 

-.00028 

-.00029 

-.00028 

.00000 


XCP/L 

.77770 

.70000 

.65610 

.65769 

.66400 

*66444 

,00000 


CPfil 

-.02068 

-.02157 

-.02310 

-.02401 

-.02431 

-.02427 

.00000 


CP01 

-.02118 

-.01973 

-.01826 

-.01764 

-.01745 

-.01802 

.00000 


CP82 

-.01858 

-.01955 

-.02117 

-.02222 

-.02261 

-.02260 

.00000 


CP92 

-.01911 

-.01757 

-.01604 

-.01545 

-.01536 

-.01604 

,00000 


CPBC 

-.01635 

-.01701 

-.01652 

-.01964 

-.02015 

-.02017 

.00000 


CP9C 

-.01639 

-.01500 

-.01382 

-.01352 

-.01366 

-.01451 

.00000 


DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - UI7A 

AEOC  VA422( IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  C ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

PAGE  56 
<RTRQ79>  1 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.GOO 

DLTALF  - 

- 1 Cl.  202 

OLTBTA 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

,000 

EUEVPN  * 

-40.000 

GRID 

10.000 

RUN  NO. 

636/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.428 

403.290 

-. 12822 

. 14445 

-.02322 

.370 

501.650 

-.21226 

.13883 

-.01908 

.407 

600.420 

-.29105 

. 14307 

-.00230 

.393 

700.270 

-.30417 

. 14886 

.00108 

.523 

799.800 

-.30550 

*15010 

.00133 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CY 

.00346 

.00894 

.00187 

.00166 

.00176 

.00000 


CYN 

-.00020 

-.00022 

.00006 

.00004 

.00004 

.00000 


CBL 

.00146 

-.00013 

-.00004 

-.00028 

-.00028 

.00000 


XCP/L 

.47890 

.57011 

.65212 

.66356 

.66435 

.00000 


CPfil 

-.01520 

-.01826 

-.02211 

-.02292 

-.02288 

.00000 


CP82 

-.01335 

-.01610 

-.02018 

-.02117 

-.02119 

.00000 


CP9C 
-.01043 
-.01 293 
-.01765 
-.01899 
-.01921 
.00000 


RUN  NO.  637/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.350 

397.450 

-.25252 

. 14278 

400.240 

499.400 

-.30148 

.14642 

400.240 

600. I BO 

-.30256 

.14801 

400.330 

700.270 

-.30410 

. 14973 

400.390 

800.120 

-.30434 

.14987 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.00980 

.00202 

.00002 

-.00015 

.00050 

.00174 

.00001 

-.00026 

.00098 

.00163 

.00003 

-.00028 

.00124 

.00152 

.00002 

-.00028 

.00129 

,00171 

.00002 

-.00029 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

.62119 

.66200 

,66322 

.66400 

.66425 

,00000 


CPBi 

-.00598 

-.00427 

-.00492 

-.00704 

-.00975 

.00000 


CP82 

-.00416 

-.00246 

-.00319 

-.00549 

-.00828 

.00000 


CPSC 

-.00120 

-.00014 

-.00178 

-.00462 

-.00767 

.00000 


1 


r~ 


■■{ ::  ~rr, 


DATE  23  UUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAJ7A 

AEOC  VA422C  !A!7)  0R6  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


PAGE  57 
(RTR080)  C 24  Jtt.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

9. 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

U 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

2 MRP  « 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

u 

.0100 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

HACH  • 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

14.000 

RUN  NO.  462/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


olt-x 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.531 

18.931 

-.02074 

.08271 

-.01274 

-.03829 

-.00237 

.00125 

.04580 

-.02604 

-.02599 

-.02597 

.636 

99.553 

-.00881 

.09142 

-.00363 

-.04179 

-.00219 

.00194 

.24787 

-.02598 

-.02587 

—.02593 

.592 

200.480 

.01454 

.08679 

-.00173 

-.04024 

-.00072 

.00117 

.77922 

-.02592 

-.02574 

-.02595 

,519 

301 .990 

.03284 

.08614 

-.01388 

-.03282 

-.00228 

.00332 

1 .08280 

-.02579 

-.02560 

-.02587 

.515 

401.030 

-.01046 

.08033 

-.01747 

-.03420 

-.00198 

.00499 

-l.cr  100 

-.02566 

-.02545 

-.02579 

.620 

500.150 

-,04994 

.07896 

-.01232 

-.03515 

-.00155 

.00299 

.41325 

-.02553 

-.02530 

— . 02575 

.734 

597.020 

-.05525 

.07990 

-.01085 

-.03551 

-.00148 

.00290 

.46361 

-.02533 

-.02507 

-.02561 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING 1 0R6  DATA) 


REFERENCE  DATA 


(RTR081 ) ( 24  OJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089*6000 

IN.  XO 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

14.000 

RUN  NO.  463/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.562 

403.700 

.15024 

.08748 

-.03172 

-.03296 

-.00242 

.00509 

.87113 

.571 

50! .630 

.03056 

.08060 

-.02367 

-.03302 

-.00243 

.00692 

1 .43460 

.564 

600.250 

-.03816 

.07798 

-.01506 

-.03493 

-.00163 

.00327 

.26541 

.612 

750.090 

-.05492 

.07988 

-.01083 

-.03550 

-.00147 

.00289 

.46274 

-.253 

902.070 

-.05491 

.07991 

-.01081 

-.03552 

-.00145 

.00288 

.46315 

ORADJENT 

.0(5000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPS! 

-.02695 

-.02728 

-.02746 

-.02756 

-.02759 

.00000 


CP82 

-.02669 

-.02703 

-,02725 

-.02734 

-.02736 

.00000 


CPBC 
-.0261 ! 
-.02654 
-.02684 
-.02703 
-.02703 
.00000 


/V 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA42E ( 1 Ai7)  ORB  AND  ET  SEPARATING* 0R8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  53 
(RTR0S2)  < £4  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

.000 

ALPHA  • 

.000 

LREF  - 

1290.3000 

IN.  YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

8REF  - 

1290.3000 

IN.  ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLT8TA  - 

,000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GR10  * 

14.000 

RUN  NO. 

464/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

.514 

801.770 

,07012 

.08229  -.04245 

-.03668 

-.00227 

.00808 

1.26540 

-.01640 

-.01831 

-.01669 

.565 

900.440 

-.04094 

.08334  -.01840 

-.03908 

-.00174 

•00310 

.21052 

-.01935 

-.01881 

-.01735 

.531 

1000.300 

-,#§072 

.08778  -.01206 

-.03975 

-.00168 

.00321 

.46110 

-.01906 

-.01882 

-.01729 

GRADIENT 

,00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422C IA171 

0R8  AND 

ET  SEPAR AT I NG £ CR8  DATA) 

IRTR083)  C 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SflEF  - 

2690.0000  SQ.FT,  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

.000 

LREF  - 

1290.3000 

IN,  YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  i 

IN.  ZMRP 

- 375.0000  IN.  20 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

469/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPQ2 

CPQC 

.443 

18.984 

-.02034 

.08321  -.0125! 

.00053 

-.00011 

.00263 

.04476 

-.02542 

-.02669 

-.02620 

.520 

99.559 

-.00944 

.03078  -,00350 

.00057 

.00013 

,00304 

.28871 

-.02629 

-.02661 

-.02616 

.531 

200.450 

.01669 

.08684  -.00262 

.00073 

-.0QQ16 

,00310 

.817)2 

-.02828 

-.02663 

-.02625 

.459 

302.010 

.04105 

.06559  -.01585 

.00066 

-,00025 

.00399 

1.04600 

-.02611 

-.02652 

-.02614 

.470 

400.890 

-.00636 

.07821  -.01805 

.00023 

-.00000 

•0035S 

-2.17810 

-.02596 

-.02644 

-.02609 

.526 

500.150 

-.04469 

.07685  -.01331 

.00002 

.00027 

,00255 

.36218 

-.02587 

-.02640 

-.02612 

.504 

600.130 

-.04971 

.07784  -.01180 

-.00024 

.00033 

.00261 

.42267 

-.02559 

-.02609 

-.02586 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO.  470/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

400.530 

400.500 

400.540 

400.470 

400.500 

400.430 

400.470 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

19.913 

.04505 

.06544 

.00773 

.001)5 

,00003 

.00315 

.48832 

97.901 

.03504 

.0B460 

-.00274 

.00112 

-.00022 

.00343 

,73815 

190.970 

.05309 

,08360 

-.01623 

,00138 

-.00039 

.00433 

,96562 

297.790 

-.00108 

.07832 

-.01872 

,00027 

-.00008 

.00266 

*00000 

399.100 

-.04471 

. 07675 

-.01342 

-.00008 

,00030 

.00254 

.35992 

500,070 

-.04999 

.07771 

-.01179 

-.00026 

,00033 

.00260 

,42417 

600.160 

-.04986 

,07800 

-.01183 

-.00031 

.00033 

.00260 

.42274 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8I 

-.02052 

-.02821 

-.02788 

-.02775 

-.02770 

-.02769 

-.02762 

.00000 


CPB2 

-,02841 

-.02793 

-.02752 

-.02739 

-.02735 

-.02729 

-.02727 

.00000 


CP8C 
-.02789 
-.02739 
-.02697 
- , G268S 
-.02682 
-.02875 
-.0267: 
.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  59 


AEOC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO ( ORB  DATA)  (RTR084)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SO. 

,FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

BREF  ■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

471/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.586 

403.580 

. 15534 

.08723  - . 03286 

.00139 

-.00078 

.00574 

.87166 

-.02755 

-.02766 

-.02670 

.476 

501 .670 

. 037S8 

.07851  -.02416 

.00083 

-.00049 

.00463 

1.29520 

-.02706 

-.02817 

-.02726 

.540 

600.310 

-.03292 

.07567  -.01613 

-.00006 

,00027 

.00262 

.16985 

-.02816 

-.02857 

-.02770 

.603 

750.020 

04994 

.07773  -.01180 

-.00037 

.00034 

.00260 

.42373 

-.02826 

-.02869 

-.02790 

-.150 

802.260 

-.04976 

.07782  -.01179 

-.00036 

.00034 

.00260 

.42316 

-.02821 

-.02863 

-.02785 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

472/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPQ2 

CP8C 

400.410 

396.820 

.03383 

.07756  -.02465 

.00071 

-.00041 

.00458 

1.38850 

-.02445 

-.02388 

-.02258 

400.410 

498.550 

-.03622 

.07576  -.01547 

-.00020 

.00030 

.00254 

.23289 

-.02369 

-.02303 

-.02186 

400.450 

600.170 

-.04906 

.07747  -.01183 

-.00032 

,00034 

.00260 

.41988 

-.02358 

-.02289 

-.02188 

400.470 

750.320 

- . 0H94B 

.07790  -.01187 

-.00031 

.00034 

.00260 

.42014 

-.024 1 0 

-.02362 

-.02286 

400.490 

800.140 

-.04951 

.07793  -.01102 

-.00044 

.00036 

.00260 

.42124 

-.02446 

-.02411 

-.02342 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING! ORB  DATA) 

CRTR086)  C 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  ■ 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN. 

XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN, 

YMRP 

* .0000  IN. 

YO 

BETA  - 

.000 

OLTALF  * -i 

20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN. 

ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

13.000 

RUN  NO. 

479/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

.463 

802.100 

.07594 

.07106  -.03909 

.00022 

-.00011 

.00399 

1.17480 

-.02323 

-.02319 

-.02153 

.435 

900.520 

-.03282 

.07202  -.01699 

-.00012 

.00029 

.00228 

,14247 

-.02468 

-.02477 

-.02320 

.403 

1000.200 

-.04899 

.07503  -.01179 

-.00034 

.00034 

.00260 

.41928 

-.02608 

-.02628 

-.02490 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

■V 


OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  60 
(RTR085)  i 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP 

- 1089.6000  IN,  XO 

DLT-Y  » 

,000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YHRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALf  » 

2J.Q00 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLT8TA  - 

.000 

MACH  * 

'5, 930 

SCALE  - 

,0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  • 

13.000 

RUN  NO. 

473/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-2  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPSl 

CPS2 

CP8C 

400,390 

760.210 

,04079 

.07293  -.01197 

-.00036 

.00032 

.00250 

,41669 

-.02444 

- .02456 

-.02287 

400.410 

000.250 

,04900 

.07374  -.01101 

-.00045 

.00031 

.00258 

.41697 

-.02664 

-.02692 

-.02593 

400.320 

900.470 

,04907 

.07537  -.01179 

^.00018 

.00032 

a 00260 

.41968 

-.02741 

-.02778 

-.02707 

400.290 

1000.400 

,04914 

.07779  -.01104 

-.00033 

,00035 

.00260 

,41907 

-.02732 

-.02769 

-.02703 

GRADIENT 

,00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  YA422UA17) 

OR8  ANO  ET 

SEPARAT l NO 1 CRB  DATA) 

IRTR087)  1 24  JUL 

75  I 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 1089.5000  IN,  XO 

OLT-Y  » 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

OLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

imp 

- 375.0000  IN,  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  « 

12.000 

RUN  NO  . 

4tt/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/ 

5,00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

cfbi 

CPS2 

CP8C 

.550 

19.283 

.03849 

.06473 

-.01383 

.00020 

-.00081 

.00275 

1.01920 

-*02724 

-.02708 

-.02692 

.580 

98.334 

.04489 

,07675 

-.00633 

.00050 

-.00050 

.00300 

,80167 

-.02695 

-.02672 

-.02660 

.563 

199.000 

. 06S48 

.07516 

.00708 

.00072 

-.00045 

,00307 

.1)5354 

-.02666 

-.02641 

-.02632 

.492 

300.170 

.11737 

.07840 

-.00262 

.00107 

-.00068 

, 00366 

.68230 

-.02634 

-.02607 

02600 

.545 

402.010 

.15361 

.07778 

-.01709 

.00211 

-.00135 

,00498 

.77123 

-.02606 

-.02579 

-.02570 

.632 

501.120 

.09835 

.07097 

- .0 1794 

.00171 

-.00121 

.00502 

.84241 

-.02581 

-.02557 

-.02545 

.677 

598.440 

.05168 

.06933 

-.01075 

.00105 

-.00055 

.00310 

.86806 

-.02563 

-.0254! 

-.02530 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

483/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

o 

o 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

400.510 

19.977 

.09167 

.07543 

.01213 

.00038 

-.00038 

.00330 

.52763 

-.02958 

-.02945 

-.02929 

400.440 

96.436 

.09249 

.07528 

,00526 

.00089 

-.00062 

.00353 

.60307 

-.02954 

-.02933 

-.02914 

400.500 

200.100 

.14759 

.08041 

-.00805 

,00174 

-.00103 

.00432 

.71454 

-.C294B 

-.02921 

-.02898 

400.540 

296.030 

,14339 

.07339 

-.01955 

.00185 

-.00140 

.00564 

.79636 

-.02948 

-.02918 

-.02854 

400.400 

396.110 

.07898 

.06985 

-.01547 

.00130 

-.00090 

.00417 

.85583 

-.02950 

-.02918 

-.02894 

400.530 

499.470 

. 04733 

,06960 

-.00968 

.0009! 

-.00055 

.00315 

.86443 

-.02950 

-.02913 

-.02887 

400.630 

599.930 

.04599 

.07052 

-.00912 

.00081 

-.00054 

.00317 

.85B27 

-.02935 

-.02897 

-.02664 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.C0CQ0 

.occoo 

.00000 

.QQCOO 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  DATA! 


(RTR088)  l 24  OX  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


sref  • aeso.oooo  sq.ft. 

LREF  - 1290.3000  IN. 
BRCF  • 1290.3000  IN. 
SCALE  ■ .0100 


1089. 6000  IN.  XO 
,0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

12.000 

GRADIENT  INTERVAL 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.464 

401 .000 

. 19353 

.07055 

-.00975 

.00157 

-.00096 

.00471 

.436 

502.680 

.20221 

.08095 

-.02195 

.00245 

-.00167 

.00590 

.479 

601 .600 

.12935 

.07157 

- . 02275 

.00199 

-.00156 

.00619 

.574 

750 . 090 

. 04835 

.06893 

-.00974 

.00079 

-.00055 

.00315 

-.719 

803.270 

. 04652 

.07004 

-.00908 

.00071 

-.00054 

.00317 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

.71041 

.76854 

.83585 

.66153 

.35522 

.00000 


CP81 
- . 02867 
-.02876 
-.02596 
-.02940 
-.02942 
.00000 


CPQ2 
-.02815 
-. 02825 
-.02847 
-.02895 
-.02898 
.00000 


CPBC 

-.02777 

-.02787 

-.02809 

-.02871 

-.02874 

,00000 


RUN  NO. 

485/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.440 

400.550 

DLT-Z 

398.400 

497.710 

CN 

. 18777 
.10127 

CA 

.07368 

.07014 

CLM 

-.02561 

-.0193! 

CY 

.00221 

.00163 

CYN 

-.00167 

-.00119 

CBL 

.00546 

.00522 

XCP/L 

.79640 

.85072 

H00.470 

400.620 

400.610 


599. t 70 
750.030 
800.130 
GRADIENT 


-.00055 

-.00054 

-.00053 

.00000 


CPS! 

-.02713 

-.02684 

-.02676 

-.02662 

-.02682 

.00000 


CP82 

-.02669 

-.02640 

-.02632 

-.02618 

-.02640 

.00000 


CPOC 

-.02581 

-.02554 

-.02552 

-.02542 

-.02573 

.00000 


AEDC  VA422U  A171  ORB  ANO  ET  SEPARATING (ORB  DATA! 


(RTRC90)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

o 

o 

o 

o 

§ 

K 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN, 

YO 

BftEF  - 
SCALE  - 

1290. 300D 
.0100 

IN. 

2 MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

OLTBTA 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

12.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPSC 

,340 

801.510 

. 16412 

.06547 

-.03840 

.00167 

-.00125 

.00610 

.89397 

-.02662 

-.02621 

-.  02499 

.489 

900.210 

.05397 

.06674 

-.01143 

.00091 

-.00054 

.00309 

.87173 

-.02774 

-.02725 

-.02622 

.394 

1000.200 

.04655 

.06827 

-.00898 

.00068 

-.00053 

.00316 

.85297 

-.02882 

-.02827 

-.02755 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ATI  -A  liltllrtT.il 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422I 1A17)  ORQ  AND  ET  SEPARAT 1N0(0R3  DATA* 


REFERENCE  DATA 


(RTRO90)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

8690 . 0000  SQ.FT.  XMRP  « 1099.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  • 

1890.3000  IN. 

YMRP  * .0000  IN.  YO 

BETA  * 

.000 

OLTALF  * - 

20.000 

BREF  - 

1890.3000  IN, 

ZMRP  « 375.0000  IN.  20 

DLTBTA  « 

.000 

MACH  » 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  • 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

12.000 

RUN  NO.  486/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN  CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

*♦00.490 

750*280 

.05039  .06737  -.01033 

.00100 

-.00055 

.00314 

.86508 

-.02911 

-.02864 

-.02834 

400.460 

800.100 

.04684  . 0690 1 -.00902 

.00084 

-.00052 

.00317 

.05266 

-.02924 

-.02880 

-.02865 

400.370 

900.240 

.04692  .07024  -.00909 

.00085 

-.00052 

,00318 

.85383 

-.02922 

-.02877 

-.02864 

400.500 

1000.200 

.04671  .07037  -.00912 

.00074 

-.00054 

.00318 

.85523 

-.02908 

-.02867 

-.02851 

GRADIENT 

.00000  .00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA171 

ORB  AND  ET 

SEPARATlNQiORS  OAT A! 

{RTR091 ) I 24  JUL 

75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  * 1089.6000  JN.  XO 

OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - .0000  IN.  YO 

BETA  ■ 

,000 

OLTALF  • 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  « 

.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  * 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

11.000 

RUN  NO, 

495/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.536 

19.362 

-.07025 

.10569 

-.00965 

.00106 

.00023 

.00336 

.52263 

-,02591 

-.02552 

-.02527 

.493 

101.340 

-.04922 

, 10276 

-.00587 

.00133 

.00041 

.00367 

.54084 

-.02610 

-.02575 

-.02556 

.497 

201.770 

-.06364 

.10035 

-.01103 

,00014 

.00024 

. 00393 

,48665 

-.02620 

-.02588 

-.02575 

.487 

301.250 

-.09556 

.09342 

-.01683 

.00017 

.00036 

,00370 

.48392 

-.02623 

-A.  02587 

-.02584 

,413 

400.210 

-.13307 

.09176 

-.01554 

-.00003 

.00053 

.00320 

.54323 

-.02623 

-.02585 

-.02586 

.545 

500.170 

-.14242 

.09259 

-.01337 

-.00021 

.00054 

.00318 

.56609 

-.0261! 

-.02574 

-.02582 

.548 

600.190 

-.14246 

.09286 

-.01340 

-.00007 

.00054 

.00318 

.56592 

-.02588 

-.02550 

-.02564 

GRADIENT 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

RUN  NO. 

496/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

**«. 

o 

o 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.360 

20.070 

-.01968 

.09779 

.00530 

.00095 

.00036 

.00397 

.92911 

-.02760 

-.02657 

-.02605 

400.500 

100.130 

-.04069 

.10058 

-.00784 

.00046 

.00032 

.00394 

.46731 

-.02662 

-.02549 

-.02494 

400.450 

197.810 

-.07560 

.09433 

-.01650 

.00036 

.00023 

,00410 

.44173 

-.02620 

-.02512 

-.02457 

400.490 

298. 140 

-.12165 

.09184 

-.01736 

.00010 

.00051 

.00339 

.51730 

-.02606 

-.02507 

-.02455 

400.500 

400.040 

-.14181 

.09200 

-.01343 

-,00025 

.00054 

.00317 

.56520 

-.02602 

-.02510 

-.02463 

400.470 

500.200 

-.14229 

,09264 

-.01338 

-.00010 

.00054 

.00318 

.56598 

-.02591 

-.02509 

-.02462 

400.510 

600.120 

-.14203 

.09257 

- , 01334 

-*00019 

.00052 

,00319 

55609 

-.02602 

-.02530 

-.02486 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.G00Q0 

.00000 

. GGQGQ 

DATE  25  JUL  75 
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AEOC  YA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA!  (RTR092)  ( 24  JX  75  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1009.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ .0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  - 

11.000 

RUN  NO, 

497/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

■ -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP9C 

,401 

404.090 

.05939 

.09353  -.04289 

.00185 

-.00077 

.00676 

1 .38220 

-.02581 

-.02532 

-.02431 

.418 

500,930 

-.08973 

.00711  -.02606 

.00031 

.00042 

.00362 

.36962 

-.02702 

-.02658 

-.02591 

.505 

600.300 

-.  14099 

.09108  -.01362 

-.00016 

.00053 

.00317 

.5634! 

-.02753 

-.02704 

-.02659 

.493 

750,310 

-.14207 

.09265  -.01336 

-.00013 

,00053 

.00318 

.56597 

-.02764 

-.02712 

-.02677 

.137 

801 .370 

-.14238 

.09267  -.01339 

-.00018 

.00052 

.00317 

.56596 

-.02761 

-.02708 

-.02673 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

498/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. ■ -5  . 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP92 

CP8C 

400.440 

397 , 020 

-.09407 

.08992  -.02256 

.00029 

.00043 

.00362 

.42014 

-.02196 

-.02105 

-.01971 

400.380 

499.510 

-.13889 

.09104  -.01425 

-.00016 

.00051 

.00316 

.55741 

-.02133 

-.02041 

-.01922 

400.480 

600,020 

-.14128 

.0S242  -.01340 

-.00014 

.00054 

.00318 

.56518 

-.02122 

-.02039 

-.01942 

400.500 

750.220 

-.14157 

.09261  -.01337 

-.00012 

.00053 

.00318 

.56555 

-.02225 

-.02158 

-.02097 

400.480 

800.080 

-.14170 

.09264  -.01338 

-.00023 

.00054 

.00317 

.56556 

-.02287 

-.02223 

-.02175 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422( I A 17) 

0R8  AND  ET  5EPARAT1NG(0R8  DATA) 

(RTR094)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XM RP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  ■ 

11.000 

RUN  NO. 

505/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CP8C 

.512 

804.240 

.06610 

.08905  -.04405 

.00211 

-.00066 

.00649 

1.32640 

-.02202 

-.02162 

-.01997 

.509 

901.120  -.09282 

.08544  -.02531 

.00068 

.00042 

.00331 

.38729 

-.02334 

-.02307 

-.02155 

.456 

1000.400  -.14092 

.08951  -.01342 

-.00016 

.00053 

.00315 

.56478 

-.02495 

-.02469 

-.02343 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PATE  35 

JUL  75 
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AEDC  VA422C IA1 7) 

ORQ  AND  ET 

SEPARATUM  (ORB  DATA) 

CRTR0S4)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

sref  ■ 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP 

• 1089,6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  » 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  20 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

It. 000 

RUN  NO, 

499/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-2  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPS  l 

CP62 

CP8C 

400.560 

751.020 

,09879 

.07947  -.02121 

.00118 

.00034 

.00239 

.44528 

-.01879 

-.01858 

-.01549 

400.410 

800.620 

,13326 

.08505  -.01480 

.00016 

.00044 

.00330 

.54896 

-.02472 

-.02426 

-.02283 

400.460 

900.330 

14063 

.08883  -.01359 

-.00029 

.00049 

.00313 

.56335 

-.02668 

-.02623 

-.02589 

400.320 

! 000.400 

14146 

.09243  -.01338 

-.00031 

.00054 

.00317 

.56540 

-.02665 

-.02622 

-.02596 

GRADIENT 

00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422 ( I A17) 

OR0  ANO  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR095)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089. 6000  IN.  XO 

OLT-Y 

■m 

.000 

ALPHA  * 

-10.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000  IN.  YO 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

.000 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZHRP  • 

375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

OR  ID 

w 

10.000 

RUN  NO. 

521/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. * -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP8J 

CPB2 

CP9C 

,495 

31.216 

-.10087 

.12645 

-.00759 

-.00071 

.00111 

.00436 

,58471 

-.02318 

-.02202 

-.02109 

.449 

102.530 

-.11072 

.11077 

-.01048 

-.00254 

.00133 

.00450 

.56537 

-.02400 

-.02232 

-.02189 

.530 

202.090 

-.15855 

.10392 

-.01680  ’ 

-.00240 

.0014! 

.00423 

.55405 

-.02509 

-.02392 

-.02311 

,519 

300.510 

-.20053 

.10272 

-.01989 

-.00256 

.00151 

.0039! 

.56079 

-.02557 

-.02441 

-.02374 

.487 

400.150 

-.21762 

,10314 

-.0171 1 

-.00241 

.00156 

,00389 

.58140 

-,02577 

-.02464 

-.02409 

.552 

500.230 

• -.21088 

,10389 

-.01690 

-.00264 

.00157 

.00388 

.58281 

-.02572 

-.02460 

-.02408 

GRADIENT 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO.  522/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

cr 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CROC 

400.410 

31.569 

-,09690 

.11230 

.00091 

-.01920 

.00405 

.00423 

.67050 

-.02305 

-.02141 

-.02024 

400,390 

97.797 

-.10563 

,10836 

-.01186 

-.00138 

.00110 

.00497 

.54791 

-.02165 

-.02008 

-.01879 

400.440 

197. 140 

-.16969 

.10322 

-.01994 

-.00234 

.00147 

,00405 

.54247 

-.02030 

-.01891 

-.01769 

400.510 

298.800 

-.20872 

.10216 

-.01898 

-.00248 

,00153 

.00391 

.56905 

-.01963 

-.01832 

-.01733 

400 . 370 

399.930 

-.21856 

. 1 0336 

-.01609 

-.00252 

.00160 

.00387 

.58272 

-.01957 

-.01832 

-.01751 

400.300 

500.020 

-.21843 

,10371 

-*01683 

-.00283 

.00159 

.00388 

.58295 

-.02010 

-.01889 

-.01831 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.eoooo 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  65 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  Xf«P 

LREF  - 1290.3000  IN.  YI^P 

BREF  * 1890.3000  IN.  ZMRP 

SCALE  - .0100 


RUN  NO. 


DLT-X 

DLT-Z 

.510 

403.150 

.401 

501.690 

.843 

600.680 

.481 

700.260 

.479 

801.800 

GRADIENT 

OLT-X 

DLT-Z 

400.470 

397.390 

400.380 

499.390 

400.310 

600.800 

400.800 

700. 180 

400.470 

800.340 

GRADIENT 

CN 

-.02584 

^*10796 

-.19935 

-.81749 

-.81853 

.00000 

RUN  NO. 


CN 

-.16173 

-.81384 

-.21686 

-.21788 

-.21830 

.00000 


AEDC  VA488UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO  1 0R8  DATA)  (RTR096)  ( 84  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-V  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

- .0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

A 1 IRON  « 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

10.000 

583/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5. 

00/  5.00 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

.10881  -.04648 

-.00007 

.00061 

.00727 

-1.17910 

-.01984 

-.01896 

-.01733 

,09595  -.04107 

-.00136 

.00189 

.00503 

.87964 

-.02190 

-.08084 

-.01983 

.09850  ^.08003 

-.00177 

.00151 

.00430 

.55553 

-.08445 

-.08329 

-.08258 

.10873  -.01710 

-.00850 

.00157 

.00384 

.58138 

-.08480 

08371 

-.08385 

.10303  -*01684 

-.00261 

.00158 

. 00388 

.58898 

-.08467 

-.02357 

-.02316 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

524/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

■ -5. 00/  5.00 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  l 

CP88 

CPBC 

.09878  -.08900 

-.00207 

.00152 

.00431 

.48071 

-.01397 

-.01386 

-.01095 

.10185  -.01778 

-.00237 

.00154 

.00389 

.57685 

-.01261 

-.01193 

-.00997 

.10284  -.01788 

-.00264 

.00156 

.00382 

.58008 

-.01257 

-.01194 

-.01057 

,10368  -.01690 

-.00261 

.00159 

.00388 

.58245 

-.01359 

-.01890 

-.01201 

.10371  -.01608 

-.00270 

.00160 

.00307 

.58267 

-.01517 

-.01445 

-.01396 

.00000  .00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  B3  JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  SS 


AEDC  VA*)B2<  IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


(RTR0S7)  ( 2H  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1063.6000 

IN.  XO 

LREF 

* 

1890.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

t 390. 3000  IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  » 

.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

,000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

,000 

ELEYQN  - 

15,000 

GRID 

14,000 

RUN  NO.  Ml/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -8.00/  8,00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB! 

CPB2 

CPBC 

.686 

18.911 

-.00386 

.08483  -.01878 

-.03786 

-.00813 

-.00831 

.00000 

-.02573 

-.02576 

-.02559 

,478 

99.566 

.00033 

.09858  -.00777 

-.04111 

-.00178 

-.00198 

1. 59330 

-.02551 

-.02549 

-.02542 

.586 

800.480 

. 03530 

.08897  -.00725 

-.04003 

-.00011 

-.00343 

.06548 

-.02539 

-.02531 

-.02538 

.580 

308.120 

,05645 

.08884  -.02024 

-.03243 

-,00154 

-.00188 

1.01060 

-.02503 

-.02492 

-.02505 

.549 

401.100 

.00960 

.08800  -.02258 

-.03372 

-,00159 

.00079 

3.00610 

-.02478 

-.02464 

-.02485 

.603 

500.800 

-.03448 

.07934  -.01611 

-.03442 

-.00143 

-.00048 

.19270 

-.02456 

-.02440 

-.02471 

.784 

597.170 

-.03965 

.08041  -.01478 

-.03462 

00139 

-.00058 

.88879 

-.02408 

-.02389 

-.02431 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422( I A 171 

ORB  AND  ET  SCPARATIN0C0R8  DATA) 

(RTR098)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

8690.0000  SQ.FT.  XMRP 

» 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

*000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  iN.  YO 

BETA  « 

3.000 

OLTALF  - 

-10,000 

0REF  • 

1290.3000  IN. 

ZfiPP 

- 375.00G0  IN.  ZO 

DLTBTA  « 

*000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  * 

,000 

ELEVON  - 

15,000 

GRID  * 

14.000 

RUN  MO. 

532/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.515 

403.710 

.18268 

.09228  -.04031 

-.03287 

-,00186 

-.00136 

.88068 

-.02692 

-.02684 

-.02609 

.603 

501.600 

.05758 

.08391  -.03074 

-.03283 

-.00168 

,00168 

1.19400 

-.02725 

-.02722 

-,02651 

.507 

600.320 

-.02304 

.07843  -.01870 

-.03426 

-.00152 

-.00006 

-.15169 

-.02745 

-.02748 

-.02683 

.549 

750.060 

-.03957 

.08047  -.01468 

-.03461 

-.00139 

-.00057 

.28895 

-.02746 

-.02750 

-.02693 

-.198 

602.200 

-.03957 

.08049  -.01472 

-.03464 

-.00140 

-.00058 

.28796 

-.02745 

-.02749 

-.02691 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

***** 


i wijn-iniP'miw 


m~-L- 


* s 

X;  * 


DATE  25  OJL  75 


SREF 

lref 

BREF 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA422UA17)  0R9  ANO  ET  SEPARAT I NO  C ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  Xt*P 

1290.3000  IN*  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

,0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


PAGE  67 
(RTR099)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

14,000 

OLT-X 

.529 

.586 

.380 


DLT-Z 

002.200 

900.460 

1000.200 

GRADIENT 


RUN  NO.  593/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CN 

. 09438 
-.02166 
-.03923 
.00000 


REFERENCE  DATA 


CA 

. 07496 
, 07478 
, 07912 
.00000 


CLM 

-.04417 

-.02016 

-.01471 

.00000 


CY 

-.03143 

-.03430 

-.03462 

.00000 


CYN 

-.00188 

-.00146 

-.00141 

.00000 


C9L 

.00227 

-.00030 

-.00058 

.00000 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

X**P  » 

1009.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BfiEF  « 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  * 

.0100 

XCP/L 

1.12800 

-.27047 

.28495 

,00000 


AEOC  VAH22 1 1 A 1 7 1 0R8  AND  ET  SEPARATINGtORB  DATA) 


CP81 

-.02097 

-.02164 

-.02171 

.00000 


CP  62 
-.02060 
-.02127 
-.02126 
.00000 


CPBC 
-.01937 
~.  02016 
-.02012 
.00000 


(RTR100)  ( 24  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  * 

15.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO.  568/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


i 


DLT-X 

.479 

.417 

.419 

,515 

,517 

.435 

.419 


DLT-X 

400.440 

400.530 

400-480 

400.530 

400.480 

400.500 

400.430 


DLT-Z 
19.009 
99.507 
200.390 
302. OHO 
400,960 
500.1 10 
597.360 
GRADIENT 


DLT-Z 

19.941 

97.986 

193.100 

297.750 

399.020 

500.140 

600.220 

GRADIENT 


CN 

-.00972 

.00295 

.03212 

.06044 

.01319 

-.03172 

-.03700 

.00000 


CN 

.05763 

.05111 

.07330 

*01769 

-.03218 

-*03708 

-.03733 

,00000 


CA 

.08439 

,09218 

*09091 

.08856 

*08056 

*07765 

.07879 

.00000 


RUN  NO.  569/  0 


CA 

,08715 

.08674 

,08669 

*08090 

,07762 

,07885 

*07893 

*00000 


CLM 

-.01539 

-.00681 

-.00684 

-.02115 

-*02304 

-.01655 

-.01514 

*00000 


CLM 

.00432 

-.00715 

-.02169 

-.02379 

-.01664 

-.01515 

-.01517 

*00000 


CY 

*00112 

.00137 

.Q0129 

.00101 

.00064 

,00059 

,00056 

.00000 


CYN 

.00009 

.00042 

.00035 

,00040 

.00042 

.00038 

,00040 

.00000 


CBL 

-.00003 

.00009 

-.00069 

-.00066 

-.00033 

-.00032 

-.00033 

.00000 


XCP/L 

-.92395 

.00000 

.87290 

1,01000 

2.40610 

.13819 

*25082 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5,00 


CY 

*00163 

*00158 

*00159 

*00054 

,00065 

.00057 

*00043 

,00000 


CYN 

,00045 

,00030 

*00034 

.00035 

.00039 

.00040 

.00040 

.00000 


CBL 

-.00004 

-.00043 

-.00034 

-.00023 

-,00032 

-.00033 

-.00034 

.00000 


XCP/L 

.58510 

.79985 

,S55e9 

2.00480 

,14300 

.25141 

.25361 

.00000 


CPB1 

-.02704 

-.02702 

-.02697 

-.02690 

-.02686 

-.02672 

-.02645 

.00000 


CP8 1 
-.02815 
-.02785 
-.02759 
-.02752 
-.02751 
-.02746 
- 02747 
.OQOQO 


CP82 

-.02707 

-*02705 

-.02700 

-.02691 

-.02686 

-.02675 

-.02646 

.00000 


CPB2 

-.02805 

-.02757 

-.02719 

-.02711 

-.02715 

-.02711 

-.02715 

.00000 


CPBC 

-.02661 

-.02662 

-.02666 

-.02662 

-.02662 

-.02658 

-.02638 

.00000 


CPBC 

-.02743 

-.02692 

-.02656 

-.02651 

-.02655 

-.02648 

-.02654 

.00000 


DATE  25  JUL  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

PAGE 

68 

AEDC  VA422CIA17) 

ORB  AND  ET 

5EPARAT I NG 1 ORS  OATA1 

(RTR10I ) ( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690,0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089. 

.6000  IN.  XO 

OLT-Y  * 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

DLTALF  * - 

10.000 

BREF  « 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

• 375, 

.0000  IN,  ZO 

OLTBTA  - 

*000 

MACH 

5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  * 

,000 

ELEVON  * 

15.000 

GRID  • 

13.000 

RUN  NO. 

570/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CP9C 

.476 

403.400 

.18216 

.09221 

-.04011 

.00126 

.00032 

-.00003 

,88018 

-.02773 

^.02757 

-.02664 

.558 

501.850 

.06235 

.08308 

-.03109 

.00087 

.00045 

-.00040 

1.15070 

-.02815 

-.02807 

-.02720 

.554 

600.160 

-.01925 

. 07666 

-.01933 

.00053 

.00036 

-.00032 

-.34414 

-.02857 

-.02856 

-.02775 

.609 

750.110 

-.03713 

.07806 

-.01515 

.00048 

.00040 

-.00033 

.25184 

-.02877 

-.02876 

-.02811 

-.154 

802.370 

-.03727 

.07893 

-.01516 

.0003! 

.00040 

-.00034 

.25317 

-.02871 

- . 02867 

-.02803 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

571/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

400,500 

396.870 

.05878 

,08177 

-.03145 

.00069 

.00050 

-.00053 

1.19510 

-.02495 

-.02445 

-.02308 

400.370 

498.430 

-.02251 

,07670 

-.01873 

.00045 

.00036 

-.00030 

-.17229 

-.02418 

-.02363 

-.02236 

400.510 

600.050 

-.03652 

.07848 

-.01517 

.00050 

.00039 

-.00033 

*24454 

-.02403 

-.02347 

-•*  02237 

400.460 

750.270 

-.03692 

,07887 

-.01518 

.00048 

.00039 

-.00033 

.24892 

-.02460 

-.02411 

-.02333 

400.500 

800 ,200 

-.03710 

.07902 

-.01518 

.00045 

.00039 

-.00033 

.25086 

-.02505 

-.02463 

-.02394 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R8  AND  ET 

SEPARATING! ORB  DATA) 

(RTR103)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

*000 

ALPHA  * 

.opo 

LREF  - 

1290.3000  IN,  YMP 

* ,0000  IN.  YO 

BETA  « 

.DOG 

oltalf  - 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN.  ZMRP 

« 375.0000  IN,  20 

DLTBTA  - 

*000 

MACH  » 

5*930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

15,000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

570/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CROC 

.436 

802.430  .09787 

,07384  -.04343 

.00170 

-.00003 

*00068 

1,10380 

-.01918 

-.01064 

-.01751 

.516 

900,560  -*02008 

.07304  -.02006 

.00053 

.00039 

-.00025 

-.30059 

-.01973 

-.01923 

-.01815 

,469 

1000,400  03663 

.07642  -.01509 

,00060 

.00043 

-*00033 

.24007 

-.02010 

-.01959 

-.01852 

QRAOIENT  .00000 

.00000  ,00000 

*00000 

.00000 

,00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73  TABULATED  SOURCE  DATA  « IA17A 

AEDC  VA422  (1 A 1 7 ) GR9  4ND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA) 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XHRP  • 1089.6000  IN.  XO 

LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YO 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZHRP  - 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


RUN  NO.  572/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-Y  - 
BETA 

OLTBTA  « 
AILRON  - 
GRID  ■ 


DLT-X 

OLT-Z 

ON 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

400.290 

750. 170 

-.03646 

.07383 

-.01523 

.00045 

.00039 

-.00033 

.24238 

400.270 

800.290 

-.03665 

.07519 

-.01513 

.00050 

.00041 

-.00034 

.24703 

400.360 

900.460 

-.03699 

. 07690 

-.01510 

.00048 

.00041 

-.00033 

.25169 

400 , 320 

1000.300 

03689 

.07884 

-.01516 

.00048 

.00040 

-.00033 

.24897 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422M  AI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  » 

1089.6000 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

BREF  « 
SCALE  « 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

RUN  NO.  555/  0 


IN.  XO 

OLT-Y 

IN.  YO 

BETA 

IN.  ZO 

DLTBTA 

AILRON 

GRID 

GRAOIENT  INTERVAL  ■ “5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.579 

19,268 

.05143 

.06687 

.566 

98.326 

.05907 

.07889 

.552 

199. 060 

.08186 

.07769 

,652 

300.060 

.13651 

.08195 

.664 

402. 090 

.17965 

.08236 

,614 

501.130 

.12648 

.07649 

,655 

598.560 

.06786 

.07194 

ORAOIENT 

,00000 

,00000 

RUN  NO. 

556/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.580 

19.975 

.10527 

.07778 

400.480 

90.52f 

.10912 

.07811 

400.510 

200.140 

,15968 

*08486 

400.500 

298,950 

.17208 

.07947 

400.490 

398.100 

.10403 

,07419 

400.560 

499.340 

.06414 

,07207 

400,800 

599,910 

.06274 

,07330 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01718 

.00018 

-.00025 

-.00012 

-.00991 

.00044 

.00012 

-.00001 

.00293 

.00044 

.00027 

-.00041 

-.00786 

.00068 

.00033 

-.00059 

-.02426 

.00110 

.00030 

-.00090 

-.02570 

.00068 

.00038 

-.00071 

-.01516 

.00048 

.00026 

-.00048 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

,00861 

,00087 

,00041 

-.00013 

.00072 

.00072 

,00018 

-,00025 

-.01413 

,00104 

.00030 

-.00098 

02742 

,00074 

.00041 

-.00072 

-.02104 

.00057 

.00033 

-.00063 

-.01421 

.00043 

.00028 

-.00048 

-.01370 

.00055 

.00028 

-.00047 

*00000 

.00000 

.ooooo 

*00000 

XCP/L 

. 99407 

.02770 

.62422 

.71760 

.79503 

.86319 

.88343 

.00000 

5.00 

XCP/L 

.57819 

.65336 

.74326 

.81936 

.86989 

.8816! 

.87840 

.00000 


* - A 

V V 


PAGE  69 
(RTR103)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


.000 

AlftriA  - 

.000 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

.000 

MACH 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

13.000 

CP8I 

CPB2 

CP9C 

-.02459 

-.02429 

-*02286 

-.02639 

-.02616 

-.02528 

-.02681 

-.02663 

-.02605 

-,02654 

-,02632 

-.02576 

*00000 

,00000 

.00000 

(RTR104)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


.000 

ALPHA  - 

5.000 

,000 

DLTALF  - 

.000 

.000 

MACH 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

12.000 

CPB1 

CP82 

CP8C 

-.02670 

— * 02635 

-.02650 

-.02633 

-.02595 

-.02611 

-.02585 

-.02545 

-.02565 

-.02540 

-.02497 

-.02520 

-.02497 

-.02454 

-.02476 

-.02458 

-.02414 

-.02438 

-.02432 

-.02388 

-.02416 

,00000 

,00000 

.00000 

CP91 

CP82 

CPBC 

-.02855 

-,02829 

-.02829 

-.02855 

-.02827 

-.02820 

-.02857 

-.02027 

-.02815 

-.02861 

-,02831 

-.02817 

-.02866 

-.02837 

-.02820 

-.02870 

-*02840 

-.02819 

-,02855 

-.02823 

-,02794 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AGE  70 


AEDC  VA422<IA17>  0R8  ANO  ET  SEPARATINGCCR8  DATA)  (RTR*05)  t 24  XL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

- 1089,6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN, 

YMRP 

• ,0000  IN.  YO 

BETA  • 

,000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

,000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

J5.00Q 

GRID 

12.000 

RUN  NO. 

557/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP8! 

CP82 

CP8C 

.447 

400.900 

,21686 

.08288  ’-.01601 

.0010! 

.00035 

-.00050 

,73382 

-.02841 

-.02794 

-.02754 

.416 

502.720 

.23281 

.08772  -.03042 

.00136 

.00028 

-.00089 

.79068 

-.02850 

-.02802 

-.02762 

.466 

601.840 

,16171 

.07857  ’-.03183 

.00082 

.00039 

-.00044 

.85681 

-. D2CS5 

-.02820 

-.02782 

.474 

750.090 

,06493 

,07149  -.01433 

.00039 

.00029 

-.00048 

.88073 

-.02912 

-.02870 

-.02852 

-.815 

803.350 

.06298 

.07277  -.01365 

.00034 

.00027 

-.00047 

.87675 

-.02919 

-.02878 

-.02860 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

558/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP62 

CPBC 

400.420 

398.420 

.22046 

.0811!  -.03483 

.00103 

.00042 

-.00033 

.81800 

-.02701 

-.02654 

-.02573 

400.520 

497.740 

.13029 

.07586  -.02732 

.00077 

.00026 

-.00031 

.86971 

-.02672 

-.02626 

-.02548 

400.530 

598.930 

.06740 

.07112  -.01509 

,00059 

.00026 

-.00048 

.88384 

-.02664 

-.02619 

-.02545 

400.530 

750.100 

.06297 

.07321  -.01369 

.00039 

.00029 

-.00047 

.87739 

-.02650 

-.02604 

-.02534 

400.600 

8Q0. 120 

.06312 

.07323  -.01369 

.00042 

.00027 

-.00047 

.87688 

-.02681 

-.02634 

-.02577 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 0Q000 

.00000 

.00000 

AEDC  VAH22UA17)  0R8  ANO  ET  SCPARATINOtORQ  DATA) 


IRTR1Q7)  t 24  XL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


S REF  * 2690,0000  SQ.FT,  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  - 1290,3000  IN.  ZMRP 
SCALE  » ,0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

,000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

OLTBTA 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

,000 

ELEVON  - 

15,000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  565/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

.369 

801.630 

.19639 

.357 

900.200 

,07097 

,476 

1000.200 

.06307 

GRADIENT 

,00000 

CA 

CLM 

CY 

.07125 

-.04739 

.00073 

.06949 

-.01604 

.00047 

.07162 

-.01361 

.00036 

.00000 

,00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00029 

-.00023 

.90132 

.00029 

-.00047 

.88601 

.00029 

-.00047 

.87586 

.00000 

.00000 

.00000 

CPS  I 

CP82 

CPBC 

-.02800 

-.02746 

-.02669 

-.02885 

-.02831 

-.027B2 

-.0294! 

-.02890 

-.02856 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422C IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO I ORB  DATA) 


PAGE  71 

(RTR1Q7)  l £4  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  * £690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290. 30Q0  IN. 

.0100 


XMRP  « 1089.6000  IN.  XO 

YMRP  • .0000  IN.  YO 

2 MRP  • 375.0000  IN.  20 


SCALE 


RUN  NO.  559/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


DLT-X 

400.410 

400.430 

400.470 

400,460 


OLT-Z 

750.190 

800.100 

900.110 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

.06739 

.06332 

.06355 

.06314 

.00000 


CA 

.07045 
.07188 
. 07305 
.07303 
.00000 


CLM 

-.01494 

-.01359 

-.01366 

-.01367 

.00000 


CY 

.00045 

.00041 

.00040 

.00036 

.00000 


CYN 

.00027 

.00027 

.00027 

.00028 

.00000 


CBL 

-.00047 

-.00047 

-.00047 

-.00047 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690. 000G  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZKRP 


AEDC  VA422I IA17)  CRB  AND  ET  SEPARATINGCORB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  « 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

12.000 

)0/  5.00 

XCP/L 

CPBl 

CP92 

CP9C 

.88174 

-.02912 

-.02868 

-.02844 

.87467 

-.02929 

-.02887 

-.02877 

,67501 

-.02922 

-.02880 

-.02870 

.07646 

-.02912 

-.02870 

-.02859 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(RTR108)  ( 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

,000 

OLTBTA  - 

.000 

MACK  - 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  * 

15.000 

GRID  * 

11.000 

RUN  NO.  542/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

.396 

10.396 

-.05840 

.10454 

-.01326 

.00235 

,497 

101. St 0 

-.03377 

.10151 

-.01000 

.00189 

.431 

201.790 

-. 04322 

.10000 

-.01601 

,00129 

.503 

301. 290 

-.07858 

.09223 

-.02146 

.00137 

.429 

400.230 

-.11095 

.08994 

-.01914 

.00127 

.559 

500.170 

12842 

,09053 

-.01704 

.00116 

.534 

600.100 

-.12838 

.09072 

-.01707 

.00128 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00009 

.00000 

RUN  NO. 

543/  0 

GR 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

400.490 

24.046 

-.00270 

.09671 

.00061 

.00165 

400.450 

100.160 

-.02259 

. 10004 

-.01294 

.00151 

400.410 

197.770 

-.05678 

.09382 

-.02163 

.00146 

400.430 

298.260 

-.10561 

.09004 

-.02115 

.00139 

400.420 

399.860 

-.12828 

,09015 

-.01711 

.00110 

400.460 

500. 150 

-.12833 

,09067 

-.01706 

.001  12 

400,520 

600,140 

-.12043 

.09068 

-.01705 

.00116 

ORAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

,00003 

,00034 

.00019 

.00010 

.00009 

.00011 

.00011 

.00000 


CBL 

.00017 

.00000 

-.00034 

-.00019 

-.00012 

-.00012 

-.00012 

.00000 


XCP/L 

.42494 

.36381 

.30586 

.38683 

.49912 

.52731 

.52707 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CYN 

.00025 

.00023 

.00013 

.00007 

.00010 

.00009 

,00010 

,00000 


CBL 

.00019 

-.00030 

-.00016 

-.00013 

-.00012 

-.00012 

-.00012 

.00000 


XCP/L 

.00000 

.08732 

.27906 

.45970 

,52661 

.52707 

.52717 

.00000 


CPB1 

-.02650 

-.02664 

-.02675 

-.02669 

-.02666 

-.02650 

-.02642 

.00000 


CPB1 

-.02749 

-.02667 

-.02645 

-.02636 

-.02636 

-.02636 

-.02641 

,00000 


CPB2 

-.02623 

-.02639 

-.02654 

-.02650 

-.02645 

-.02639 

-.02621 

.00000 


CP82 
-.02710 
-.0261 1 
-.02587 
-.02579 
-.02581 
-.02583 
-.02593 
.00000 


CP8C 

-.02586 

-.02608 

-.02629 

-.02628 

-.02626 

-.02627 

-.02613 

.00000 


CP9C 

-.02639 

-.02533 

-.02515 

-.02515 

-.02522 

-.02528 

-.02542 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I AHA 


fA6£  72 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA)  (RTR109J  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  * .0100 


1009.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  * 

,000 

ALPHA  - 

-5,000 

BETA  » 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH 

5.930 

AILRCN  « 

,000 

ELEVCN  - 

15.000 

GR10  - 

11. GOO 

RUN  NO.  544/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

.414 

404.010 

.009! 1 

.09633 

-.05112 

.401 

501.100 

-.07212 

.08595 

-.03031 

.505 

600. 40Q 

-.12704 

.08911 

-.01730 

.480 

750.210 

-.12853 

.09067 

-.01706 

.132 

901,490 

-.12840 

.09067 

-.01705 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

.00287 

-.00023 

.00049 

1.23370 

-.02610 

.00166 

-.00001 

,00001 

.23982 

-.02700 

.00113 

,00010 

-.00012 

.52381 

-.02751 

.00121 

.00007 

-.00012 

.52726 

-.02761 

.00134 

.00009 

-.00012 

.52723 

-.02-751 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

CPS2 

-.02564 

-.02666 

-.02718 

-.02728 

-.02718 

.00000 


CP8C 

-.02473 

-.02594 

-.02664 

-.02682 

-.02671 

.00000 


RUN  NO.  545/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

400.490 

396.970 

-.07465 

400.400 

499.420 

-.12509 

400.490 

599.960 

-.12735 

400.500 

750.180 

12795 

400.470 

800.140 

-.12780 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLH 

CY 

.08901 

-.02710 

.00148 

.08910 

-.01800 

. 0G131 

.09052 

-.01706 

.00117 

.09067 

-.01707 

.00115 

.09077 

-.01705 

.00120 

.00000 

,00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00002 

-.00016 

.29696 

.00010 

-.00011 

.51613 

.00011 

-.00012 

.52601 

.00011 

-.00012 

.52657 

.00011 

-.00011 

.52661 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  YA422( 1 A17)  0R8  AND  ET  SEPA5&V7ING<OR8  DATA) 


CP81 

'.02278 

'.0220! 

-.02189 

'.02273 

-.02328 

.00000 


CP82 

-.02205 

-.02126 

-.02120 

-.02218 

-.02278 

.00000 


CPBC 

-.02064 

-.01999 

-.02014 

-.02149 

-.02219 

.00000 


(RTR11U  i 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


RUN  NO.  552/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.375 

804.190 

. 09555 

.09149 

-.05151 

.404 

901.250 

-.07151 

.08412 

-.02983 

.417 

1000.400 

-.12732 

.08765 

-.01716 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-Y  * 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

15.000 

GRID 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.00385 

-.00057 

,00128 

1.19900 

-.01352 

-.01306 

-.01199 

.00148 

.0000! 

-.00025 

,25676 

-.01335 

-.01298 

-.01182 

.00134 

.00009 

-.00012 

.52522 

-.01331 

-.01298 

-.01176 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.coooo 

DATE  as  JUL  75 


TA9ULATE0  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  73 


REFERENCE  DATA 

• 8690.0000  SQ.FT.  XHRP 
■ {890.3000  IN.  YMRP 
- 1890.3000  IN.  ZHRP 
« .0100 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


DLT-X 

400.440 

400.350 

400.400 

400.320 


DLT-Z 

751.780 

800.660 

900.370 

100Q.400 

GRAOIENT 


RUN  NO. 
CN 

<-,05579 

-.11809 

-.12689 

-.12774 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 8690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  - 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  * 1890.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  * .0100 


RUN  NO. 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

.454 

30.997 

-.08308 

.398 

108.550 

-.09187 

.413 

808.040 

-.13917 

.486 

300.610 

-.18356 

.398 

400.810 

-.20144 

.616 

500.890 

-.80195 

GRADIENT 

.00000 

RUN  NO 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

400.480 

31.769 

-.06784 

400.430 

97.707 

-.08523 

400.510 

197.140 

-.14996 

400.440 

896.810 

-.19196 

400.450 

399.840 

-.20166 

400.450 

500.150 

-.20178 

0RAD1ENT 

.00000 

AEDC  VA42SI 1A171  0R8  AND  ET  SEPARAT I NG I 0R8  DATA)  IRTR1 II)  ( 84  OJL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


- 1089.6000  IN.  XO 

.0000  IN.  YO 

- 375.0000  IN.  ZO 

546/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

DLT-Y  « 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  • 
GRID  - 

00/  5.00 

.000 

.000 

.000 

.000 

11.000 

ALPHA  - 
DLTALF  * 
HACH 
ELEVON  - 

-5.000 

-20.000 

5.930 

15.000 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP9C 

.07448 

-.02722 

.00163 

-.00002 

.00019 

.17801 

-.01815 

-.01778 

-.01441 

.08302 

-.01052 

.00168 

.00008 

.00027 

.50320 

-.02430 

- . 02383 

-.02218 

.08659 

-.01730 

.00122 

.00010 

-.00012 

.52362 

- . 02665 

-.02635 

-.02586 

.09057 

-.01706 

.00124 

.00008 

-.00018 

.52647 

-.02665 

-.02634 

-.02598 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTRl 12)  ( 24  JUL 

75  ) 

PARAhCTRIC 

DATA 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

.000 

ALPHA  * 

10,000 

* .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

.000 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

10.000 

533/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP9C 

.18595  -.01239 

.00358 

.00026 

*00019 

.51086 

-.02307 

-.08885 

-.02141 

.11008  -.01548 

.00203 

.00051 

.00007 

.45153 

-.08368 

-.08892 

-.08806 

.10891  -.02194 

.00144 

.00035 

-.00034 

.50836 

-.02440 

-.08374 

-.02298 

.10093  -.08437 

.00142 

.00038 

-.00034 

.52785 

-.08485 

-.08485 

-.08351 

.10117  -.08143 

.00132 

.00035 

-.00089 

.55361 

-.08506 

-.08446 

-.08381 

.10178  -.08184 

.00116 

.00033 

-.00038 

.55478 

-.08495 

-.08434 

-.08375 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

534/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

.11114  -.00396 

.00259 

.00068 

.00013 

.60168 

-.02381 

-.02283 

-.02090 

.10766  -.01758 

.CO  177 

.00038 

-.00083 

.45373 

-.08206 

-.02100 

-.01967 

.10811  -.08498 

.00142 

,00039 

-. 0C040 

.49373 

-.02005 

-.01980 

-.01853 

.10045  -.08332 

.00136 

.00038 

-.00030 

.53851 

-.08044 

-.01943 

-.01843 

.10130  -.02189 

.00124 

.00031 

-.00031 

.55444 

-.08039 

-.01943 

-.01860 

.10158  -*02123 

.00130 

.00033 

-.00038 

,55481 

-.02066 

-.01980 

-.01912 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422I I A 17)  ORB  AND  ET  $EPARATING(0R8  DATA) 


1RTRI 13)  < 84  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SPEF  - 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-to. 000 

LREF  - 

8 

o 

w 

o 

o 

o 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

BREF  • 

1890.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  Z0 

0LT8TA  - 

.000 

MACH  “ 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

10.000 

RUN  NO.  535/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB8 

CP8C 

,413 

408.740 

.00146 

.10457 

-.05418 

.00359 

-.00007 

.00151 

.00000 

-.02001 

-.01915 

-.01774 

.482 

508.800 

-.07968 

.09609 

-.04488 

.00239 

-.00014 

,00077 

.09677 

-.02170 

-.02089 

-.01940 

.317 

600.600 

-.18371 

.09676 

-.02504 

.00157 

.00033 

.00081 

.58370 

- . 02396 

-.02333 

-.08837 

.524 

700.800 

-.80108 

. 10049 

-.08142 

.00117 

.00038 

-.00031 

.55349 

-.08433 

-.02370 

-.02307 

.488 

801.380 

-.20818 

.10166 

-.08186 

.00120 

.00038 

-.00031 

.55486 

-.08416 

-.02362 

-.02296 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

536/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.400 

397.830 

14874 

.09764 

-.03416 

.00167 

.00033 

-.00031 

.48067 

-.01515 

-.01431 

-.01233 

400.410 

499.430 

-.19787 

.09984 

-.02806 

.00188 

,00033 

-.00089 

.54819 

-.01392 

-.01307 

-.01137 

400.230 

600.150 

-.19993 

.10008 

-.08158 

.00118 

.00034 

-.00031 

.55804 

-.01367 

-.01878 

-.01154 

400.880 

700. 170 

-.80189 

.10148 

-.08187 

.001 14 

.00038 

-.00030 

.55434 

-.01487 

-.01341 

-.01861 

400.580 

600.880 

-.80183 

.10156 

-.08185 

.00180 

.00033 

-.00030 

.55441 

-.01560 

-.01488 

-.01434 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 
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AEDC  VA422UA17)  OR8  ANO  ET  SEPARAT ! NO ( OR8  DATA) 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

9 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

GRIO  - 

RUN  NO. 

643/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLh 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

.657 

199.730 

.17125 

.06890 

.00139 

.00119 

-.00010 

.00071 

.65186 

.611 

298.630 

.15196 

.06429 

.01531 

.00027 

.00025 

-.00029 

.55924 

.677 

393.420 

.20532 

.06917 

.00956 

■0005B 

.00012 

-.00021 

.61343 

*630 

500.830 

.26637 

.07201 

-.00682 

.00099 

.00007 

-.00057 

.68561 

.660 

602.190 

.27341 

.06297 

-.01940 

.00117 

-.00001 

.00008 

.73095 

.589 

700.710 

.19517 

.05949 

-.01325 

.00102 

-.00001 

.00010 

.72787 

-.258 

802.520 

.15678 

.06052 

-.00608 

.00068 

,00000 

-.00004 

.69879 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

544/  0 

OSAO 1 ENT  INTERVAL  « -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.590 

200. S20 

. 18027 

.06129 

.00539 

.00113 

.oooi i 

.00037 

.62733 

200.530 

300.570 

.19516 

.06873 

.01231 

.00043 

.00019 

-.G0044 

.59693 

200.620 

400.950 

.26521 

.07280 

-.00447 

.00098 

.00013 

-.00065 

.57685 

200.530 

499.270 

.28436 

.06391 

-.01900 

.00130 

.00001 

.00016 

.72680 

200.650 

597.780 

.20911 

.05966 

-.01509 

.00097 

-.00001 

.00015 

.73218 

200.600 

698.900 

.15074 

. 06047 

-.00728 

.00052 

.00001 

-.00003 

.7053! 

200.660 

799.970 

.15325 

.06193 

-.00477 

.00072 

.00001 

-.00004 

.69115 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(RTR1  14)  ( 24  JU_  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


.000 

.000 

.000 

.000 

23.000 


CP81 

-.03016 

-.03002 

-.02386 

-.02979 

-.02987 

-.03015 

-.03048 

.00000 


CPB1 

-.03126 

-.03141 

-.03143 

-.03148 

-.03150 

-.03143 

-.03127 

.00000 


ALPHA  - 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  - 


CP82 

-.02361 

-.02946 

-.02926 

-.02917 

-.02925 

-.02953 

-.02992 

.00000 


CPB2 

-.03079 

-.03094 

-.03093 

-.03097 

-.03099 

-.03095 

-.03070 

.00000 


10.000 

-5.000 

5.930 

.000 


CP9 C 
-.02939 
-.02922 
-.02901 
-.02897 
-.02892 
-.02921 
-.02968 
.00000 


CP8C 

-.03067 

-.03080 

-.03078 

-.03083 

-.03082 

-.03075 

-.03042 

.00000 


DATE  83  JUL  75 
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AEDC  YA4221  IA17)  ORB  AND  ET  SOKRAT  1 NO  <CR8  DATA)  {RTRI15)  i 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

S690.0000  SQ.FT.  XKRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

.GOO 

ALPHA  « 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

DLTALF  « 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  “ 

.000 

MACH  » 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEYOM  - 

.000 

• 

GRID 

23.000 

RUN  NO. 

645/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -9.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.472 

399.480 

.22945 

.05616 

.00848 

.00112 

.00004 

-.00004 

.62306 

-.02894 

-.02826 

-.02783 

.561 

499.940 

.26422 

.07193 

.00074 

.00054 

.00019 

-.00072 

.65721 

-.02877 

-.02806 

-.02759 

.649 

602.520 

.31332 

.07168 

-.01748 

.00172 

-♦00017 

-.00031 

.71580 

-.02875 

-.02800 

-.02748 

.622 

70t .760 

.25232 

.06078 

-.02070 

.00104 

-♦00007 

.00052 

.74204 

-.02801 

-.02802 

-.02745 

-.903 

805.230 

.17562 

.05942 

-.01060 

.00079 

.00001 

.00000 

.72039 

-.02910 

-.02826 

-.02767 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

646/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CPB2 

CP8C 

200.490 

400.590 

,26134 

.07058 

,00316 

.00074 

.00029 

-.00084 

.64790 

-.02983 

-.02921 

-.02832 

200.670 

500.550 

.31681 

.07302 

-.01525 

.00193 

-.00020 

-.00045 

.70015 

-.02973 

-.02906 

-.  02873 

200.540 

597.620 

.26869 

.06170 

-.02216 

.00114 

-.00005 

,00041 

.74248 

-.02970 

-.02903 

-.02872 

200.550 

698.020 

.18479 

. 05933 

-.01210 

.00094 

-.00001 

.00009 

.72546 

-.02968 

-.0290! 

-.02872 

200. 540 

799,530 

. 15379 

.06052 

-.00497 

.00072 

.00002 

-.00005 

.6923 l 

-.02959 

-.02894 

-.02860 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

647/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CP82 

CP9C 

400.400 

402.270 

.32749 

,07244 

-,01509 

,00208 

-.00020 

-.00023 

.70609 

- . 02788 

-.02708 

-.02631 

400.530 

502.110 

.27820 

, 06203 

-.02290 

.00136 

-.00006 

.00088 

,74233 

-.02794 

-.02709 

-.02643 

400.450 

500.720 

.19376 

.05893 

-.01320 

,00087 

-.00002 

.00011 

.72814 

-.02821 

-.02734 

-.02662 

400.470 

700.060 

.15563 

.05988 

-.00546 

,00071 

.00002 

-.00004 

.69511 

-.02862 

-.02779 

-.02721 

400.530 

000.010 

.15382 

.06170 

-.00476 

,00081 

.00002 

-.00004 

.69034 

-.02876 

-.02793 

-.02734 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  SEPARATINGCORQ  OATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF  ■ 

1290.3000  IN. 

YHRP  » 

.0000 

IN.  YO 

0REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZC 

SCALE  - 

.0100 

(RTR1I8)  t 24 

JUL  75  J 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  ■ 

-15.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

23.000 

RUN  NO. 

651/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

.442 

501.760 

.36660 

.07164 

-.00602 

.00218 

-.00005 

*00161 

.67642 

-.02828 

-.02775 

-.02738 

.458 

601.060 

.33203 

.07310 

-.01100 

.00163 

.00005 

-*00048 

.69312 

-.02820 

-.02765 

-.02725 

.534 

703.200 

.33935 

.06476 

-.02600 

.00146 

-.00008 

*00011 

.73662 

-.0281 1 

-.02757 

-.02712 

.457 

800.010 

.23474 

.05874 

-.02011 

.00103 

-.00006 

,00046 

.74569 

-.02819 

-.02766 

-.02722 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

652/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5,00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200.560 

499.220 

.39976 

. 05890 

-.02858 

.0023! 

-.00007 

-.00017 

*73149 

-.02980 

-.02934 

-.02915 

200.490 

598.890 

.35433 

.06699 

-.02527 

.00200 

-.00014 

.00048 

*73132 

-.02996 

-.02948 

-.02926 

200.540 

696.650 

.25008 

,05934 

-.02259 

.00121 

-.00005 

.00054 

.75034 

-.02993 

-.02942 

-.02915 

200.590 

798.390 

.17170 

*05345 

-.01011 

.00076 

.00001 

.00000 

.71888 

-*02976 

- . 02923 

-.02392 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RON  NO, 

653/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5*00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPQC 

400.450 

503.160 

.35914 

.06352 

-.02576 

.00194 

-.00009 

.00045 

.73173 

-.02769 

-.02702 

-.02638 

400.440 

801.900 

,26050 

.05923 

-.02414 

.00130 

-.00003 

.00060 

.75268 

-.02702 

-.02715 

-.02647 

400.400 

700.260 

. 17764 

.05902 

-.01136 

.00083 

.00001 

.00002 

.72393 

- . 02820 

-.02753 

-.02685 

400. 55C 

799.870 

.15401 

.06086 

-.00472 

.00063 

*00003 

-.00004 

.69062 

-.02880 

-.02817 

-.02754 

GRADIENT 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422M  A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( CRB  DATA)  CRTR! 17)  < 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

» 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

.000 

ALPHA  «* 

10.000 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

YMRP 

** 

.0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

BREF  » 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AJLROM  - 

.000 

ELEVCN  - 

.000 

GRID  » 

23.000 

RUN  NO. 

654/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  i 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPS  2 

CPGC 

.486 

803.580 

.37956 

.06013 

-.04202 

.00216 

-.00022 

.00104 

.77069 

-.02522 

-.02466 

-.02407 

,465 

901.340 

.22641 

.05712 

-.02001 

.00102 

-.00002 

.00018 

.74839 

-,Cco35 

-.02476 

-.02413 

.486 

999.660 

.16266 

.05954 

- . 00764 

.00060 

.00000 

.00002 

.70697 

-,02565 

-.02500 

-.02436 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

655/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5.00/ 

5.QQ 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP0C 

200.550 

796.920 

.23744 

.05730 

-.02261 

.00103 

-.00004 

,00019 

,75523 

-.02552 

-.02482 

-.02433 

200.530 

890.780 

.16547 

.05956 

-.00864 

.00073 

.00001 

.00002 

.71222 

-.02554 

-.02480 

-.02435 

200.600 

1000. 100 

.15444 

.06135 

-.00477 

.00058 

.00002 

.00004 

.69090 

-.02551 

-.02476 

-.02430 

GRAOItNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO  . 

656/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  C0L 

XCP/L 

CPS  l 

CPS2 

CP9C 

400.470 

800.070 

. 16745 

.05908 

-.00904 

.00074 

.00003 

.00002 

.71401 

-.02646 

-.02578 

-.02546 

400.420 

899.940 

. 15467 

.06128 

-.00478 

.00076 

.00003 

.00004 

.69088 

-.02623 

-.02555 

-.02525 

400.490 

1000.100 

.15485 

.06193 

-.00482 

.00060 

.00001 

.00004 

.69114 

-.02506 

-.02516 

-.02481 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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AEOC  VA422 U A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOCORS  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

« 

2690 . 0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

1039.6000 

IN.  XO 

LREF 

» 

1290.3000 

IN. 

YKRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZhRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

CRTRl 19)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  » 

10.000 

BETA 

- 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

0LT8TA 

- 

.000 

MACH 

5.930 

AILR( 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

or 

27,000 

RUN  NO, 

675/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

dlt-x 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

cpsi 

CP82 

CPBC 

.*♦53 

399.470 

.23462 

.06683 

.00871 

-.03225 

-.00216 

-.00519 

.62288 

-.02311 

* . C2894 

-.02352 

.586 

500.290 

.27249 

.07300 

-.OOQQB 

^.03239 

-.00103 

-.00670 

.66028 

-.02889 

-.02873 

-.02825 

.634 

602.340 

.30762 

,06912 

-.01729 

-.02544 

-.00264 

-.00410 

.71622 

-.02876 

-.02859 

-.02810 

.676 

701.650 

.25109 

.06095 

-.02123 

-.02619 

-.00247 

.00170 

.74456 

-.02870 

-.02852 

-.02803 

-.927 

805.220 

.17607 

.05980 

-.01097 

-.02734 

-.00238 

-.00118 

.72228 

-.02870 

-.02851 

-.02800 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

676/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

200.560 

400.480 

.28661 

,07185 

*00303 

-.03273 

-.00104 

-.00675 

.64865 

-.02986 

-.02973 

-.02932 

200,720 

500.130 

.31564 

.07128 

-.01530 

-.02703 

-.00237 

-.00506 

.70847 

-.02974 

-.02962 

-.02913 

200.600 

597.640 

.26763 

.06177 

-.02276 

-.02624 

-.00238 

.00133 

.74503 

-.02967 

-.02954 

-.02908 

200.530 

696.010 

,18572 

.05960 

-.01 266 

-.02729 

-.00232 

-.00093 

.72815 

- . 02977 

-.02963 

-.02919 

200.560 

799.500 

.15257 

.06015 

-.00473 

-.02766 

-.00236 

-.00175 

.69097 

-.02976 

->02964 

-.02915 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

677/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5,00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.610 

402.330 

.32713 

.07091 

-.01545 

-.02635 

-.00257 

-.00445 

.70722 

-.02714 

-.02699 

-.02634 

400.570 

502.000 

.27772 

.06209 

-.02377 

-.02655 

-.00231 

.00119 

.74561 

-.02699 

-.02686 

-.02610 

400.520 

600.640 

.19410 

.05905 

-.01385 

-.02740 

-.00229 

-.00096 

.73135 

-.02719 

-.02706 

-.02620 

400,510 

700.060 

.15407 

.05965 

-.00520 

-.02761 

-.00238 

-.00175 

.69378 

-.02776 

-.02764 

-.02689 

400.510 

800.020 

.15343 

.06176 

-.00481 

-.02776 

-.00231 

-.00174 

.69132 

-.02814 

-.02799 

-.02717 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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A£OC  VA422UAI71  0R8  AND  ET  SEPARATINGI0R8  DATA)  (RTR120)  C 24  JUL  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARA^CTRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-15.000 

BREF  « 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.otoo 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

27.000 

RUN  NO. 

681/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

ON 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

.627 

501 .600 

.36647 

.07244  -.00596 

-.03241 

-.00138 

-.00557 

.67625 

-.02891 

-.02880 

-.02812 

.514 

601.600 

.34340 

.07350  -*.01288 

-.03042 

-,00138 

-.00659 

.69751 

02884 

-.02874 

-.02806 

.561 

702.940 

.33104 

.06672  -.02707 

-.02332 

-.00307 

.00073 

.74179 

02884 

-.02872 

-.02803 

.547 

800.010 

.23229 

.05882  -.02043 

-.02623 

-.00239 

.00142 

.74796 

02896 

-.02874 

-.02811 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

682/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CPSC 

200,870 

499,450 

.40000 

,07014  -.02705 

-.03027 

-.00135 

-.00680 

,72770 

-.03023 

-.03009 

-,02968 

200.530 

598.470 

.34938 

.06828  -.026ei 

-.02374 

-.00289 

-.00043 

.73673 

-.03030 

-.03016 

-.02970 

200.550 

696.800 

.24754 

.05932  -.02305 

-.02634 

-.00235 

.00138 

.75312 

-.03024 

-.03013 

-.02956 

200.650 

798.480 

. 17090 

,05979  -.01025 

-.02712 

-.00243 

-.00145 

,71998 

-.03016 

-.03008 

-.02951 

GRADIENT 

,00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

683/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPSC 

400*400 

503,030 

,36070 

.06469  -.02832 

-.02466 

-.00255 

.00081 

.73851 

-.02796 

-.02781 

-.02700 

400.500 

601,730 

.25792 

.05897  -.02463 

-.02653 

-.00227 

.00130 

*75550 

-.02811 

-.02755 

-.02708 

400.500 

700.210 

.17724 

.05938  -.01175 

-.02709 

-.00239 

-.00133 

.72629 

-.028S3 

-.02849 

-.02752 

400.640 

799.990 

.15272 

.05988  -.00458 

-.02765 

-.00237 

-.00177 

.68997 

-.02957 

-.02944 

-.02865 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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PAGE  82 


AEDC  VA422 C 1 A 1 7 ) CRB  AND  ET  SEPARAT t NO t CR8  DATA)  (RTR12I i t 24  *AX.  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

« 1099:8000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* 

,0000  IN.  YO 

BETA  » 

3.000 

DLTALF  • 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

27.000 

RUN  NO. 

884/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CF31 

CPB2 

cpec 

.538 

003. 4S0 

.37696 

.05974 

-.04343 

-.02370 

-.00281 

.00483 

.77521 

-.62338 

-.02496 

-.02415 

.529 

901.250 

.22311 

.05686 

-.01999 

-.02621 

-.00235 

.00050 

.74958 

-.0^555 

-.02514 

-.02433 

.486 

999.990 

.15943 

.05971 

-.00687 

-.02721 

-.00242 

-.00173 

.70310 

—*02574 

-.02540 

-.02457 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

*00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

685/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN  • 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CROC 

200.530 

797.110 

.23560 

.05716 

-.02294 

-.02616 

-.00232 

.00052 

.75736 

-.02512 

-.02482 

-.02396 

200.540 

096.920 

.16299 

.05961 

-.00815 

-.02714 

-<*00240 

-.00166 

.71001 

-.02502 

-.02480 

-.02392 

200.570 

1000.100 

.15352 

.06098 

-.00476 

-.02769 

-.00233 

-.00174 

.69101 

-.02498 

-.02472 

-.02386 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

♦00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

686/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.610 

600.230 

.16551 

.05904 

-.00880 

-*02730 

-.00243 

-.00166 

.71317 

- . 02555 

-.02543 

-.02480 

400.530 

899.970 

.15390 

.06087 

-.00473 

-.02773 

-.00234 

-.00175 

.69072 

-.02539 

-.02522 

-.02464 

400.580 

1000.100 

. 15436 

.06220 

-.00486 

-.02795 

-.00229 

-.00174 

,69150 

-.02502 

-.02483 

-.02413 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  55  JUL  75 
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AEDC  VA42S( IA171  ORB  ANO  ET  SEPARAT INGtORB  DATA) 


{ RTR 1 22 ) ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5REF  ■ 2690,0000 

LREF  ■ 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  • 

IN.  ZMRP  - 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  ■ 

,000 

DLTALF  ■ 

.000 

DLTBTA  - 

. Q00 

MACH  - 

7.980 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

16.000 

RUN  NO. 

717/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

.435 

18,419 

-.02695 

.07567 

-.01230 

.00043 

.00007 

.00011 

.20340 

-.01296 

-.01235 

-.01274 

.518 

99.435 

-.01124 

. 0674B 

-.00166 

.00107 

.00047 

.00027 

.51232 

-.01286 

-.01228 

-.01270 

.464 

201.340 

.02240 

.08514 

-.00482 

.00124 

.00012 

-.00034 

.87529 

-.01275 

-.01217 

-.01 265 

.443 

302. 35G 

.01934 

.07409 

-.01545 

.00093 

.00029 

.00019 

1.45870 

-.01268 

-.01209 

—.01261 

.587 

400.450 

-.03335 

.07216 

-.01492 

.00046 

.00030 

-.00007 

.21254 

-.01257 

-.01197 

-.01258 

.519 

500.140 

-,05149 

.0729! 

-.01156 

. 00050 

.00031 

-.00008 

.43543 

-.01245 

-.01104 

-.01253 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

7 IB/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - “5. 

.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQl 

CPB2 

CP8C 

200.390 

23.594 

-.00203 

.08892 

,00233 

.00150 

.00059 

,00041 

.00000 

-.01396 

-.01338 

-.01387 

200.550 

99.538 

,00748 

.08306 

.00145 

.00083 

.00041 

-.00018 

.46656 

-.01410 

-.01353 

-.01401 

20Q.49Q 

199.400 

,03386 

.08174 

-.01033 

.00069 

.00037 

-.00014 

,96504 

-.01403 

-.01345 

-.01377 

200.460 

297.840 

-.00472 

.07302 

-.01594 

.00058 

.00031 

-.00006 

-2.71550 

-.01392 

-.01332 

-.01357 

200.420 

398.620 

-.04515 

.07250 

-.01338 

.00047 

.0Q03G 

-.00008 

.36372 

-.01387 

-.01327 

-.01349 

200.530 

500.030 

-.0520B 

.07331 

-.01141 

.00035 

.00031 

-.00008 

.44C88 

-.01384 

-.01324 

-.01340 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AMO  ET  SEPARAT 1 NO 1 ORB  DATA)  LRTR123)  t 24  75  1 


REFERENCE  DATA 


SREr 

a 

2890.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

M 

1290.3000  IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

a 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  * 

-5.000 

DLTBTA  « 

.000 

MACH  * 

7.990 

A1LRON  « 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  - 

16.000 

RUN  NO.  721/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.509 

204.310 

.13227 

.08481 

-.00556 

.502 

302.660 

*05677 

.08121 

-.01232 

.463 

401 .680 

.00444 

.07205 

-.01723 

.452 

500.250 

-.04323 

.07197 

-.01344 

-.033 

599.110 

-*05106 

*07295 

-.01134 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

. 00247 
.00067 
.00043 
.00036 
.00035 
.00000 


CYN 

.00042 

.00031 

.00030 

.00031 

.00031 

.00000 


C8L 

.00056 

-.00010 

.00005 

-.00008 

-.00000 

.00000 


XCP/L 

.7020! 

.87705 

4.54090 

.34907 

.43795 

.00000 


CrR! 
-*0UJ5 
-♦ 013^9 
-.01382 
-.01385 
-.01385 
.00000 


CPB2 

-.01294 

-.01311 

-.01314 

-.01319 

-.01318 

.00000 


CP8C 

-.01276 

-.01298 

-.01307 

-.01314 

-.01315 

.00000 


RUN  NO.  722/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.480 

196.560 

.14122 

.07948 

200*440 

296.560 

.05119 

.07500 

200.430 

397.020 

-.02019 

.07166 

200.410 

499.380 

-.04994 

.07234 

200.450 

600.080 

-.05135 

.07055 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

AEDC 


GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.02184 

.00106 

.00017 

.00037 

-.01689 

.00084 

.00029 

-*00002 

.01631 

.00048 

.00029 

-.00003 

.01180 

.00036 

.00030 

-.00008 

-.01136 

.00028 

.00031 

-.00008 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

VA422UA17)  ORQ  AND  ET  SEPARAT IN010R8  DATA) 


5.00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.81467 

-.01390 

-.01298 

-.01290 

.98998 

-.01369 

-.01281 

-.01262 

-.14786 

-.01348 

-.01255 

-.01232 

.42369 

-.01334 

-.01241 

-.01216 

.43878 

-.01320 

-.01227 

-.01199 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

(RTR124) 

t 24  JUL 

75  1 

REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT* 

XMRP  - 

1089*6000 

IN.  XO 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  - 

375*0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-10. 0G0 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.930 

A I IRON  - 

.000 

ELEVON  - 

*000 

GRID  - 

16.000 

RUN  NO.  723/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

.540 

404.290 

*1)973 

.545 

501.170 

-.00691 

.587 

600.200 

-.04795 

,585 

750.060 

-.05169 

-.040 

802.280 

-.05179 

ORADIENT 

*00000 

CA 

CLM 

CY 

*07220 

-.03059 

.00143 

.07038 

-.01792 

.00033 

.07164 

-.01214 

.00034 

.06955 

-.01142 

.00033 

.07131 

-.01133 

.00044 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

*00010 

♦00033 

.91550 

,00029 

-.00008 

-1.93430 

.00031 

-.00008 

.40675 

.00032 

-.00008 

.43912 

*00033 

-.00008 

.44124 

.00000 

*00000 

.00000 

CPBI 

CPB2 

CP9C 

-.00640 

-.00590 

-.00520 

-.00588 

-.00541 

-.00444 

-,00565 

-.00516 

-.00372 

-.00756 

-.00685 

-.00560 

-.00793 

-.00720 

-.GC603 

*00000 

.GOuOQ 

.CCOCO 

DATE  25  JUL  73 
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AEOC  VAH22( IA17) 

0R8  AND  ET 

SEPARATINCHOR8  DATA) 

(RTR12 

Ti  t 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SK£F  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1069.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - -20.UUU 

BR£F  ■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.9BU 

SCALE  » 

.0100 

AILRCN  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

16.000 

RUN  NO. 

732/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

cr 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

200.330 

751 .400 

.03313 

.06244  -.03137 

.00143 

.00008 

.00032 

1.60700 

.00203 

.00234 

.00251 

200.350 

800.420 

-.03351 

.06731  -.01505 

.00084 

,00019 

-.00009 

.10693 

.00234 

.00257 

.00272 

200.370 

900.400 

-.04920 

.06933  -.01132 

.00070 

.00022 

-.00007 

.42991 

. 00266 

.00289 

.00307 

200.390 

1000.200 

-.04936 

.07000  -.01129 

.00069 

.00024 

- . 00007 

.43130 

.00337 

,00361 

.00288 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.GOOQO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

RUN  NO. 

733/  C 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP92 

CPBC 

400.420 

748.880 

-.04874 

.06763  -.01144 

.00061 

.00024 

-.00006 

.42536 

.00235 

. 00278 

.00367 

400.590 

800.560 

-.04882 

.06925  -.01124 

.00063 

.00023 

-.00007 

.42973 

.00313 

.00355 

,00452 

400.410 

900.290 

-.04892 

.06916  -.01128 

.00063 

.00024 

-.00007 

.42942 

,00286 

.00328 

.00389 

400.460 

1000,300 

-.04923 

.06871  -.01135 

,00061 

.00024 

-.00007 

.42942 

,00267 

.00300 

.00356 

GRADIENT 

.00000 

.00000  ,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

088  AND  ET 

S£PARAT1NG(0R8  DATA) 

IRTRI28)  ( 24  OJL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

,000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  * 

.000 

DLTALF  - 

.000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

HACH  - 

7.980 

SCALE  ■ 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRIO  - 

16.000 

PO  - 300.000 

RUN  NO. 

068/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CPBC 

.453 

18.942 

-.01842 

.07917  -.01177 

.00035 

.00009 

.00028 

.02102 

-.00412 

-.00423 

-.00391 

,487 

99.799 

-.00736 

.08813  -.00027 

.00093 

.00050 

.00020 

.62318 

-.00322 

-.00337 

-.00296 

,588 

201.130 

.02804 

,08563  -.00610 

.00096 

.00022 

-.00024 

.87757 

-.00224 

-.00243 

-.00188 

,557 

301,660 

.01944 

.07516  -.01575 

.00090 

.00023 

.Q0Q17 

1,46990 

-.00113 

-.00140 

-.00058 

.450 

400.340 

-.03212 

.07336  -.01460 

.00058 

.00024 

-.00009 

.20565 

-.00031 

-.00064 

.00055 

,557 

497.530 

-.04956 

.07206  -.01141 

.00034 

.00025 

-.00009 

.42986 

-.00023 

-.00056 

.00078 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  £5  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422( IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING(CR9  DATA)  (RTR126)  f 24  -AL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SRtr 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XhFP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

o 

o 

o 

o 

IN. 

YO 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN. 

ZO 

SCALE 

- 

.0100 

DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

a 

.000 

MACH  » 

7.980 

A I IRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

16,000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  069/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP8C 

200.470 

22,544 

.00635 

.08851 

.00311 

,00144 

.00042 

.00032 

. 17044 

-.00819 

-.00814 

-.00830 

200.520 

99.419 

.01060 

,08460 

.00102 

.00004 

.00032 

-.00018 

.56397 

-.00872 

-.00866 

-.00884 

200.510 

199.620 

.03707 

.00314 

-.01109 

.00052 

.00032 

-.00016 

.95905 

-.00901 

-*00894 

-.00903 

200.530 

298.450 

-.00458 

.07413 

-.01583 

.00068 

.00024 

-.00004 

.00000 

-.00930 

-.00922 

-.00924 

200.580 

399.070 

-.04348 

.07388 

-.01315 

.00060 

.00027 

-.00009 

.35759 

-.00949 

-.00938 

-.00932 

200.540 

500.010 

-.05060 

.07170 

-.01137 

.00057 

.00026 

-.00009 

.43537 

-.00960 

-.00950 

-.00933 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEDC  VA422I1 A17) 

CRB  AND  ET  SEPARATING (CR8  DATA) 

(RTR129)  C 24 

JUL  75  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

. XMRP  « 

1089.6000  IN.  XO 

0LT-Y 

.000 

ALPHA 

.000 

LREF  - 

1290,3000  IN, 

YMRP  - 

.0000  IN.  YO 

BETA 

- 

,000 

DLTALF 

-5.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000  IN,  ZO 

DLTBTA 

* 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AiLRON 

- 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

it 

16.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

072/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5,00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP8C 

.654 

203.240 

. 1404B 

.00628 

-.00621 

.00229 

. 00026 

.00053 

.70419 

-.00420 

-.00467 

-.00313 

.466 

302.030 

.0576! 

.08264 

-.01269 

.00070 

.02)031 

-.00019 

.68033 

-.00398 

-.00442 

-.00259 

.569 

401 . 150 

.00411 

.07097 

-.01707 

.00051 

.0ft(526 

-.00003 

.00000 

-.00385 

-.00441 

-.00253 

.560 

500.150 

-.04102 

.07301 

-.01331 

.00051 

.00026 

-.00008 

.34166 

-.00383 

-.00442 

-.00216 

-.113 

599.450 

-.05028 

.07109 

-.01130 

.00043 

.00027 

-.00009 

.43524 

-.00491 

-.00535 

-.00321 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

073/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP9C 

200.420 

190.940 

.14953 

.07975 

-.02332 

.00111 

.00023 

.00026 

.81598 

-.00754 

-.00771 

-.00701 

200.510 

297.500 

.05079 

.07551 

-.01739 

.00090 

.00022 

.00003  J 

1.00240 

-.00790 

-.00801 

-.00728 

200.450 

396.050 

-.01971 

.07284 

-.01610 

.00060 

.00024 

-.00003 

15651 

-.00815 

-.00820 

-.00743 

200.410 

499.500 

-.04836 

.07330 

-.01 184 

.00039 

.00025 

-.00009 

.41523 

-.00832 

-.00834 

-.00758 

200.470 

600.030 

-.05032 

.07110 

-.01135 

.00050 

,00027 

-.00009 

.43443 

-.00042 

-.00844 

-.00759 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.CQQQ0 

.00000 

DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  89 


AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  5EPARAT 1 NO C OR8  DATA1  (RTR130)  C 2**  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA 

.000 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

16.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  07 4/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.550 

403. I 10 

.12181 

.07330 

. 488 

500.990 

-.00595 

.07145 

.557 

600. 080 

- . 04684 

.07230 

.579 

750.020 

-.05077 

.07032 

-.280 

801 .740 

-.05090 

.07083 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

675/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.410 

398.500 

.04825 

.07011 

200.440 

498.340 

-.02990 

.07191 

200.440 

599.880 

-.04943 

. 07220 

200.450 

750.120 

-.04987 

.07053 

200.450 

800.130 

-.05043 

.07093 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.03075 

.00153 

.00010 

.00022 

-.01774 

.00061 

.00023 

-.00008 

-.01216 

.00052 

.00026 

-.00008 

-.01134 

.00050 

.00027 

-.00008 

-.01132 

.00051 

.00027 

OOOOB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ORADIENT  INTERVAL  • -5, 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.023S0 

.00069 

.00024 

.00003 

-.01595 

.00060 

.00025 

-.00008 

-.01127 

.00050 

.00023 

-.00008 

-.01132 

.00043 

.00027 

-.00008 

-.01131 

.00043 

.00025 

-.00008 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

)/  5.00 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

.91244 

-.00089 

-.00185 

-.00013 

-2.32050 

.00003 

-.001 12 

.00102 

.40038 

.00066 

-.00065 

.00200 

.43666 

-.00062 

-.00178 

.00107 

.43752 

-.00156 

-.00253 

.00015 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

1/  5.00 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

1.15540 

-.00483 

-.00521 

-.00437 

.12662 

-.00494 

-.00532 

-.00430 

.43210 

-.00505 

-.00540 

-.00442 

.43300 

-.00423 

-,00477 

-.00306 

.43581 

-.00305 

-.00382 

-.00172 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO.  876/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.450 

40 1.090 

-.00189 

.06047 

400.330 

500.060 

-.04651 

.07198 

400.^10 

600.110 

-.05047 

.07040 

400.400 

750.020 

-.05082 

.07098 

400.350 

800.120 

-.05066 

.07313 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

*.01 895 

.00057 

.00024 

-.00012 

v.  0 1218 

.00042 

.00027 

-.00008 

-.01129 

.00036 

.00027 

-.OOOOB 

-.01137 

.00034 

.00027 

-.00008 

-.01126 

.00045 

.00028 

-.00008 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.00000 

,00042 

-.00064 

.00153 

.39014 

.00062 

-,00053 

.00199 

.43626 

-.00031 

-.00129 

.00116 

,43622 

-.00160 

-.00235 

-,00056 

.43765 

-.00129 

-.00213 

-.00009 

.80000 

.00000 

.00000 

.00000 

X * 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UA17)  C-R8  AND  ET  SEPARAT I NS  ( CRQ  DATA)  (RTRI3U  < 24 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

S' 

2890.0000  SQ.FT. 

xmrp  « 

1CQ9.60Q0 

IN.  XO 

DLT-Y  « 

,000 

ALPHA 

LREF 

* 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BETA  » 

3.000 

DLTALF 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZhRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

SCALE 

m 

.0100 

AILRCN  - 

.000 

ELEVCN 

GRID  - 

17.000 

PO 

RUN  NO.  747/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.53** 

18.217 

-.02253 

.07635 

-.01302 

.490 

99.562 

-.00594 

. 08744 

-.00165 

.507 

201.490 

.02410 

.08358 

-.00483 

.583 

302.370 

,01769 

.07547 

-.01554 

.600 

400.530 

-.03473 

.07334 

-.01457 

.659 

500.080 

-.05271 

.07409 

-.01129 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

749/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.560 

23.758 

.00622 

.08761 

,00212 

200.540 

99.300 

,01014 

.08251 

,00120 

200.520 

199.310 

.03291 

.08184 

-.00983 

200.460 

297.730 

-.00575 

,07388 

-.01620 

200.540 

398.730 

-.04664 

,07351 

-.01294 

200.540 

499.920 

-.05315 

.07426 

-.01117 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

-.03509 

-.00255 

-.00118 

.08207 

-.01338 

-.01326 

-.03919 

-.00243 

-.00088 

.38281 

-.01334 

- . C 1 32 1 

-.03370 

-.00190 

-.00179 

.86037 

-.01333 

-.01322 

-.02B78 

-.00239 

.00166 

1.53900 

-.01334 

-.01321 

-.03016 

-.00225 

<00061 

.24050 

-.01334 

-.01320 

-.03050 

-.00219 

.00022 

.44583 

-.01336 

-.01320 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CFB2 

-.03761 

-.00222 

-,00110 

.31969 

-.01413 

-.01397 

-.03762 

-.00161 

-.00138 

.54147 

-.01431 

-.01414 

-.03051 

-.00234 

-.00064 

.95865 

-.01425 

-.01408 

-.02982 

-.00218 

,00103 

-2.16620 

-.01413 

-.01395 

.03051 

-.00224 

.00035 

.38263 

-.01407 

-.01388 

. 03085 

-.00218 

.00021 

.44991 

-.01393 

-.01381 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

JUL  75  ) 


.000 

.000 

7.980 

.000 

*420.000 


CP8C 

-.01317 

-.01316 

-.01313 

-.01323 

-.01326 

-*01332 

,00000 


CPBC 

-.01399 

-.01413 

-.0139*4 

••01376 

-.01367 

-.01355 

,00000 


DATE  25  JUL  73 
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AEDC  VA422UA17) 

CR8  ANO 

ET  SEP ARAT I NO 1 ORB  DATA) 

(RTR132)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

S REF  - 

2690.0000  sa 

IT.  XMRP 

■ 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  • 

.000 

LREF  - 

1290,3000  IN. 

YMRP 

• 

.0000  IN.  YO 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  • 

-5.000 

BREF  * 

1230.3000  IN. 

ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

* 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.960 

SCALE  « 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID  - 

17.000 

PO 

420.000 

.RUN  NO. 

751/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLK 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.605 

204.390 

.14752 

.08395 

-.00917 

-.03504 

-.00047 

-.00036  .72216 

-.01330 

-.01334 

-.01278 

.575 

303.020 

.05545 

.08139 

-.01 185 

-.02975 

-.00242 

-.00023  .66399 

-.01349 

-.01345 

-.01295 

.510 

401 .620 

.00346 

.07295 

-.01781 

-.0294! 

- . 00225 

.00161  5.80410 

-.01359 

-.01354 

-.01307 

.524 

500.230 

-.04463 

.07305 

-.01315 

-.03058 

-.00223 

.00039  .36573 

-.01363 

-.01357 

-.01315 

. 103 

598.990 

-.05295 

.07404 

-.01113 

-.03065 

-.00216 

.00021  .44973 

-.01369 

-.01361 

-.01319 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  . Q0OGO 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

752/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CM 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

200.550 

IS8.570 

.15074 

.07705 

-.02407 

-.03260 

-.00177 

-.00086  .81S5B 

-.01360 

-.01344 

-.01294 

200.510 

29S.480 

.04996 

.07694 

-.01692 

-.02701 

-.00267 

.00189  .99878 

-.01346 

-.01329 

-.01266 

200.530 

397.110 

-.02101 

.07272 

-.01517 

-.03014 

-.00224 

. 00089  -.10975 

-.01314 

-.01299 

-.01231 

200.580 

493,420 

-.05144 

.07346 

-.01153 

-.03087 

-.00221 

.00023  .43579 

-.01302 

-.01289 

-.01 222 

200.41 0 

600,060 

-.05292 

*07414 

-.01114 

-.03078 

-.00215 

.00021  .44954 

-.01296 

-.01287 

-.01220 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  0R3  DATA)  (RTR133)  ( 24  JUL  75  t 


REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■ 
LREF  « 
BREF  - 
SCALE  - 

2690.0000 

1290.3000 

1290.3000 

.0100 

SQ.FT.  XMRP 
IN.  YMRP 
IN.  ZMRP 

■ 1009.6000  IN.  XO 

.0000  IN.  YO 
* 375.0000  IN.  ZO 

DLT-Y  ■ 
BETA 

DLTBTA  « 
AILRON  - 
GRID  - 

.000 

3.000 

.000 

.000 

17.000 

ALPHA  * 

DLTALF  « 
MACH 
ELEVON  - 
PO 

.000 

-10.000 

7.980 

.000 

420.000 

RUN  NO. 

753/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

.563 

.533 

.625 

.625 

.032 

OLT-Z 

404.280 

501.200 

600.170 

750.000 

802.090 

0RAD1EN7 

CN 

.12183 
-.00732 
-.04977 
-.05341 
-,  05347 
.00000 

CA  CLM 

.07445  -.03094 

.07165  -.01806 

.07300  -.01197 

.07432  -.01115 

,07430  . -.01119 

.00000  .00000 

CY 

-.02505 

-.02966 

-.03077 

-.03070 

-.03067 

.00000 

CYN 

-.00292 

-.00223 

-.00222 

-.00215 

-.00215 

,00000 

CBL 

.00271 

.00111 

.00026 

.00021 

.0002! 

.00000 

XCP/L 
.91395 
-1 ,80890 
.41948 
.45132 
.45066 
.00000 

CPB1 

-.01351 

-.01367 

-.01374 

-.01366 

-.01359 

.00000 

CPB2 

-.01349 

-.01363 

-.01369 

-.01362 

-.01354 

.00000 

CPBC 

-.01295 

-.01319 

-.01332 

-.01324 

-.01314 

.00000 
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AEDC  VA422( IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (QR8  DATA) 


ERTR133)  C 24  JU-  75  ) 


SREF 

LREF 

BRCF 

•CALC 


REFERENCE  DATA 


2690,0000  SQ.FT. 

1290.3000  IN. 

1890.3000  IN. 

.0100 


XMRP 

YMRP 

imp 


m 1089.6000  IN.  XO 
* .0000  IN.  YO 

o 376.0000  IN.  30 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  * 

.000 

beta 

3.000 

DLTALF  • 

-10.000 

CLT3TA 

■ 

.000 

MACH  ■ 

7.980 

AiLTON 

a 

.000 

ELEV0N  ‘ 

.000 

miD 

• 

17.000 

Pt> 

420.000 

RUN  NO, 

754/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

OLT-X 

dlt-z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS! 

CPB2 

CP8C 

200.480 

397,030 

.04658 

.07065  -.02403 

-.02849 

-.00230 

.00229 

1.17590 

-.01230 

-.01245 

-.01 148 

200.500 

497.690 

-.03099 

.07173  -.01607 

-.03034 

-.00230 

.00056 

.14144 

-.01164 

-.01 185 

-.01056 

200.590 

599.900 

-.05177 

.07338  -.01106 

-.03095 

-.00218 

.00020 

.44643 

-.01120 

-.01 143 

-.01 022 

200.480 

750.040 

-.05255 

.07396  -.01111 

-.03080 

-.00215 

.00021 

.44868 

-.01124 

-.01143 

-.01051 

200.460 

800.130 

-.05293 

.07404  -.01111 

-.03078 

-.00215 

.00021 

.45007 

-.01146 

-.01 16c 

-.01082 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

755/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

0L7-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

400.400 

401.660 

-.00144 

.07066  -.01955 

-.02963 

-.00225 

.00101 

. QG0OQ 

-.01264 

-.01273 

-.01220 

4Q0.340 

500.010 

-.04950 

.07262  -.01199 

-.03055 

-.00221 

.00026 

.41782 

-.01262 

-.01271 

-.01226 

400.310 

600.120 

•.05322 

.07390  -.01112 

-.03079 

-.00215 

.00021 

.45096 

-.01249 

-.01258 

-.01210 

400.370 

760.020 

-.05369 

.07437  -.01114 

-.03078 

-.00215 

.0002! 

.45260 

-.01219 

-.01230 

-.01178 

400.380 

800.110 

-.05336 

.07419  -.01116 

-.03068 

-.00215 

.90021 

.45093 

-.01201 

-.01213 

-.01153 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  ANQ  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR13HI  ( SH  JU.  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  X^P 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

,000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-15.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375.0000  IN.  ZO 

DLT8TA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AI  LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRID  - 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  759/  0 


GRA01ENT  INTERVAL  - -5.00/  3.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.460 

500.600 

.24419 

.07479 

-.04832 

.564 

601.560 

.03548 

.06678 

-.03202 

.631 

750.380 

-.05129 

.07240 

-.01102 

.449 

800.260 

-.05103 

.07281 

-.01103 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

-.02756 

-.00215 

.00376 

.85788 

-.01083 

-.02846 

-.00247 

.00150 

1. 56240 

-.01159 

-.03076 

-.00218 

.00019 

,44519 

-.01241 

-.03069 

-.00216 

.00020 

.44718 

-.01258 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

CP82 
-.01110 
-.01 184 
-.01255 
-.01269 
.00000 


CROC 

-.01003 

-.01078 

-.01191 

-.01216 

.00000 


DATE  85  JUL  75 
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AEDC  VA422UAI7)  GR8  AND  ET  SEFARAT I NO  ( 0R6  DATA)  IRTR13H)  ( 24  JUL  75  J 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-15.000 

BREF  - 

1290. 300Q  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  - 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

760/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5, 

,00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CROC 

200.420 

500.270 

. 15224 

.06354  -.05654 

-.02740 

-.00233 

.00273 

1.03140 

-.01107 

-.01129 

-.01039 

200.480 

596.880 

-.03350 

.06947  -.01644 

-.02983 

-.00237 

.00067 

.16940 

-.01074 

-.01098 

-.00986 

200.590 

750.300 

-.05162 

.07293  -.01104 

-.03083 

-.00216 

.00019 

.44612 

-.00928 

-.00958 

-.00818 

200.490 

800.300 

-.05138 

.07356  -.01106 

-.03063 

-.00214 

.00020 

.44483 

-.00918 

-.00947 

-.00824 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

761/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB 1 

CP82 

CPBC 

400.330 

501 .230 

-.00895 

.06638  -.01911 

-.02903 

-.00240 

.00099 

-1.47570 

-.01015 

-.01038 

-.00913 

400.350 

SOQ. 130 

-.05017 

.07136  -.01126 

-.03061 

-.00220 

.00022 

.43554 

-.01072 

-.01091 

-.01026 

400.400 

750.410 

-.05203 

.07379  -.01107 

-.03071 

-.00214 

.00020 

.44716 

-.01028 

-.01048 

-.00982 

400.430 

800.240 

-.05205 

.07377  -.01111 

-.03075 

-.00215 

.00020 

.44662 

-.00991 

-.01014 

-.00936 

ORADIENT 

.00000 

.00000  *00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422C I A 17) 

ORB  ANO 

ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR136)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN. 

XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  ■ 

.000 

LREF  • 

1230.3000  IN.  YMRP 

- .0000  IN. 

YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN.  ZMRP 

* 375.0000  IN. 

ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

766/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.550 

802.090  .04817 

.06583  -.03243 

-.02694 

-.00237 

.00169 

1.33320 

-.00633 

-.00676 

-.00615 

.557 

900.320  -.04296 

.07010  -.01355 

-.03041 

-.00225 

.00037 

.34455 

-.00655 

-.00690 

-.00658 

.430 

1000.300  -.05078 

.07244  -.01 102 

-.03067 

-.00218 

.00019 

.44300 

-.00624 

-.00659 

-.00633 

GRADIENT  .00000 

.OOOCO  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VAH22C  l Al*7)  ORB  ANO  ET  SEPARATE  MO  (ORB  OATA)  !RTRt361  t 2H  JUL  >5  ) 

REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT,  XMRP 

* 1089.6000  IN.  XO 

DCT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20,000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

2MRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  » 

.000 

MACH  - 

7.980 

SCALE  » 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

762/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. « -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPS  I 

CP82 

CPGC 

200.370 

751.220 

.02657 

.06330  -.03085 

-.02790 

-.00241 

.00114 

1,82140 

-.00327 

-.00380 

-.00219 

200.430 

800.390 

-.03468 

.06808  -.01556 

-.03014 

-.00227 

.00058 

,20652 

-.00376 

-.00418 

-.00286 

200.510 

900.400 

-.05092 

.07154  -.01097 

-.03061 

-.00220 

.00019 

.44452 

-.00338 

**.00376 

-.00253 

200.490 

1000.300 

-.05086 

.07310  -.01104 

-.03076 

-.00216 

.00019 

.44253 

-.00220 

-.00268 

-.00106 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

{ 

RUN  NO. 

763/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

■ -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP8 1 

CPB2 

CP8C 

400.370 

749.250 

—.05033 

,06911  —a  01  111 

-.03018 

-.00228 

,00020 

,43930 

-.00077 

-.00165 

.00079 

400.410 

800.390 

-.05033 

.07041  -.01098 

-.03053 

-.00221 

.00019 

,44193 

.00024 

-.00054 

.00175 

400.420 

900.350 

-.05032 

.07200  -.01097 

-.03064 

-.00210 

.00018 

.44200 

.00012 

-.00052 

.00120 

400.370 

1000.200 

-.05075 

.07334  -.01104 

-.03069 

-.00216 

.00018 

.44252 

-.00097 

-.00150 

-.00035 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VAH22CIA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR137)  < 24  JUL  75  1 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290,3000  IN. 

YMRP 

- ,0000  IN.  YO 

BETA  « 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

,000 

MACH  - 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID  - 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

807/  0 

GRADIENT  INTERVAL  " -5,00/  5. DO 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.558 

18.380 

.02301 

.05699  -.01299 

-.02714 

-.00166 

-.00220 

1.22480 

-.01200 

-.01184 

-.01212 

.661 

97.592 

.03569 

.07306  -.00264 

-.03090 

-.00348 

-.00235 

.73390 

-.01167 

-.01)49 

-.01179 

.674 

199. 170 

.07177 

.07091  .00764 

-.03494 

-.00206 

-.00348 

.55361 

-.01137 

-.01120 

-.01154 

.626 

301.710 

.12561 

.07510  -.00528 

-.03015 

-.00201 

-.00321 

.70201 

-.01099 

-.01083 

-.01 120 

,317 

402.280 

. 1 1729 

.06427  -.01657 

- 02554 

*-.00255 

.00064 

.80129 

-.01067 

-.01053 

-.01094 

.743 

498. 100 

.05260 

.06240  -,01166 

-.02619 

-.00258 

-.00034 

,89167 

-.01033 

-.01018 

-.01067 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

. OU'QOO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  t ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

* 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YHRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290,3000 

IN. 

ZMRP  « 

375,0000 

IN,  ZO 

SCALE 

■ 

,0100 

(RTR137)  ( 24  .AJL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

7.980 

A 1 IRON 

■ 

.000 

ELEVON  ■ 

.000 

GRID 

m 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  BOB/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


a* 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

200.630 

23.331 

. 0*4552 

.071M5 

.00061 

-.03000 

-.00314 

-,00215 

.64658 

-.01229 

-.01227 

-.01232 

200.580 

100.900 

.06055 

.06910 

.00801 

-.03422 

-.00296 

-.00286 

.52770 

-.01248 

-.01250 

-.01255 

200.550 

200.720 

,10498 

.07331 

.001S2 

-.03213 

-.00175 

-.00341 

,64455 

-.01269 

-.01271 

-.01272 

200.530 

299.840 

. 14234 

,05910 

-.01 389 

-.02429 

-.00299 

-.00103 

.75762 

-.01272 

-.01276 

-.01265 

200.550 

39S.910 

.07578 

.06269 

-.01450 

-.02588 

-.00250 

-.00014 

.85129 

-.01270 

-.01275 

-.01254 

200.640 

498. 9tO 

.03486 

.06339 

-.00865 

-.02635 

-.00260 

-.00070 

.90814 

-.01272 

-.01275 

-.01251 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


CRTR138)  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  • 

1089,6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

,0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  ■ 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  * 

-5,000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  611/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CP9C 

,595  201,410 

.15144 

.07097 

.00175 

-.03362 

-.00171 

-.00266 

.64843 

-.01352 

-.01353 

-.01283 

,595  300.450 

.12206 

.07460 

.00256 

-.03323 

-.00150 

-.00417 

.63901 

-.01341 

-.01343 

-.01270 

.590  403.200 

.15578 

.07153 

-.01412 

-.02328 

-.00341 

-.00115 

.75060 

-.01338 

-.01343 

-.01266 

.601  501.390 

.09005 

.06255 

-.01636 

-.02549 

-.00255 

.00085 

.84169 

-.01345 

-.01351 

-.01274 

-.109  600.460 

.03043 

.06302 

-.00951 

-.02605 

-.00263 

-.00061 

.90758 

-.01352 

-.01358 

-.01284 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

812/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  l 

CP82 

CPBC 

200.560  200.150 

,18754 

.06687 

-.01114 

-.03444 

-.00171 

-.00291 

,71940 

-.01387 

-.01389 

-.01332 

200,480  296*890 

,15217 

.07610 

-.00693 

-.02885 

-.00233 

-.00313 

.70555 

-.01307 

-.01394 

-.01329 

200.480  397.540 

,12277 

.06404 

-.01834 

-.02530 

-.00252 

.00115 

.80942 

-.01385 

-.01394 

-.01327 

200.540  497.680 

.05418 

.06242 

-.01237 

-.02595 

-.00258 

-.00027 

.88829 

-*01386 

-.01393 

-.01327 

200.510  599.600 

.03111 

.06397 

-.00742 

-.02658 

-.00253 

-.00071 

.89869 

-.01383 

-.01387 

-.01316 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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A£DC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NG ( ORB  DATA)  tRTRl39I  i 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089,6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  « 

-10,000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLT8TA  « 

.000 

MACH 

7.980 

scale  - 

.0100 

A I IRON  • 

.000 

ELEVCN  - 

.000 

GRID  - 

25.000 

PO 

420. 000 

RUN  NO  . 

813/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

.543 

402.570 

.10571 

.07570 

-.00766 

-.03015 

-.00176 

-.00405 

.70123 

-.01317 

-.01323 

-.01234 

.595 

503.340 

* 16742 

.06544 

-.02196 

-.02360 

-.00286 

.00244 

.79119 

-.01321 

-.01329 

-.01236 

-.517 

604.140 

*07055 

.00148 

-.01465 

-.02558 

-.00258 

.00029 

.86766 

-.01331 

-.01339 

-.01248 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

814/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP92 

CROC 

200.610 

399.290 

.19342 

.07083 

-.01813 

02180 

-.00344 

-.00019 

.75375 

-.01313 

-.01316 

-.01227 

200.560 

496.180 

*10724 

.06196 

-.01956 

-.02522 

-,00255 

.00132 

.84241 

-.01303 

-.01308 

-.01217 

200.570 

598.300 

.04151 

.06239 

-.01031 

-.02583 

-.00265 

-.00055 

.90850 

-.01296 

-.01302 

-.01212 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

815/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPSl 

CP82 

CROC 

400.430 

402.330 

. 14030 

,0627! 

-.02240 

-.02512 

-.00248 

.00134 

.81968 

-.01258 

-.01268 

-.01168 

400.490 

500.580 

.05883 

.06160 

-.01323 

-.02587 

-.00260 

-.00022 

.88481 

-.01264 

-.01272 

-.01174 

400.490 

599.910 

*03174 

.06362 

-.00740 

-.02647 

-.00253 

ooo*7a 

.89307 

-.01274 

-.01282 

-.01182 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

DATE  23  JUL  75 
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AEDC  VA422  ( l A 1 7 > ORB  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  OATAJ  (RTR140)  ( 2*4  JU-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


S REF  * 2690.0000 

LR£F  - 1290,3000 

BRET  - 1290.3000 

SCALE  ■ .0100 


SQ.FT,  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  2 MRP  « 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y 

- 

.000 

BETA 

- 

3.000 

OLTBTA 

- 

.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

m 

25.000 

ALPHA 

5.000 

DLTALF 

-15.000 

MACH 

7.900 

ELEVON 

.000 

PO 

420.000 

RUN  NO,  818/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.627 

401.800 

.18132 

. 07253 

.621 

497.370 

.15468 

.06932 

.601 

597.250 

,07348 

.06158 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

820/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.440 

500.390 

.27472 

.06144 

200,590 

595. B30 

,09576 

,06053 

200,530 

748,850 

.03224 

,08352 

200,510 

800,010 

,03124 

,05103 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBC 

-.00784 

-.02357 

-.00242 

-.00341 

-.02095 

-.01762 

-.00429 

.00535 

-.01536 

-.02462 

-.00276 

.00183 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5, 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.04652 

-.02218 

-.00303 

.00381 

-.01925 

-.02515 

-.00244 

,00069 

-,00737 

-.02643 

-.00253 

-.00071 

-.0071 1 

-.02509 

-.00257 

-.00088 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5,00 

XCP/L 

cpei 

CP82 

CP8C 

,70322 

-.01209 

-.01228 

-.01128 

.79482 

-.01212 

-.01231 

-.01132 

.86908 

-.01226 

-.01241 

-.01149 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5,00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.82934 

-.01184 

-.01203 

-.01113 

.86098 

-.01168 

-.01191 

-.01091 

.88859 

-.01137 

-.01166 

-.01055 

.86775 

-.01128 

-.01159 

-.01048 

.oocao 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  821/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.280 

501 .990 

.12339 

.05823 

400.540 

600.430 

.04541 

.06069 

400.530 

750.070 

.03073 

.06071 

400.600 

800,070 

.03065 

,06075 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.02328 

-.02463 

-.0G24B 

.00108 

-.01121 

-.02552 

-.00269 

-.00055 

-.00705 

-.02587 

-.00271 

-.00068 

-,00709 

-.02580 

-.00270 

-.00068 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

3.00 


XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.84862 

-.00567 

-.00633 

-.00471 

.90678 

-.00539 

-.00614 

-.00431 

.88956 

-.00653 

-.00734 

-.00490 

.89147 

-.00809 

-.00880 

-.00653 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  e5  JUL  75 
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AEDC  VA422UAI7)  0R8  A ND  ET  SEPARAT I NO  i CR8  DATA!  (RTRIH2)  t 24  JUL  75  i 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

£690 , 0000  SO. FT.  XKRP 

■ 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  » 

,000 

ALPHA  « 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YttftP 

• 

,0000  IN.  YO 

SETA  - 

3,000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

0000  IN.  ZO 

DLTBTA  » 

.000 

HACH  - 

7.960 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

926/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CP8C 

,541 

901.290 

. 10732 

.05669 

•*.  02631 

-.02436 

-.00275 

*00037 

,90513 

.00036 

-.00043 

.00041 

,492 

900.260 

.03272 

.06085 

-.00713 

-.02597 

-.00269 

-.0QQ74 

.87796 

.00085 

-.00000 

.00110 

.513 

1000.200 

.03234 

.06046 

-.00700 

-.02589 

-.00270 

-.00069 

.87647 

*00100 

.00016 

.00135 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NT. 

822/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CROC 

200.490 

750.400 

.05373 

,05914 

-.01356 

-.02513 

-.00273 

-.00027 

.91236 

-.00168 

-.00258 

-.00100 

200.460 

800. 240 

.03276 

.06058 

-.00727 

-.02563 

-.00273 

-.00074 

.89102 

-.00177 

-.00272 

-.00095 

200,470 

900.190 

.03232 

.06097 

-.00709 

-*02615 

-.00266 

-.00070 

.87930 

-.00212 

-.00301 

-.00109 

200.500 

1000.200 

.03173 

.06040 

-.00700 

-.02579 

-.00270 

-.00068 

.88059 

- .00295 

-.00381 

** 00183 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

823/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

400.560 

750,020 

.03305 

.06154 

-.00713 

-.02619 

-.00260 

-.00073 

.87585 

-.00230 

-.00312 

-,00185 

400.550 

900.230 

.03280 

*06072 

-.00705 

-.02596 

-.002/58 

-.00070 

.07496 

- *9024  B 

-.00329 

-.00212 

400,600 

900. 190 

.03240 

.06038 

- . 00699 

-.02593 

-.00271 

-.00069 

.87589 

-.00219 

-.00313 

-.00176 

400.640 

1000. 300 

.03147 

.06024 

-.00699 

-.02562 

-.00274 

-.00069 

.88216 

-.00156 

-.00259 

-.00103 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

>00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

*00000 

DATE  25  JUL  75 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422(  l A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  C 0R9  DATA)  (RTRIH3)  ( 24  OA.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

n 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

u 

.0100 

DLT-Y  - ,000 
BETA  ■ 3.000 
DLTBTA  • .000 
AlLRON  - .000 
GRID  « IB. 000 


ALPHA 

-5.000 

DLTALF 

.000 

MACH 

7.980 

ELEVON 

.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  838/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

.588 

18.871 

-.06671 

.10288 

-.00906 

-.04417 

-.00153 

.00046 

.51223 

-.01275 

-.01291 

-.01191 

.498 

102.280 

-.04062 

,09645 

-.00586 

-.04024 

-.00200 

.00022 

.51569 

-.01313 

-.01339 

-.01226 

.668 

202.400 

-.06035 

.09115 

-.01373 

-.03253 

-.00239 

.00140 

.43254 

t. 01350 

-.01387 

-.01294 

.459 

300.820 

-.10415 

.08705 

-.01754 

-.03479 

-.00190 

.00132 

.49157 

-.01386 

-.01411 

-.01329 

.625 

400.150 

-.12819 

.08700 

-,01531 

03544 

-.00189 

.00100 

.54061 

-.01391 

-.01416 

-.01339 

.616 

500.200 

13008 

.08753 

-.01475 

-.03573 

-.00187 

.00092 

.54664 

-.01392 

-.01415 

-.01340 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

839/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200.560 

23.932 

-.02714 

.10511 

.00176 

-.04272 

-.00222 

.00030 

.72472 

-.01405 

-.01354 

-.01330 

200.490 

97,148 

-.05070 

.09335 

-.00503 

-.03745 

-.00152 

-.00001 

.55070 

-.01380 

-.01330 

-.01273 

200.460 

197.760 

-.07061 

.08817 

-.01541 

-.03342 

-.0020! 

.00172 

.44180 

-.01332 

-.01291 

-.01214 

200.470 

297.960 

-.11214 

.08645 

-.01760 

-.03524 

-.00195 

.00125 

.50309 

-.01299 

-.01262 

-.01 186 

200.430 

399.840 

~. 12968 

.08672 

-.01470 

-.03552 

-.00190 

.00093 

.54668 

-.01296 

-.01254 

-.01180 

200.520 

500.150 

-.13002 

,08707 

-.01463 

-.03554 

-.00189 

.00092 

.54746 

-.01278 

-.01252 

-.01179 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

date:  ea  jul  73 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  AMD  ET  SEPARATINGCCR8  DATA) 


CRTR144)  ( £4  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 2690.0000 

LPEF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YHfiP  «* 

IN.  ZMRP  - 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

C 

,000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7,960 

AILRON 

« 

.000 

ELEVCN  « 

.000 

GRID 

m 

IB. 000 

PO 

420, 00Q 

RUN  NO. 

042/  0 

GRADIENT  INTER 

VAL  * -5 . 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS! 

CPG2 

CP8C 

.606 

200.090 

.11566 

.09392 

-.01972 

-.03262 

-.00118 

.00133 

.03052 

-.01235 

-.01252 

-.01145 

.517 

302.350 

-.05418 

.08551 

-.02071 

-.03302 

-.00211 

.00216 

.2777! 

-.01294 

-.01305 

-.01222 

.453 

400.460 

-.11267 

.08570 

-.01810 

-.03482 

-.00196 

,00117 

,49933 

-.01306 

-.01313 

-.01239 

.549 

500.220 

-.13015 

.08661 

-.01458 

-.03530 

-.00189 

.00091 

.54797 

-.01305 

-.01308 

-.01240 

.203 

598.200 

-.13027 

.08708 

-.01464 

-.03559 

-.00168 

,00091 

.54761 

0 I2S8 

-.01300 

-.01231 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

843/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

S’A 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

200.540 

196.120 

,02765 

.09027 

-.02518 

-.03347 

-.00221 

.00080 

1.57080 

-.01167 

-.01154 

-.01061 

200.480 

296.240 

-.07387 

.08610 

-.01925 

-.03394 

-.00201 

.00176 

,39945 

-.01137 

-.01121 

-.01010 

200.470 

390.250 

-.12079 

.08572 

-.01661 

-.03540 

-.00198 

*00104 

.52251 

-.01097 

-,G10B5 

-.00967 

200.550 

500.160 

-. I 2082 

.08646 

-.01459 

-.03534 

-.00191 

,00091 

.54673 

-.01000 

-.01070 

-.00961 

200.480 

600.130 

-.12900 

.08693 

-.01462 

-.03541 

-.00191 

,00091 

.54665 

-.01007 

-.01080 

-.00983 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00005 

,00000 

,00000 

,00000 

AEOC  VA4221 I A 17) 

0R8  ANO 

ET  SEPARATING (ORB  DATA! 

(RTR1H5)  t 24  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  - 

-10,000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

7,980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVCN  * 

,000 

GRID  * 

18.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

044/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. - -5, 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

.490 

404.050 

,03641 

,08267  -.04249 

-.03281 

-.00218 

,00229 

1.76610 

-.01091 

-.01107 

-,00969 

.476 

500,510 

-.10239 

.08205  -.02179 

-.03463 

-.00208 

,00130 

.44717 

-.01171 

-.01182 

-.01086 

.497 

601,450 

-.12874 

.08547  -.0146! 

-.03520 

-.00191 

.00090 

.54649 

-.01198 

-.01205 

-.01132 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422HAI7)  0R8  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT » 

XMRP  - 

1089. EDO 0 

IN.  XO 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

CRTR145)  t 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

m 

18.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  945/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


v 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

CP9C 

200,560 

397.920 

-.05463 

.08057 

-.02949 

-.03369 

-.00210 

.00204 

.12020 

-.00987 

-.01002 

-.00865 

200.430 

498. 61Q 

-.12235 

.08357 

-.01622 

-.03506 

-.00199 

.00096 

.52747 

-*00861 

-.00894 

-.00684 

200.560 

600.240 

-.12796 

.08574 

-.01456 

-.03518 

-.00194 

.00090 

.54621 

-.00741 

-.00785 

-.00564 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

846/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5,00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

400.520 

401.190 

-.10033 

.08306 

-.02040 

-.03488 

-.00205 

.00118 

.45671 

-.00791 

-.00823 

-.00689 

400.450 

500.420 

~. 12700 

. 08464 

-. Q 1474 

-.03528 

-.00195 

.00091 

.54396 

-.00792 

-.00826 

-.00702 

400. 5t0 

599.990 

12305 

.08624 

-.01456 

-.03549 

-.00194 

.00090 

.54631 

-.00752 

-.00789 

-.00643 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC 

VA422C I A 1 7 1 

ORB  AND  ET 

SEPARAT I NG ( ORB  DATA) 

(RTR146) 

( 24  vM- 

75  ) 

REFERENCE  OAT* 


SREF  - 

2690*0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

,0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  • 

-15.000 

DLTBTA 

,000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

le.ooo 

PO 

420.000 

RUN  NO.  830/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -3.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CPBC 

,366 

500.170 

,16618 

.08736 

-.04400 

-.02800 

-.00058 

.00349 

.92478 

-,00594 

-,00615 

-,00520 

.503 

600.950 

.10337 

.08029 

-.04541 

-.02876 

-.00029 

.00306 

1,09930 

-.00564 

00589 

-.00468 

.417 

750.440 

-.12146 

,08366 

-.01625 

-.03508 

-.00196 

.00092 

.52624 

-.00633 

-.00653 

-.00550 

1.270 

805.1  GO 

-.12717 

.06467 

-.01477 

-.03513 

-.00195 

.00088 

.54288 

-.00650 

-.00670 

-.00575 

OftAOIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING I CRB  DATA) 


{RTR146i  i 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

1089.6000 

IN.  X0 

LREF 

* 

1290.3000 

IN. 

YMRP  '« 

o 

o 

o 

o 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  • 

375.0000 

IN.  Z0 

SCALE 

■ 

.0100 

PARA^TRIC  OATA 


DLT-Y 

,000 

BETA 

3.000 

OLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

18.000 

ALPHA  - -5,000 
DLTAIF  - -15.000 
MACH  =*  7.980 
ELEVON  - .000 
PO  - 420,000 


RUN  NO. 

851/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. ■ -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CH 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP0C 

200. H20 

500. 3S0 

.08203 

.07704 

-.06122 

-.03240 

-.00230 

. 0D377 

1.40630 

~.?0830 

-.00817 

-.00774 

200.190 

599.870 

.03518 

.07346 

-.04292 

-.02948 

-.00109 

.00215  1 

l .87980 

-.00822 

-.00815 

-,00744 

200.570 

746.740 

12724 

. 08456 

-.01490 

-.03519 

-.00196 

,00085 

.54228 

-.005!  1 

-.00562 

-.00350 

200.480 

000.230 

-.12800 

.08537 

-.01469 

-.03524 

-.00193 

.00089 

.54523 

-.00445 

-.00495 

-.00306 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

RUN  NO. 

052/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

, - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

400.510 

501.190 

-.08058 

.07001 

-.02748 

-.03405 

-.00219 

.00132 

.31894 

-.00080 

-.00148 

.00143 

400.410 

600.610 

-.12105 

.08096 

-.01577 

-.03452 

-.00202 

.00090 

.52974 

- . 00392 

-.00442 

-.00234 

400.390 

750.250 

-.12701 

.08455 

-.01481 

-.03532 

-.00195 

.00088 

.54340 

-.00563 

-.00600 

-.00502 

400.430 

800.380 

-.12810 

.08614 

-.01460 

-.03538 

-.00193 

.00090 

.54601 

-.00505 

-.00547 

-.00430 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422I l A 17)  0R3  AND  ET  SEPARATING(0R8  DATA) 


(RTR1481  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  - .0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
373.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-5*000 

BETA 

■ 

3.000 

OLTALF  « 

-20*000 

0LT8TA 

■ 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRCN 

* 

.000 

ELEVON  * 

*000 

GRIO 

m 

18.000 

PO 

370.000 

RUN  NO.  057/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

.432 

004.050 

.06996 

.507 

901*120 

-.07782 

.479 

1000,300 

-.12726 

ORADIENT 

.00000 

CA 

CLH 

CY 

,08075 

-.04363 

-.02778 

*00176 

-.02615 

-.03404 

.08545 

-.01482 

-.03519 

.00000 

.00000 

*00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00135 

*00539 

1.29350 

-.00213 

.00146 

.32404 

-.00196 

.0009! 

,54359 

.00000 

*00000 

.00000 

CP8I 

CPB2 

CP9C 

-.00047 

-.00027 

.00013 

-.00043 

-.00002 

.00009 

-.00017 

,00032 

,00027 

.00000 

*00000 

,00000 

DATE  85  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 
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ACOC  VA42B ( IA171  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIORB  DATA) 


(RTRS48)  I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SRCF  « 

3890.0000  SQ.FT* 

XMRP  » 

1089.6000 

!N.  XO 

LREF  • 

1390.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

0REF  * 

1390.3000  IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  - 

-30.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.900 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

m 

18.000 

PO 

370.000 

RUN  NO.  053/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP02 

CP9C 

200.430 

753.160 

. 12028 

.07228 

-.05444 

-.02751 

.00061 

.00228 

1.11270 

-.00686 

-.00756 

-.00475 

200.400 

602.920 

.01602 

.07550 

-.04252 

-.02934 

-.00221 

.00329 

3.31510 

-.00894 

-.00934 

-.00720 

200.470 

900.460 

-.12175 

.08355 

-.01598 

-.03488 

-.00197 

.00092 

.52878 

-.01072 

-.01092 

-.00974 

200.420 

1000.300 

-.32814 

.08584 

-.01473 

-.03521 

-.00193 

.00086 

.54502 

-.01163 

-.01178 

-.01098 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

854/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP92 

CP8C 

400.440 

747.170 

-.03073 

.07227 

-.02936 

-.03123 

-.00164 

.00149 

-.29517 

-.00122 

-.00245 

.00269 

400.320 

800.390 

-.02686 

.07147 

-.02692 

-.03038 

-.00116 

.00092 

-.34219 

.00479 

.00308 

.01026 

400.530 

898.160 

-.12504 

*08363 

-.01526 

-.03475 

-.00197 

.00080 

.53797 

.0*537 

.00788 

.01425 

400.380 

1000.300 

-.12822 

.08651 

-.01449 

-.03511 

-.00195 

.00089 

.54702 

.00722 

.00617 

.00916 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 1 1 A 1 7 1 

ORB  ANO 

ET  SEPARAT I NO ( QR8  OATA) 

(RTR149)  ( 24  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN.  YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

OLTALF  - 

.000 

SREF  * 

1290.3000  IN.  ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  « 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  - 

21.000 

PO 

300.00$ 

. RUN  NO. 

887/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

« -5,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z  CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPQ2 

CP9C 

.574 

18.882  -.01782 

.08029  -.01224 

.00005 

-.00006 

.00225 

-.02689 

-.00883 

-.00869 

-.00863 

.436 

99.691  -.00601 

.08941  -.00079 

*00 OSS 

.00063 

.00255 

.52797 

-.00845 

-.00832 

-.00828 

.538 

201.100  .03057 

.08767  -.00699 

.00138 

-.00023 

.00265 

.88877 

-.00797 

-.00787 

-.00784 

.486 

301.560  .02417 

.07762  -.01717 

.ooo8a 

-.00019 

.00356 

1 .37040 

-.00759 

-.00746 

-.00744 

.527 

400.370  -.03000 

.07482  -.01506 

*00033 

.00020 

.00220 

.15813 

-.00711 

-.00698 

-.00695 

*553 

497.480  -.04901 

.07552  -.01164 

-*00013 

,00031 

.00191 

.42240 

-.00670 

-.00654 

-.00652 

GRADIENT  .00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.GuOOO 

DATE  25  JUL  75 


TA9ULATE0  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422( I AI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  OATAi 


(RTR150)  ( 84  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


S REF  • 

2390.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

?N.  ZO 

SCALE  - .0100 

RUN  NO.  888/  0 


OLT-r 

* 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

* 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

QLTBTA 

at 

.000 

MACH  * 

7.S80 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GR10 

m 

21.000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

.578 

403.040 

.13011 

.680 

500.960 

-.00993 

.577 

600.170 

-.04578 

.587 

750.100 

-.04973 

-.364 

801.740 

-.04967 

GRAD l ENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.07721 

-.03312 

.00162 

.07365 

-.01852 

.00026 

.07413 

-.01247 

-.00007 

.07190 

-.01164 

-.00023 

.07351 

-.01155 

-.05099 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.0007! 

.00464 

.91457 

.00006 

.00272 

.00000 

.00029 

.00187 

.38770 

.00031 

.00187 

.42589 

.00030 

.00189 

.42756 

.00000 

.00000 

.00000 

CPBi 

CPB2 

CPSC 

-.00644 

-.00707 

-.00545 

-,00618 

-.00688 

-.00504 

-.00635 

-.00711 

-.004S5 

-.00859 

-.00897 

-.00739 

-.00964 

-.00986 

-.00839 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422I  IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING (ORB  OATA) 


(RTRI5I)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SRCF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  • I08S.6000  IN.  XO 

LREF  « 1290.3000  IN.  YMRP  * ,0000  IN.  YO 

BREF  » 1290.3000  IN.  2MRP  - 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


DLT-Y  - .000 
BETA  « .000 
0LT8TA  * .000 
AILRON  - 15.000 
GRID  - 21.000 


ALPHA  - *000 
DLTALF  « -20.000 
MACH  * 7.980 
ELEVON  * .000 
PO  * 300.000 


RUN  NO.  809/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.413 

801.880 

.06396 

.06822 

.445 

900.380 

-.03860 

.06944 

.432 

1000.200 

-.04825 

.07184 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  ■ 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.03338 

.00023 

.00011 

.00235 

-.01435 

-.00009 

.00024 

.00168 

-.01158 

.00004 

.00031 

.00188 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CP61 

CP82 

CP8C 

1.18190 

-.00442 

-.00504 

-.00260 

.28832 

-.00591 

-.00639 

-.00424 

.41997 

-.00720 

-.00756 

-.00576 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  ML  75 
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TABULATED  SOUTCE  DATA  - 1A17A 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  ■ 1290.3000  IN.  YhRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  « .0100 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEP AR AT  I NG ( ORB  DATA! 


(RTR152)  ( 24  JU.  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

20.000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/ 


DLT-X  DLT-Z 

.437  19.503 

.516  101.550 

'.474  201.900 

.534  300.550 

.519  400.150 

.536  496.730 

GRADIENT 


RUN  NO.  091/  0 

CN  CA 

-.06361  .10511 

-.04104  .09801 

-.06051  .09533 

-.10661  .09059 

-%  12995  .09032 

-.13155  .09099 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.00937  .00077 

-.00625  .00102 

-.01306  .00034 

-.01672  .00013 

-.01424  -.00023 

-.01374  -.00034 

.00000  .00000 


CYN 

CBL 

.00051 

.00282 

.00065 

.00316 

.00029 

.00333 

.00053 

.00276 

.00057 

.00257 

. 00G57 

.00256 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L  CP01 

.51268  -.01107 

.51054  -.01105 

.43091  -.01091 

.50312  -.01082 

.55045  -.01060 

.55556  -.01033 

.00000  .00000 


cpijia 

CP8C 

—.05084 

-.01074 

-.011081 

-.01079 

-.oil  067 

-.01072 

— . 0|I  054 

-.01066 

-.0*1032 

-.01053 

-.01004 

-.01028 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG  C 0R8  DATA) 


(RTR153)  ( 24  JU-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

£690.0000 

SQ.FT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

SCALE  * 

.0100 

XMRP  ■ 1089.6000  IN.  XO 

YMRP  - .0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALf  « 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  | “ 

7.980 

AILRON 

15.000 

ELEVOfil  « 

.000 

GRID 

20.000 

PO  I * 

300.000 

RUN  NO.  892/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.398 

403.020 

.03815 

.08890 

-.04181 

.411 

500.440 

-.10827 

.08505 

-.01956 

-.096 

601.360 

-.12966 

.08880 

-.01374 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPE* 

.00100 

-.00021 

.00511 

1.75580 

-.01004 

.00020 

.00050 

.00266 

.47931 

-.01050 

-.00005 

.00056 

.00253 

.55403 

-.01085 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP82  CP9C 

-.00368  -.00851 

-.01010  -.00915 

-.01034  -.00952 

.00000  .00000 


DATE  23  vAJL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  CRB  ANO  £T  SEPARAT I NO « 0R3  DATA) 


REFERENCE  OATA 

SREF  • 2690*0000  SQ.FT  * 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  ■ .0100 


XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YO 

2 MRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PAGE  10S 
1R7RL54)  { 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

,000 

ALPHA  » 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  « 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

15.000 

E LEVON  - 

.000 

GRID 

20.000 

PO 

300.000 

DLT-X 

.371 

.459 

.423 


RUN  NO.  993/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPRi 

CPB2 

CPBC 

803.700 

.08271 

.00515 

-.04443 

.00142 

-.00058 

.00595 

1.19710 

-.00449 

-.00424 

-.00241 

900.910 

-.08262 

.08337 

-.02428 

.00025 

,00042 

.00242 

.36616 

-.00490 

-.00464 

-.00283 

1000.300 

-.12858 

.08721 

-.01391 

-.00017 

.00053 

.00249 

.55179 

-.00534 

-.00506 

00321 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NG(QR8  DATA) 


tsrmss)  I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN, 

YMRP 

- .0000  IN,  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000  IN. 
,0100 

ZMRP 
RUN  NO. 

- 375.ocrn  ZH 

903/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.501 

18.025 

-.03397 

.08003 

-.00890 

*512 

99.677 

-.02325 

.09044 

.00295 

.468 

201.070 

.01128 

,08740 

-.00195 

.440 

301.680 

.00202 

.07721 

-.01138 

.520 

400.360 

-.04699 

.07558 

-.01106 

.637 

497.310 

-.06367 

.07606 

-.00809 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

.000 

DLT01A  • 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  * 

-20.000 

GRID 

21.000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00043 

.00096 

.00031 

.00083 

.00057 

,00071 

.00000 


CYN 

.00010 

.00044 

.00019 

.00021 

.00024 

.00023 

.00000 


CBL 

-.00005 

-.00006 

-.00046 

-.00022 

-.00031 

-.00032 

.00000 


XCP/L 

.39786 

.78702 

.83305 

.00000 

.42455 

.53300 

.00000 


CP8I 
-.01144 
-.01 135 
-.01124 
-.01115 
-.01112 
-.01108 
.00000 


CP82 

-.01124 

-.01115 

-.01105 

-.01095 

-.01091 

-.01088 

.00000 


CP8C 

-.01062 

-.01053 

-.01043 

-.01033 

-.01031 

-.01032 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422 ( 1 A l 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO I ORB  DATA) 


IRTR156) 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMR Pr-  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

o 

o 

o 

ALPHA 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

-20.000 

OR  ID 

21.000 

P0 

300.000 

RUN  NO.  904/  0 


GRAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

.508 

403.050 

.10218 

. 07545 

-.02547 

.00170 

,00003 

-.00007 

.90928 

-.00851 

-.00856 

-.00671 

.589 

500.890 

-.02188 

. 07369 

-.01381 

.00072 

.00022 

-.00033 

.02913 

-.00854 

-.00861 

-.00657 

.512 

600. 140 

-.06014 

.07513 

-.00892 

.00055 

.00020 

-.00031 

.51 162 

-.00895 

-.00901 

-.00672 

.455 

749.990 

-.06397 

.07359 

-.00805 

.00058 

.00025 

-.00031 

.53412 

-.01070 

-.01063 

-.00886 

-.251 

801.550 

-.06410 

. 07509 

-.00797 

.00059 

.00025 

-.00031 

.53581 

-.01142 

-.01132 

-.00969 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 ( 1 A 1 7 ) OR3  ANO  ET  SEPARAT I NG t ORB  DATA) 


(RTR157)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

■ 

1083.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

,0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  905/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

.392 

.441 

.450 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

801.690 

,03914 

.06771 

-.02888 

.00153 

.00002 

-.00035 

1.39780 

.00145 

-.00009 

.00343 

900.370 

-.05248 

.06952 

-.01099 

.00050 

.00020 

-.00031 

.45064 

.00076 

-.00082 

.00285 

1000,300 

-.06229 

.07206 

-.00802 

.00047 

.00020 

-.00031 

.53119 

.00023 

-.00140 

.00237 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PACE  ivti 


DATE  85  JUL  73  TA8ULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VAH8EUAI7)  CRB  AND  ET  SEPARATING  (Of®  DATA! 


IRTR1SS)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

SfCr  ■ 8690.0000  SQ.FT.  XMRP  « 1089.8000  IN.  XQ 

LREF  « 1890.3000  IN.  YMRP  • -0000  IN.  YO 

BREF  - 1890.3000  IN.  ZKRP  • 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  * .0100 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  * 

.000 

0LT8TA 

m 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRIO 

• 

20.000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


DLT-X  DLT-Z 

.431  19.458 

.481  101.590 

.507  eot.080 

,619  300.680 

.588  400.U0 

.491  496.560 

GRADIENT 


RUN  NO.  889/  0 

CN  CA 

-.08891  .10784 

- . 0644 1 . 1 0084 

*.08587  .09630 

-.18900  .09397 

-.15061  .09399 

-.15830  .09454 

.00000  .00000 


CLH  CY 

-.00471  .00199 

-.00087  .00851 

-.00740  .00188 

-.01117  .00085 

-.00899  .00098 

-.00860  .00095 

.00000  .00000 


CYN 

C8L 

.00033 

.00001 

.00056 

-.00008 

>.00008 

-.00081 

,00018 

-.00036 

.0001  1 

-.00036 

,00018 

-.00036 

.00000 

,00000 

5.00 

XCP/L  CRB l 

.60314  -.00039 

.64647  -.00880 

.57383  -.00735 

.57347  -.00755 

,60033  -.00706 

.60358  -.00648 

.00000  .00000 


CP88  CP8C 

-.00793  -.00803 

-.00774  -.00790 

-.00748  -.00775 

-.00711  -.00743 

-.00680  -.00708 

-.00596  -.00648 

.00000  .00000 


AEDC 


VA488CIA17) 


ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


IRTR159)  ( 84  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  « 8690.0000  SQ.FT. 

LREF  » 1890.3000  IN. 

BREF  • 1890.3000  IN. 

SCALE  ■ .0100 


XMRP  - 1089.6000  !N.  XO 

YMRP  « .0000  IN,  YO 

2MR 9 • 375.0000  IN.  20 


olt-y  - ,000 

BETA  « .000 
DLT0TA  ■ .000 
AILRON  • .000 
GRID  * 80,000 


ALPHA  * -5.000 
DLTALF  - -10.000 
hACH  • 7.980 
ELEVGN  * -80,000 
PO  ■ 300,000 


RUN  NO. 

900/  0 

CHAD I ENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

CLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN  C9L 

XCP/L 

.407 

403.030 

.00860 

.08927 

-.03229 

.00179 

-.00004 

.00007 

.00000 

.348 

500 .420 

-.18959 

.08919 

-.01477 

.00086 

.00011 

.00023 

.54603 

-.084 

601 .010 

-.15062 

.09280 

-.00873 

.00085 

.00014 

.00036 

.60203 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

CFB1  CPB8 

-.00885  -.00038 

-.00986  -.00881 

-.00937  -.00890 

.00000  .00000 


CP8C 

-,00735 

-.00802 

-.00817 

.00000 


A A 

■/ 


OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422C l A *7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PAGE  109 
(RTR160)  ( 24  OA.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

20.000 

PO 

300.000 

CL 


V 


RUN  NO. 

901/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.330 

804 . 020 

.05227 

.08527 

-.03554 

.438 

900.700 

-.11050 

.08652 

-.01893 

.447 

1000.400 

-.14922 

.09130 

-.00893 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00305 

,00061 

.00060 

.00000 


CYN 

-.00049 

.00002 

.00012 

.00000 


C0L 

.00142 

-.00053 

-.00035 

.00000 


XCP/L 

1.34000 

.48871 

.60015 

.00000 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


AEOC  VAH22C1A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


CPS! 

-.00412 

-.00454 

-.00475 

.00000 


CPS2 

-.00373 

-.00412 

-.00434 

.00000 


CP8C 

-.00172 

-.00227 

-.00244 

.00000 


CRTR16I)  ( 24  vAA.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

,000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  ■ 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

21  .000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  914/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.574 

18.977 

-.05547 

.09016 

-.00582 

.00025 

.00009 

.00012 

.5551 1 

.446 

99.634 

-.04945 

.10597 

.00722 

.00077 

.00039 

.00008 

,80596 

.579 

200.970 

-.01627 

.10174 

.00334 

.00128 

.00010 

-.00055 

,86524 

.546 

301 .680 

-.02099 

.09261 

-.00341 

.00143 

-.00003 

,00012 

.35453 

.407 

400.400 

-.07089 

,09032 

-.00649 

.00087 

.00011 

-.00022 

.56852 

.542 

496. B50 

—.08830 

.09127 

-.00351 

.00063 

.00010 

-.00024 

.62024 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPBl 

-.01212 

-.01211 

-.01209 

-.01211 

-.01214 

-.01211 

.00000 


CP82 
-.01 164 
-.01164 
-.01163 
-.01169 
-.01174 
-.01172 
.00000 


CP8C 
-.01094 
-.01095 
-.01092 
-.01100 
-.01 109 
-.01112 
.00000 


DATE  25  JUL  J5 

TABULATED  SOURCE  DATA  - iA17A 

ACE  .10 

AEDC  VA422C IA171  1 

0R8  ANO  ET 

SEPARAT 1 NO  f ORB  DATA) 

<RTRI62)  t 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

,000 

ALPHA  - 

,000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  « 

,000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  « 

.000 

MACH  - 

7.960 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

,000 

ELF VON  - 

-40.000 

GRID  - 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

915/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z  CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.537 

403.060 

.07504 

.08975  -.02037 

.00151 

-.00009 

-.00027 

.93148 

-.01287 

-.00691 

-.00820 

.457 

500.820 

.04675 

.08834  -.00919 

,00088 

.00009 

-.00025 

.46349 

-.01314 

-.00671 

-.00831 

.529 

600.120  - 

.00454 

.08940  -.00444 

.00069 

.00011 

-.00024 

.60745 

-.01335 

-.00642 

-.00834 

.497 

750.090 

.08834 

.09116  -.00349 

.00058 

.00008 

-.00024 

,62053 

-.01350 

-.00539 

-.00780 

-.442 

801.030 

.08933 

.09117  -.00348 

.00055 

.00009 

—.00024 

.62066 

-.01366 

004B3 

-.00753 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATINGtORB  DATA) 

(RTR163)  ( 24  JU.  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

,000 

DLTALF  * 

-20.000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

zmnt 

• 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.960 

SCALE  • 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

21.000 

PO 

300.000 

L 

RUN  NO. 

916/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN  C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.419 

BO I. 670 

.01317 

.00177  -.02396 

.00128 

-.00012 

.00026 

2.47980 

-.00454 

-.00350 

-.00167 

.427 

900.390  -.07643 

.08479  -.00642 

.00072 

.00005 

.00023 

.57601 

-.00508 

-.00390 

-.00223 

.380 

1000.300  -.00578 

.08781  -.00356 

.00076 

,00009 

.00022 

.SI 853 

-.00530 

-.00398 

-.00230 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

M >, 


"1 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17*  ORB  AND  ET  SEPARATING (0R8  DATA* 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290,3000  IN.  YMRP 
0REF  «•  1290,3000  IN.  ZHRP 


SCALE  - 


.0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375,0000  IN,  ZO 


PAGE  1 1 1 

(RTR164)  ( 24  JL1_  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

DLT8TA 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

.00D 

ELEVON  - 

“40,000 

GRID 

20.000 

PO 

300.000 

V 


OLT-X 
, 478 
.516 
,420 
,563 
,495 
,421 


OLT-Z 
19.429 
101 .650 
201 ,730 
300,640 
400,090 
500.120 
GRADIENT 


RUN  NQ.  918/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CN 

-.11920 

-.10154 

-.12364 

17162 

-.19420 

-.19597 

,00000 


REFERENCE  DATA 


CA 

.12770 
.12628 
. 12696 
.12154 
.12158 
.12246 
.00000 


CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

.00169 

.00177 

.00021 

.00016 

.67422 

-.01174 

-.00981 

-.00845 

.00669 

.00301 

.00050 

.00031 

,72584 

-,01202 

-.01002 

-.00865 

.00170 

.00197 

-.00022 

-,00023 

.67309 

-.01231 

-.01026 

-.00899 

-.00238 

.00111 

.00002 

-.00036 

.64614 

-.01248 

-.01041 

-.00923 

-.00044 

.00102 

.00002 

-.00036 

.65775 

-.01258 

-.01053 

-.00944 

,00002 

,00114 

,00004 

-.00036 

.66909 

-.01256 

-.01051 

*% 00943 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPAR  AT  I NO  ( ORB  DATA! 


SREF  - 

2690,0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YO 

8REF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

(RTR165)  C 24  OX  75  T 
PARAMETRIC  OAT A 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.Q80 

AiLRON 

m 

,000 

ELEVON  « 

-40.000 

GRID 

m 

20.000 

PO 

300,000 

DLT-X 

.471 

.483 

-.149 


RUN  NO.  919/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

403.030 

-.03850 

. 1 1592 

-.02333 

.00206 

-.00020 

.00018 

.05407 

-.00826 

-.00689 

-.00443 

500.490 

-.17060 

.11552 

-.00657 

.00123 

.00000 

-.00025 

,62148 

-.00897 

-.00761 

-.00551 

600.400 

-.19220 

.11960 

-.00029 

.00093 

.00003 

-.00039 

.65847 

-.00930 

-.00795 

-.00583 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  £8  M.  7B 


TABULATEO  SOURCE  OATA  - IA17A 


PACE  U2 


sr tr 
lref 

BREF 

scale: 


REFERENCE  DATA 

2690*0000  SQ.FT*  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZHRP 

.0100 


AEOC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARA? I NG ( CRB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
*0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


IRTR16S)  t 2S  JU-  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA 

m 

-5.000 

BETA 

a 

.800 

DLTALF 

m 

-20*000 

DLT0TA 

« 

.000 

MACH 

m. 

7,980 

AILRON 

M 

,000 

ELEVON 

-40.0G0 

GRID 

■ 

20.000 

PO 

** 

300.000 

DLT-X 

.352 

,426 

.448 


RUN  NO*  920/  C 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

CP81 

CP62 

CP8C 

804.080 

00 850 

.11485 

-.02503 

.00400 

-.00079 

•00tH3 

3.69870 

-*00123 

-.00070 

.00240 

900*760 

-.15274 

. 1 1227 

-.01037 

.00098 

-.00006 

-.00063 

.59208 

-*00160 

-.00109 

*00187 

1000.300 

-.19001 

. 1 1776 

-.00053 

.00086 

.00003 

-.00038 

.65722 

-.00169 

-.00121 

.00187 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

*00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


AEOC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  SEPARATING (0R8  DATA) 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

xr&p  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

*0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.010G 

(RTRI67)  ( 2*  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

.800 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

7*980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

*000 

GRID 

m 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  922/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C9L 

.539 

31.721 

-.09047 

.12427 

-.00724 

-.0467! 

-.00146 

,00217 

*554 

102.450 

-.10936 

.10868 

-.01341 

-.04062 

— .00045 

,00194 

.479 

201.450 

15923 

.10128 

-.01970 

-.04034 

-.00041 

.00266 

.486 

300*190 

-.19138 

*10053 

-.020B5 

-.04133 

-.00049 

. 00222 

.539 

400*120 

-.19983 

.10128 

-.01928 

-.04173 

-.00041 

.00203 

.631 

500.230 

-*20051 

.10182 

-.01909 

-.04175 

-*00041 

,00208 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO* 

923/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - “5, 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

200.460 

31 *537 

-*07495 

* 1 1497 

-.00004 

-.04503 

-.00088 

.00206 

200.530 

97*248 

->11285 

. 1 0690 

-*01215 

-.03918 

-.00054 

.00216 

200.470 

197.790 

-.16119 

*10129 

-*02077 

-.04035 

-.00043 

.00259 

200*340 

299.080 

-* 19388 

.10024 

-.02035 

-*04106 

-.00050 

.00218 

200*360 

399.970 

-. 19929 

*10105 

-.01914 

-.04141 

-.00042 

*00199 

200,430 

500.140 

-*20028 

*10159 

-.01898 

-.04153 

-.00042 

.00205 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

,00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


XCP/L 

.57999 

.53742 

,53630 

.55104 

.56352 

.56486 

.00000 

00/  5.00 

XCP/L 

.65953 

,55233 

,53116 

.55503 

.56395 

,56522 

.00000 


CP91 
-.00975 
-.01078 
-.01143 
-.01167 
-.01 175 
-.01173 
.00000 


CPBI 

-.00901 

-.00959 

-.00904 

-.00843 

-.00806 

-.00789 

.00000 


CPS2 

-.00867 

-.00949 

-*01004 

—*01024 

-.01029 

-*01029 

.00000 


CP82 

-.00910 

-*00889 

-*00840 

-,00768 

-.00760 

-.00746 

.00000 


CP9C 

-.00840 

-.00954 

-.01041 

-.01083 

-.01093 

-.01092 

.00000 


CP9C 

-.00873 

-.00843 

-.00764 

-.00702 

-.00669 

-.00668 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - W17A 


PAGE  113 


REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
IREF  - 1290,3000  IN.  YMRP 
GREF  - 129C.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  « .0100 


AEOC  VAH22UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR168)  { 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  ■ 

-10.000 

BETA 

3.000 

DLTAIF  - 

-5.000 

DLTBTA 

o 

o 

o 

HACH  - 

7.980 

AILRON 

.OCO 

ELEVCN  - 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  926/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

.420 

203.890 

.485 

301 .420 

.464 

400.250 

.472 

500.240 

,200 

598,620 

GRADIENT 

DLT-X 
200.410 
200. 340 
200.360 
200.400 
200.430 


CN 

- . 02964 
-.13473 
-.18979 
-.19605 
-.19991 
.00000 


CA 

.10353 

.09720 

.09727 

.10004 

.10143 

.00000 


CLH 

-.02804 

-.02946 

-.02131 

-.01971 

-.01919 

,00000 


RUN  NO.  927/  0 


CY 

-.03797 

-.03966 

-.04116 

-.04155 

-.04153 

.00000 


CYN 

-.00065 

-.00061 

-.00050 

-.00042 

-.00040 

.00000 


CBL 

.00320 

.00296 

.00208 

.00197 

.00202 

,00000 


XCP/L 

-.28583 

.44137 

.54713 

.55945 

.56402 

.00000 


ORADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 


CP81 

-.00612 

-.00749 

-.00865 

-.00879 

-.00859 

,00000 


CPB2 

-.00551 

-.00684 

-.00798 

-.00812 

-.00797 

.00000 


CP9C 

-.00439 

-.00599 

-.00786 

-.00822 

-.00804 

,00000 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

199.120 

- . 06340 

.09927 

-.02933 

-.03823 

-.00060 

.00391 

.19739 

-.00555 

-.00507 

-.00419 

297 , 670 

-. 16181 

.09867 

-.02393 

-.04050 

-.00057 

.00268 

.5121 1 

-.00509 

-.00470 

-.00356 

399.220 

19294 

.09885 

-.02029 

-.04121 

-.00048 

.00201 

.55486 

-.00417 

-.00383 

-.0024  I 

500.080 

-.19434 

.09957 

-.019^ 

-.04146 

-.00044 

.00185 

.55853 

-.00350 

-.00324 

-.00183 

600. 100 

-. 19970 

.10132 

-.01901 

-.04146 

-.00042 

.00204 

,56480 

-.00330 

-.00309 

-.00191 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC 

VA422UA17) 

0R8  AND  ET 

SEPARATIN0(0R8  DATA) 

(RTR169) 

( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

Zf*P  - 

375.0000 

IN  20 

SCALE  - 

,0100 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  « 

-10.000 

BETA 

m 

3,000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

,000 

HACH  - 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  928 4 0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

,456 

400.560 

-.01324 

,09618 

-.04777 

-.03852 

-.00082 

,00430 

-2*94920 

-.00386 

-.00360 

-.00233 

.327 

503,520 

-,02600 

.09480 

-,04117 

-.03717 

-,00058 

. 00328 

-.92320 

-.00525 

-.00487 

-.00389 

,281 

800.450 

-.17990 

.09618 

-.01320 

-.04108 

-.00051 

,00196 

.53105 

-.00638 

-.00593 

-.00567 

.489 

700.310 

-.19593 

.09979 

-.01868 

-*04156 

-.00043 

.00187 

*53355 

-.00644 

-.00595 

-.00590 

,445 

801,240 

-.19908 

,10110 

-,01928 

-.04148 

-.00042 

.00199 

.55317 

-.00615 

-,00569 

-.00563 

ORAOIENT 

,00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  J*X  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422CIA17)  ORB  ANQ  ET  SEPARATING (CRB  DATA) 


iRTRISD)  £ £4  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690 « 0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000 

IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN,  YO 

BREE  • 

1290.3000 

IN, 

2 MRP  • 

375,0000 

IN.  ZO 

SCALE  » 

,0100 

r 

parametric  data 


DLT-Y 

u 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLTBTA 

- 

,000 

HACK  - 

7.900 

AILRON 

« 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

- 

6.000 

PO 

300,000 

RUN  NO. 

929/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  • -3.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP6C 

200.330 

398.160 

-.11263 

.09326 

-.03883 

-.03986 

-.00073 

.00322 

.31523 

-.00302 

-.00292 

-.00165 

200,290 

499.060 

-.18590 

.09505 

-.02154 

-.04107 

-.00055 

.00214 

.54416 

-,GGlt?3 

-.00136 

.00094 

200,250 

600.020 

-.19022 

.09657 

-.02033 

-.04105 

-.00050 

.00191 

,55315 

.00147 

.00122 

.00433 

200.440 

700. 1 BO 

-.19478 

.09953 

-.01966 

-.041 38 

- . 00044 

.00105 

.55909 

.00292 

.00273 

,00556 

200.490 

800.190 

-.19300 

. 101 16 

-.01916 

-.04138 

-.00042 

.00201 

.56374 

.00251 

,00238 

,00440 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

930/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -3.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP0C 

400.540 

400.970 

-.16023 

.09555 

-.02761 

-.04043 

-.00069 

.00251 

.48770 

-.00126 

-.00091 

.00007 

400.470 

500.680 

-.19002 

*09723 

-.02007 

-.04129 

-.00048 

.00196 

.55440 

-.00208 

-.00180 

-.00120 

400.390 

600.620 

-.19177 

.09852 

-.01990 

-.04146 

-.00046 

.00190 

.55621 

-.00212 

-.00187 

-.00148 

400.300 

700,380 

-.19550 

.10002 

-.01972 

-. 04170 

-.00043 

. 00 1 8B 

.55912 

-.00147 

-.00126 

-.00087 

400.370 

800.110 

19983 

.10165 

-.01906 

-.04134 

-.00042 

.00206 

.56463 

-.00036 

-.00024 

.00046 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  YA422UA171 

OR8  AND 

ET  SEPARATINGIORB  DATA) 

(RTR1701  < 24 

JUL  75  1 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT.  XW 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-10,000 

LREf  • 

1290.3000 

IN.  YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  « 

-15.000 

8REF  - 

1290,3000 

IN.  ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  « 

.000 

MACH  - 

7 .PEG 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

*000 

GRID  - 

a.ooo 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

934/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CP9C 

.412 

502.390 

,09392 

,10836  -.04103 

-.03609 

-.00079 

.00499 

1.09680 

.00197 

.00184 

.00296 

.497 

603.410 

.05981 

.0984!  -.04867 

-.03485 

-.00027 

.00512 

1.47370 

.00217 

.00209 

.00351 

.415 

702.920 

-,03590 

.09336  -.04499 

-.03696 

-.00086 

.00525 

-.59321 

.CO I 37 

,00138 

.00277 

.985 

804.670 

-.17846 

.09569  -.02356 

-.04072 

-.00054 

.00203 

.52796 

-.00062 

-.00049 

,00021 

GRADIENT 

,00000 

.00000  .00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

1 


X 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AM)  ET  SEPARATING ( 0R9  DATA) 
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(RTR170)  ( 24  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1069.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

.000 

ALPHA 

- 

-10.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

- 

-15.000 

DLtQTA 

.000 

MACH 

- 

7.980 

A1LRON 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

- 

300.000 

RUN  NO.  935/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


%% 


V 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C0L 

200,290 

496.650 

.01 186 

.09651 

-.05558 

-.03*^59 

-.00097 

.00536 

200.540 

600.540 

—.04123 

.00917 

-.05223 

-.03841 

-.00080 

.00344 

200.170 

700.250 

- . 06483 

.09001 

-.03745 

-.03043 

- nnQ48 

.00224 

200;290 

797.990 

-.19054 

.09653 

-.02035 

-.04090 

-.00053 

.00195 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

-00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

936/  0 

GRAD I ENT  INTERVAL  - -5, 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

400.490 

501.630 

-.09965 

.09)18 

-.04029 

-.03936 

-.00078 

.00338 

400.490 

600.790 

-.17869 

.09198 

-.02258 

-.04002 

-.00073 

.00217 

400.550 

700.680 

-.10720 

.09314 

-.02032 

-.04033 

-.00064 

.00201 

400. 3Q0 

800.370 

-.19029 

.09681 

-.01995 

-.04079 

-.00047 

.00186 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 
5. 34 560 
-.60671 
. 08290 
.55323 
.00000 


CPB1 
.00007 
.00032 
.00200 
.0051  I 
.00000 


CP82 

-.00002 

.00009 

.00161 

.00432 

.00000 


CP8C 

.00049 

.00136 

.00376 

.00759 

.00000 


5.00 


XCP/L 

.25567 

.53365 

.55147 

.55517 

.00000 


CP81 
.01503 
.01 155 
.00820 
.00759 
.00000 


CP82 

.01456 

.01138 

,00792 

.00700 

,00000 


CP9C 

.01892 

.01580 

.01137 

.01013 

.00000 


AEDC  VA422tIA!7)  0R8  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


(RTRI71 ) t 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  20 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF 

.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON 

,000 

GRID 

• 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  938/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.412 

19,367 

-.06359 

.10335 

-.00954 

,00237 

,00036 

.00027 

.51004 

-.01046 

-.01113 

-.01140 

.491 

101.490 

-.04077 

,09668 

-.00641 

.00306 

.00060 

.00023 

.50277 

-.01039 

-.01109 

-.01148 

.475 

201 .840 

-.05943 

.09350 

-.01372 

.00245 

.00002 

.00014 

.42921 

-.01022 

-.01094 

-.01144 

,404 

300.620 

-.10357 

.08908 

-.01720 

.00127 

.00016 

-.00007 

.49396 

-.01005 

-.01080 

-.01141 

.532 

400,230 

-. 12625 

.08893 

-.01496 

.00128 

.00016 

-.00007 

.54139 

-.00982 

-.01059 

-.01132 

,556 

496,790 

-.12061 

.08952 

-.01438 

.00138 

.00019 

-.00007 

.54822 

-.00951 

-.01030 

-.01114 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AWO  ET  SEPAR AT  I NG  ( CR9  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  ■ 

2690.0000  SO, FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1089.8000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PAGE  116 

? RTR 1715  f 24  JX  75  ) 

PAfttfCTRIC  DATA 


DLT-Y 

o 

o 

o 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA 

.coo 

DLTALF  « 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.S30 

A1LRON 

.000 

ELSTON  • 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  939/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

200.460 

22.614 

-.02230 

.10406 

.00012 

.00402 

200.390 

97.983 

-.04917 

.9944 t 

-.00561 

.00160 

200*440 

198.540 

-.06924 

.09032 

-.01513 

.00172 

200.480 

299.470 

-.11112 

.08047 

-.01722 

.00143 

200.510 

399.900 

-.12813 

. 08866 

-.01430 

.00134 

200.530 

500.150 

-.12838 

.08909 

-.01435 

.00129 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 
.00105 
.00053 
.00015 
♦ 00017 
.00020 
.00017 
.00000 


C9L 

.00044 

-.00008 

.oooie 

-.00007 

-.00007 

-.00007 

.00000 


XCP/L 

.66543 

.54584 

.44147 

,50503 

.54842 

.54820 

.00000 


CP81 
-.01169 
-.01193 
-.01 185 
-,01173 
-.01172 
-.01175 
.00000 


CP92 

-.01216 

-.01229 

-.01208 

-.01189 

-.01186 

-.01188 

.00000 


CPQC 

-.01222 

~.0l22t 

-.01187 

-.01162 

-.01159 

-.01156 

.00000 


REFERENCE  DATA 

5REF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422CIA17)  0R8  AND  ET  SEPARAT I NG ( 0R8  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR172)  ( 24  sXX.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  942/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CPS2 

CPGC 

.566 

200.050 

.10171 

.09477 

-.01717 

.00249 

.00043 

.00080 

.82883 

-.01208 

-.01195 

— * 0 1 1 13 

,422 

301 .780 

-.05551 

.08724 

-.01952 

.00151 

,00014 

.00008 

.30833 

-.01272 

-.01276 

-.01203 

.538 

400.270 

-.11172 

.08770 

-,01776 

.00130 

.00018 

-.00008 

,50107 

-.01281 

-.01281 

-.01217 

.454 

500.200 

-.12871 

.08847 

-.01429 

.00129 

.00017 

-.00007 

.54901 

-.01277 

-.01277 

-.01215 

-.037 

596.900 

-.12090 

.08908 

-.01427 

,00115 

,00010 

-.00006 

,54927 

-.01271 

-.01270 

-.01209 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO.  943/  0 


DLT-X 

0LT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.450 

197.470 

.02475 

,09152 

-.02519 

200.500 

297.400 

-.07536 

.00790 

-.01871 

200.460 

390.790 

-.11959 

.06750 

-.01632 

200.530 

500.090 

-. 12790 

; 08831 

-.01423 

200,500 

600.080 

-.12819 

.08876 

-.01423 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

.00315 

.00154 

.00125 

.00125 

.00118 

.00000 


CYN 

-.00000 

.00020 

.00015 

.00019 

.00021 

.00000 


C9L 

-.00015 

-.00006 

-.00008 

-.00007 

-.00007 

.00000 


XCP/L 

1.67750 

.41170 

.52356 

.54870 

,54899 

.00000 


CP01 
-.01203 
-.01189 
-.01 160 
-.01136 
-.01 12^ 
.OOO'QO 


CP82 

-.01177 

-.01158 

-.01125 

-.01104 

-.01099 

.00000 


CP8C 

-.01101 

-.01069 

-.01025 

-.01003 

-.01002 

.00000 


DATE  SS  JUL  7S 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA>«aa(!A17)  OR3  ANO  ET  SEPARAT I NO  C 0R9  DATA) 


(RTR173)  ( 2H  JUL  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.oooo  in.  yct 

beta 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

8REF  « 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375, 

,0000  IN.  ZO 

0LT3TA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  • 

.000 

tXEVON  - 

.000 

GRID  - 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

344/  0 

ORAD1ENT  INTERVAL  * -5, 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.439 

403.050 

.03818 

.08458 

-.04042 

.00280 

-.00005 

.00072 

1.71920 

-.01145 

-.01135 

-.01020 

/HI  2 

500.550 

-.10452 

.08412 

-.02067 

.00130 

.00018 

.00007 

.46223 

-.01186 

-.01177 

-.01087 

-.083 

60 t. 320 

-.12770 

,0671 I 

-.01435 

.00124 

.00020 

*.00006 

.54766 

-.01199 

-.01189 

“.oiiio 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

945/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200310 

398.530 

G55S3 

.08224 

-.02830 

.00179 

.00014 

.00022 

.15455 

-.01028 

-.01016 

-.00883 

200.400 

499.170 

-.12142 

,08509 

-.01584 

.00115 

.00010 

-.00006 

.52955 

-.00960 

-.00953 

-.00765 

200.530 

600.230 

-.12740 

.08738 

-.01410 

.00109 

,00019 

-.00006 

.54859 

-.Q0B63 

-.00857 

-.00546 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

run  no  . 

346/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS? 

CP82 

CPSC 

400.440 

400.860 

-.10077 

.08458 

-.01992 

.00138 

.00018 

-.00006 

.46232 

-.00845 

-.00848 

-.QQ701 

400.470 

500.400 

-.12658 

. 08606 

-.01432 

.00112 

.00019 

-.00006 

.54689 

-.00845 

-.00847 

-.00707 

400.410 

600.010 

-.12735 

. 03805 

-.01421 

.00127 

.00018 

-.00006 

1 .54844 

-.00821 

-.00819 

-.00662 

GRAD  I ENT 

.00000 

. 00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

P HI 


DATE  25  JUL  70 


E 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AMD  £T  SEPARAT 1 NO i CR8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  - 

S08S.6000 

IN.  XO 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

129Q.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

.0100 


PAGE  1 18 
(RTR174)  I 24  JUl,  75  ) 

PARAMETRIC  OAT A 


DLT-Y 

a 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

- 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

- 

a. ooo 

PO 

300.000 

RUN  NO.  950/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.552 

502.270 

,15924 

.08328 

-.04251 

.394 

600.410 

. 1 1622 

.07948 

-.04335 

.446 

750.420 

-.12023 

.08469 

-.01575 

.297 

804.100 

-.12597 

,08568 

-.01438 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

951/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.340 

496.310 

.06839 

.07899 

- . 05551 

200.250 

600.000 

.02950 

. 07536 

-.04009 

200.500 

747.630 

-.12583 

.08516 

-.01454 

200.540 

800.200 

-.12694 

.08630 

-.01431 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

952/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.430 

500.910 

-.08211 

.07896 

-.02629 

400  r 300 

600.520 

-.12045 

.08172 

-.01525 

400,350 

750.150 

-.12589 

.08549 

-.01448 

400.440 

800.300 

-.12726 

.08765 

-.01413 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

.00433 

.00196 

.00127 

.00131 

.00000 


CYN 

-.00024 

-.00019 

.00020 

.00019 

.00000 


CBL 

.00220 

.00070 

-.00003 

-.00006 

.00000 


XCP/L 

.92699 

1.03300 

.52902 

.54583 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


CY 

.00397 

.00297 

.00122 

.00138 

.00000 


CYN 

-.00033 

-.00024 

.00021 

.00021 

.00000 


CBL 

.00151 

.00043 

-.00006 

-.00005 

.00000 


XCP/L 

1.47160 

2.01890 

.54445 

.54727 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

.00145 

.00131 

.0013! 

.00119 

.00000 


CYN 

.00014 

.00019 

.00020 

.00020 

.00000 


C9L 

.00002 

-.00000 

-.00002 

-.00007 

.00000 


XCP/L 

.33981 

.53344 

.54496 

.54894 

.00000 


CPB1 

-.00496 

-.00503 

-.00574 

-.00584 

.00000 


CPB1 

-.00695 

-.00712 

-.00536 

-.00464 

.00000 


cpai 

-.00189 

-.00423 

-.00507 

-.00465 

.00000 


CPB2 
-.00491 
-.00500 
-.00573 
- .005B6 
.00000 


CP82 

-.00693 

-.00706 

-.00541 

-.00464 

.00000 


CP82 

-.00221 

-.00446 

-.00521 

-.00476 

.00000 


CPBC 

-.00357 

-.00358 

-.00452 

-.00465 

.00000 


CPBC 

-.00617 

-.00619 

-.00336 

-.00269 

.00000 


CPBC 

.00057 

-.00246 

-.00399 

-.00334 

.00000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


ZZi-XK- 


PJHTJM 


DATE  £5  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  * Ut7A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  5EPARAT I NO ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREf  • 8690.0000  SQ.FT, 
LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  ■ 1890.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


DLT-X 

.295 

.427 

.373 


DLT-X 
200.520 
200.  H00 
200.470 
200. 360 


DLT-X 
400.430 
400. 180 
400.480 
400.310 


DLT-Z 

803.800 

900.800 
1000.400 
GRADIENT 


DLT-2 

751.320 

803.580 

900.420 

1000.300 

GRADIENT 


DLT-Z 

747.760 

800.310 

890.500 

1000.300 

GRADIENT 


XMRP  - 1069.6000  IN.  XO 

YMRP  * .0000  IN.  YO 

ZHRP  « 375.0000  IN.  ZO 


RUN  NO.  957/  0 


CN 

.07894 

-.08355 

-.12564 

.00000 


CA 

.08027 

.08173 

.08524 

.00000 


RUN  NO.  953/  0 


CN 

.11901 

.07298 

-.12175 

-.12572 

.00000 


CA 

.07168 

.07243 

.08331 

.08550 

.00000 


RUN  NO.  954/  0 


CN 

-.03413 

-.02756 

-.12351 

-.12704 

.00000 


CA 

.07392 
.07248 
.08365 
. 08654 
.00000 


CLM 

-.04364 

-.02424 

-.01443 

.00000 


CLK 

-.05390 

-.04571 

-.01535 

-.01436 

.00000 


CLK 

-.02734 

-.02581 

-.01496 

-.01410 

.00000 


PAGE  1 19 
(RTR176)  ( 24  sXX.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  * 
BETA  “ 
DLTBTA  - 
A1LRON  - 
GRID 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


CY 

.00334 

.00139 

.00137 

.00000 


CYN 

-.00034 

.00015 

.00021 

.00000 


CBL 

.00149 

-.00016 

-.00007 

.00000 


XCP/L 

1.21280 

.35981 

.54518 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

.00255 

.00282 

.00126 

.00143 

.00000 


CYN 

-.00009 

-.00014 

.00018 

.00016 

.00000 


CBL 
.00175 
.00084 
-.00002 
-.00003 
. OQOOO 


XCP/L 
1. 11290 
1 .28640 
.53392 
.54575 
.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

. 00293 
.00169 
.00115 
.00138 
.00000 


CYN 

-.00009 

,00006 

.00020 

,00019 

.00000 


CBL 

-.00004 

-.00001 

-.00014 

-.00006 

.00000 


XCP/L 

-.14089 

-.27669 

.53891 

.54838 

.00000 


o 

o 

o 

ALPHA  ■ 

-5.000 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

.000 

MACH 

7.900 

.000 

ELEVON  - 

.000 

8.000 

PO 

300.000 

CPBl 

CPB2 

CROC 

.00040 

.00032 

.00078 

.00075 

.00065 

.00087 

.00123 

.00111 

.0G121 

.00000 

.00000 

.00000 

CP81 

CPB2 

CP8C 

.00464 

.00419 

.00617 

.00433 

.00393 

.00571 

.00464 

,00424 

.00587 

.00588 

.00548 

.00750 

,00000 

.00000 

.00000 

CP81 

CP92 

CPBC 

.00594 

.00541 

.00047 

.00927 

.00835 

.01293 

.01236 

.01132 

.01598 

.00964 

.00900 

.01120 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  120 


AEDC  VA422  (1 A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( CR8  DATA)  (RTR177)  t 2H  JUL  75  J 

REFERENCE  DATA  PARAHETR 1 C DATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

OLT-Y  » 

.000 

ALPHA 

5.000 

LREF  - 

1290,3000  IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF 

i 

,000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  20 

DLT8TA  * 

.000 

MACH 

• 

7.S80 

SCALE  - 

.0100 

AfLRON  * 

.000 

ELEVON 

c 

.000 

GRID  - 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  968/  0 GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CIH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.494 

18.595 

.02324 

.05985 

-.01241 

-.00022 

-.00052 

.00012 

1,19390 

-.01257 

-.01263 

-.01193 

.551 

98.645 

.03861 

.07427 

-.00071 

.0005! 

.00020 

.00018 

,67842 

-.01238 

-.01243 

-.01169 

.559 

199.360 

.07108 

.07259 

.00703 

.00027 

.00025 

-.00021 

.56109 

-.01225 

-*01230 

-.01155 

.518 

301.220 

.12675 

.07712 

-.00661 

.00076 

*00014 

-.00033 

.71213 

-*01219 

-.01222 

-.01151 

.529 

401.600 

.11342 

, 06477 

-.01580 

.00077 

.00010 

.00007 

.79933 

-.01213 

-.01217 

-.01153 

.777 

498.710 

.05056 

.06384 

-.01121 

.00042 

.00012 

-.00007 

.88165 

-.0121 1 

-.01214 

-.01157 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

969/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -8.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

200.630 

22.589 

.04669 

.07249 

.00266 

.00078 

.00032 

.00017 

.60294 

-.01389 

-.01402 

-.01347 

200.510 

100.220 

.05903 

.06989 

.00814 

.'00094 

.00029 

.00001 

.52207 

-*01418 

-.01429 

-*01375 

200.620 

200.500 

.10650 

.07653 

,00034 

.00047 

.00022 

-.00029 

.65680 

-.01425 

-.01435 

-.01376 

200.580 

299.820 

.13999 

.06916 

-.01427 

.00159 

-.00002 

.00009 

.76191 

-.01422 

-.01429 

-.01364 

200.580 

397.870 

.07069 

.06395 

-.01352 

.00047 

.00012 

.00004 

.85132 

-.01424 

-.01428 

-.01361 

200.580 

499.340 

.03540 

.06512 

-.00859 

.00062 

.00014 

-*00008 

.90268 

-.01421 

-.01423 

-.01351 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ORIGINAL  PAGE  13 
OF  POOR  QUALEEH, 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  121 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VAH22UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOfORB  DATA)  (RTR178)  1 24  JUL  75  ) 

PARAHETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ, 

FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-5.000 

BREF  - 

1290,3000  IN. 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  ■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

OR  ID 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

972/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQl 

CP82 

CROC 

.472 

201.540 

.15878 

.07179  .00388 

.00159 

.00066 

.00057 

.63555 

-.01371 

-.01369 

-.01243 

.504 

300.210 

.12087 

.07625  .00185 

.00058 

.00029 

-.00050 

.64473 

-.01356 

-.01366 

-.01236 

.468 

402.200 

.15846 

.07352  -.01466 

.00193 

-.00019 

.00004 

.75252 

-.01364 

-.01364 

-.01231 

.524 

501.U0 

.08867 

.06350  -.01534 

.00076 

.00009 

.00013 

.83302 

-.01373 

-.01372 

-.01243 

-.308 

600.440 

.03919 

.06437  -.00944 

.00046 

.00014 

-.00009 

.90082 

-.01381 

-.01380 

-.01253 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

973/  C 

GRADIENT  INTERVAL  =-  -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

200.400 

199.720 

. 18663 

.06864  -.00937 

.00065 

.00028 

.00020 

.71010 

-.01416 

-.01418 

-.01320 

200.590 

299.030 

. 15453 

.07761  -.00845 

.00164 

-.00006 

-.Q0049 

.71466 

-.01422 

-.01423 

-.01322 

200.540 

398.260 

.12004 

.06476  -.01711 

.00096 

.00004 

.00064 

.80257 

-.01420 

-.01418 

-.01315 

200.500 

498.370 

.05221 

.06357  -.01195 

.00056 

.00010 

-.00007 

.88897 

-.01422 

-.01419 

-.01315 

200.460 

599.750 

.03186 

.06518  -.00750 

.00030 

.00013 

-.00010 

.89545 

-.01416 

-.01412 

-.01303 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEP AR AT I NO ( ORB  OATA) 

(RTR179)  t 24  s 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

,0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

974/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

• -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

.592 

401.840 

.18272 

.07757  -.00963 

.00102 

.00013 

.00044 

.70726 

-.01257 

-.01264 

-.01124 

.453 

502.380 

.15908 

.06439  -.02057 

.00097 

.00006 

.00042 

.78929 

-.01263 

-.01268 

-.01128 

-.874 

603.040 

.06625 

.06205  -.01371 

.00047 

.00013 

.00005 

.86699 

-.01274 

-.01278 

-.01143 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422I I A 17)  OR8  Am  ET  SEPAR AT 1 WG t CR8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT* 
1290.3000  IN, 
1290.3000  IN. 
*0100 


XMRP  » 1089. 6QQ0  IN.  X0 

YMRP  - .0000  IN.  Y0 

7 MRP  « 375.0000  IN.  ZO 


PAGE  122 
(RTR179)  f 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

« 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

V 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.930 

AILRON 

w 

.000 

EL E VON  - 

.000 

GRID 

« 

24.000 

PO 

300.000 

OLT-X 

200.330 

200.540 

200,530 


RUN  NO.  975/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP6C 

399.730 

*19430 

.07061 

-.01033 

.00215 

-.00011 

-.00011 

.75432 

-.01265 

-.01265 

-.01137 

497. 180 

*10121 

.06237 

-.01744 

.00062 

*00011 

.00024 

.83232 

-.01261 

-.01258 

-.01127 

598.820 

.04099 

.06358 

-.01003 

.00044 

,00014 

-.00006 

.90473 

-.01255 

-.01251 

-.01 121 

GRAOIENT 

.00000 

.00Q00 

.00000 

.00000 

*00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

RUN  NO,  976/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CP82 

CP9C 

400.360 

401.760 

. 13268 

.06273 

-.02004 

.00111 

.00005 

.00069 

.81105 

-.01193 

-.01202 

-.01042 

400.460 

500.360 

.05534 

.06217 

-.01263 

.00048 

.00010 

-.00002 

.88823 

—.01207 

-.01213 

-.01054 

400.500 

600.000 

.03254 

.06405 

-.00735 

.00035 

.00016 

-.00007 

.88572 

-.01238 

-.01237 

-.01088 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.Ot'OftO 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

, 00000 

.00000 

AEDC 

VA422C I A17) 

ORB  AND  ET 

SEPAR AT  I NG  C 0R8  DATA1 

(RTR180) 

( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 2690,0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


OLT-Y 

.000 

ALPHA 

-sc 

5.00Q 

BETA 

.000 

DLTALF 

m 

-15.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

m 

7,980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

m 

.000 

GRID 

24.000 

PO 

m. 

300.000 

RUN  NO.  960/  0 


GRAOIENT  INTERVAL 


DLT-X 

DLT-Z 

CA 

CLM 

cv 

CYN 

CBL 

.560 

504.300 

.30074 

.07795 

-.02977 

.00282 

-.00030 

*00089 

.524 

602.780 

.16469 

.06074 

-.02622 

.00113 

.00001 

,00070 

.488 

750.190 

.03998 

.06163 

-.00914 

.00022 

.00012 

-.00006 

-.853 

804.710 

.03339 

.06339 

-.00727 

.00026 

.00014 

-.00007 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5*00/  5.00 


XCP/L 

*75707 

*61922 

*89436 

.87777 

*00000 


CP81 

-.00954 

-.00988 

-.01074 

-.01105 

.00000 


CPB2 

-.01004 

-.01039 

-.01109 

-.01136 

.00000 


CP0C 

-.00799 

-.00823 

-.00923 

-.00959 

.00000 


m 


* 


DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - U17A 


REFERENCE  DATA 

SREF  ^ 2690.0000  SQ.FT . XMRP  - 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  * 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZNRP  * 

SCALE  - .0100 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


1089.0000 

.0000 

375.0000 


IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZO 


PAOE  123 
(RTR180 ) ( 24  M.  75  > 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

901/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

200.510 

200.470 

200.430 

200.530 

DLT-Z 

500.410 

597.230 

749.210 

600.010 

GRADIENT 

CN 

.26934 

.09156 

.03295 

,03340 

.00000 

CA 

.06014 

.06086 

.06392 

.06467 

.00000 

CLH 

-.04550 

-.01686 

-.00735 

-.00740 

.00000 

CY 

.00170 

.00056 

.00032 

,00031 

.00000 

CYN 

-.00006 

.00011 

.00013 

.00013 

.00000 

CBL 

,00054 

-.00003 

-.00008 

-.00007 

.00000 

XCP/L 

.82924 

.84418 

.88293 

.88165 

.00000 

CP81 

-.01094 

-.01100 

-.01062 

-.01035 

.00000 

CP82 

-.01109 

-.01112 

-.01078 

-.01055 

.00000 

CP8C 

-.00985 

-.00988 

-.00920 

-.00890 

.00000 

RUN  NO. 

982/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

400.420 

400.410 

400.450 

400.480 

DLT-Z 

501.550 

600.270 

750.020 

800.030 

GRADIENT 

CN 

.11845 

.04486 

.03151 

,03088 

.00000 

CA 

. 05798 
.06129 
.06134 
.06079 
.00000 

CLM 

-.02002 

-.01077 

-.007G3 

-.00694 

.00000 

CY 

.00073 

.00031 

.00007 

.00021 

.00000 

CYN 

.00010 

.00010 

.00016 

.00014 

.00000 

CBL 

,00038 

-.00005 

-.00006 

-.00005 

.00000 

XCP/L 

.82906 

.90002 

.88314 

.88467 

.00000 

CP81 

-.00584 

-.00597 

-.00811 

-.00971 

.00000 

CPB2 

-.00591 

-.00601 

-.00824 

-.00982 

.00000 

CPBC 

-.00388 

-.00381 

-.00572 

-.00780 

.00000 

AEDC  VA422CIA17) 

ORB  AND 

ET  SEPARAT 1 NG ( 0R9  DATA1 

(RTRIB2)  ( 24  JUL  75  ) 

s 

8 

UJ 

u. 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

nn 

m 

* i i if 

2690.0000  SQ.FT.  Xf«P 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN,  ZMRP 

.0100 

• 1089. 

m 

« 375. 

.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
.0000  IN.  ZO 

DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 

,000 

.000 

.000 

.000 

24.000 

ALPHA  * 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  * 
PO 

5.000 

-20.000 

7.980 

.000 

300.000 

RUN  NO.  987/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.531 

801.010 

,10401 

.05790 

,374 

900.180 

.03369 

.08117 

.524 

1000.300 

.03282 

.06143 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.02387 

.00095 

-.00005 

.00016 

-.00706 

.00023 

.00013 

-.00007 

-.00689 

.00024 

.00015 

-.00006 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

.88948 

.00040 

.00136 

.00290 

.86947 

-.00013 

.00094 

.00258 

.88992 

-.00098 

.00004 

.00171 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  78 


TA3ULATE0  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17J  CRB  AND  ET  SEPARATING l CRB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


ttcr 

lacf 

BRCF 

SCALE 


mo, 0090  SQ.FT* 

1110.3000  IN, 

1290.3000  IN, 

.0100 


xm  a 10S3, 8000  IN.  XQ 

imp  * .oooo  in,  vo 

ZHRP  • 370.0000  IN.  20 


XT-X 

200. HtO 
200.410 
200.490 
2Q0.420 


XT-Z 

750.350 
BOO. 210 
900.260 
1000.200 
GRADIENT 


RUN  NO,  963/  0 


XT-Y  * 

ecu  « 

XTBTA  » 
A1LRON  • 
GRID  “ 

GRADIENT  INTERVAL  » -3.00/  3.00 


CN 

,05178 

.03391 

.03235 

.03195 

.00000 


CA 

,05994 

.06091 

*06116 

.06106 

,00000 


CLH 

-.01265 
- .0074 1 
-.00699 
-.0069 a 
.00000 


CY 

*00045 

,00020 

,00022 

,00004 

.00000 


CYN 

,00010 

.00017 

.00017 

,00015 

.00000 


cx 

-.00002 

-.00008 

-.00006 

-.00005 

.00000 


RUN  NO.  964/  0 


XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CX 

400.540 

750.160 

.03312 

.06077 

-.00699 

.00015 

.00012 

-.00006 

400.520 

BOO. 210 

.03319 

,06088 

-.00698 

.00010 

.00013 

-.00006 

400,450 

900.220 

.03254 

.06058 

-.00691 

,00013 

.00017 

-.00004 

400.530 

1000,300 

.03170 

.06029 

-.00684 

,00023 

• .00015 

-.00006 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  124 
IRTR182)  ( 24  JUL  73  ) 


PARAMETRIC  DATA 


XCP/L 

,90440 

,87863 

.87601 

.87841 

.OOOQO 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


XCP/L 

.87091 

.07016 

.87227 

.87583 

.00000 


,000 

ALPHA  * 

5,000 

,000 

XTAIF  « 

-20,000 

,000 

MACH  “ 

7.990 

,000 

ELEVON  - 

,000 

24.000 

PO 

300,000 

CP91 

CP82 

CPBC 

,00003 

,00059 

.00219 

-.00022 

.00037 

.00210 

-.00065 

-.00012 

.00189 

-.00127 

-.00093 

.00131 

.00000 

,00000 

.00000 

CP81 

CP82 

CP9C 

-.00061 

-.00022 

.00102 

-.00029 

.00004 

.00138 

.00010 

.00045 

.00179 

,00063 

.00113 

.00250 

.00000 

,00000 

.00000 

AEDC  VA422 C I A 1 7 ) ORQ  AND  ET  SEP ARAT I NO ( 0R8  DATA) 


(RTR201 1 i 24  JJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT , 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN, 

YttP  - 

.0000 

IN.  YO 

9REF  - 

1290.3000  IN. 

ZNRP  » 

375,0000 

IN,  ZO 

SCALE  • 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

,000 

BETA  « 

.000 

XTALF  » 

,000 

XTBTA  * 

.000 

MACH  * 

5. ‘930 

A1LRCN  « 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

1 .000 

RUN  NO.  61/  0 


XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

.462 

17.363 

-.01756 

.08309 

.448 

101.480 

-.00764 

.0887! 

.566 

200.890 

.01046 

,00267 

.523 

299.570 

,03349 

.08032 

.562 

396. 180 

-.00901 

, 07433 

.607 

499.360 

-.04395 

.07451 

.821 

600.100 

-.04901 

.07554 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLH 

CY 

CYN 

CX 

*.01249 

-.00045 

.00071 

,00124 

-.00254 

.00471 

.00268 

-.00045 

-.00200 

.00450 

,00040 

-.00160 

01409 

.00583 

-.00096 

.00084 

-.01680 

,00094 

.00006 

.00113 

-.01289 

.00035 

,00016 

-.00009 

-.01137 

♦00029 

.00016 

-.00013 

.00000 

.00000 

,00000 

.09000 

' 5.00 

XCP/L 

CPQ1 

CP62 

CP9C 

-.05099 

-.03974 

-.03901 

-.03964 

.32722 

-.03973 

-.03901 

-.03963 

.76612 

-.03972 

-.03981 

-.03962 

1.00070 

-.03973 

-.03981 

-.03961 

*1.20480 

-.03974 

-.03982 

-.33962 

.36674 

-.03972 

-.03979 

-.03959 

.42813 

-.03970 

-.03979 

-.03958 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OAT E 25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  125 


AEDC  VA422  ( I A 1 7 > 0R9  AND  ET  SEPARAT I NO  C 0R6  DATA)  1RTR201 ) ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  IN, 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

,0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

* 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

m 

1.000 

RUN  NO.  60/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

200.450 

20.354 

,00147 

.09955 

.00236 

.00567 

.00317 

-.00056 

.00000 

-.03980 

-.03988 

-.03968 

200.560 

100.660 

,01050 

.08109 

,00214 

.00469 

.00155 

-.00142 

,45649 

-.03979 

-.03987 

-.03960 

200.500 

201.470 

.03657 

,00339 

-.00863 

.00411 

-.00009 

-.00077 

-89603 

-.03981 

-.03989 

-.03969 

200.650 

302.010 

.02294 

.07595 

-.01697 

.00213 

-.00012 

.00312 

1 .39970 

-.03982 

-.03990 

-.03972 

200.610 

400.290 

-.03098 

.07386 

-.01531 

,00071 

.00012 

.00014 

.16507 

-.03980 

-.03988 

-.03970 

200.430 

500.070 

-.04B7B 

.07445 

-.01 147 

.00035 

.00018 

-.00013 

.42486 

-.03979 

-.03989 

-.03969 

200.490 

600,040 

-.04898 

,07558 

-.01139 

.00028 

.00018 

-.00013 

.42751 

-.03981 

-.03989 

-.03969 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

59/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

400.460 

19.632 

.04005 

.08172 

.00722 

.00794 

.ooies 

-.00047 

.47964 

-.03981 

-.03987 

-.03969 

400.510 

97.863 

.02967 

.08223 

-.00177 

.00474 

.00030 

-.00085 

.71970 

-.03981 

-.03987 

-.03970 

400.650 

198.730 

.04107 

.07999 

-.01449 

.00669 

-.00097 

.00233 

1.01290 

-.03979 

-.03985 

-.03968 

400.410 

297.980 

-.00449 

.07410 

-.01749 

.00119 

.00006 

,00119 

-3.23360 

-.03978 

-.03985 

-.03967 

400.620 

399.120 

-.04374 

,07430 

-.01297 

.00046 

.00018 

-.00007 

.36353 

-.03979 

-.03985 

-.03967 

400.580 

500.220 

-.04088 

.07541 

-.01138 

.00031 

.00018 

-.00013 

.42719 

-.03982 

-.03989 

-.03972 

400.600 

600.210 

-.04902 

.07559 

-.01139 

.00023 

,00018 

-.00013 

.42760 

-.03985 

-.03991 

-.03973 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  185 


AEDC  VA428UAI7J  ORB  Ah©  ET  SEPARATINCH0R8  DATA!  <RVR202>  f 24  JUL  73  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 

8590,0000  SQ.FT, 

XrtRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

t 890. 3000  IN. 

YhRP  » 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1890.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  « 

60.600 

ALPHA  « 

.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-10,000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1.000 

RUN  NO. 

69/  0 

GRADIENT  INTERVAL  *»  -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CPB3 

CP8C 

.460 

408.090 

.14138 

.06069 

-.08075 

.00915 

-.00138 

.00866 

.86333 

-.08293 

- » 02880 

-.02145 

.558 

496.940 

,03476 

.07446 

-.08194 

.00855 

-.00005 

.00887 

1.89110 

-.08899 

-.08888 

-.08164 

.685 

598.500 

-,03866 

.07480 

-.01566 

.00188 

.00017 

.00003 

.18053 

-.02310 

-.08898 

-.08175 

.471 

800.170 

-.04870 

.07637 

-.01130 

.0009! 

.00083 

-.00009 

.48801 

-,08303 

-.08880 

-.08163 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

68/0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP88 

CP8C 

200.470 

403.090 

.00445 

.07407 

-.08613 

.00466 

-.00043 

.00580 

.96944 

-.08449 

-,08483 

-.08380 

800.390 

500,650 

-.01118 

.07896 

-.01905 

,00167 

.00011 

.00058  -! 

1.05880 

-.08470 

-.08448 

-.08349 

800.400 

600.080 

-.04733 

.07417 

-.01184 

.00094 

.00083 

-.00008 

.40993 

-.08487 

-.08468 

-.08385 

800.480 

800.140 

-.04911 

.07630 

-.01188 

.00086 

.00083 

-.00009 

.43089 

-.08397 

-.08373 

-.08889 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 00000 

RUN  NO  . 

67/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CPB8 

CPBC 

400.530 

400.360 

.08488 

.07845 

-.08886 

.00840 

-.00001 

,00813  1 

1 .55480 

-.08343 

08388 

-.08168 

400.490 

498.490 

-,03759 

.07416 

-.01457 

.0011! 

.00018 

.00001 

.87858 

-.08877 

-,08868 

-.08103 

400.490 

600.860 

-.04887 

.07396 

-.01188 

.00096 

,00084 

-.00009 

.48983 

-.08866 

08853 

-.08104 

400.570 

800.310 

—.04884 

.07687 

-.01189 

.00098 

,00083 

-.00009 

.48896 

-.08848 

-.08230 

-.08105 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.odooo 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

*00000 

,00000 

.00000 

/ ' At 

%—v 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - U17A 

AEOC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT ! NO ( 0R8  OATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  127 
(RTR2031  ( 24  M.  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  ■ 

o 

o 

o 

o 

IN.  YO 

8REF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  ■ 

-20.000 

DLT0TA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1. 000 

RUN  NO.  78/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


DLT-X 

,395 

,446 

DLT-Z 

001.810 

990.660 

ORADIENT 

CN 

.06429 

-.04855 

.00000 

CA 

,06753 

.07416 

.00000 

CLM 

-.03653 

-.01134 

.00000 

CY 

.00413 

.00094 

.00000 

CYN 

-.00045 

.00022 

.00000 

CBL 

.00189 

-.00008 

.00000 

XCP/L 

1.22830 

.42641 

.00000 

CP8I 

-.01333 

-.01534 

.00000 

CP02 

-.01540 

-.01542 

.00000 

CP9C 

-.01433 

-.01414 

.00000 

RUN  NO. 

77/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.CBL 

XCP/L 

CP91 

CPB2 

CP8C 

200,420 

800.510 

-.03225 

.07108 

-.01655 

.00128 

.00019 

.00020 

. 1467B 

-.01614 

-.01607 

-.0151 1 

200.460 

1000.400 

-.04844 

.07524 

-.01130 

.00091 

.00021 

-.00009 

.42574 

-.01606 

-.01601 

-.01534 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

76/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

400.490 

800.380 

-.04842 

.07315 

-.01135 

.00089 

.00023 

-,00009 

.42565 

-.01431 

-.01446 

-.01299 

400.470 

1000.300 

-.04840 

.07522 

-.01132 

.00106 

.00023 

-,00008 

.42619 

-.01352 

-.03366 

-.01251 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422MA17I 

ORB  ANO  ET 

SEPARAT! NO I0R9  OATA) 

(RTR205) 

t 24  JUL 

75  I 

REFERENCE  DATA 


PARAfCTR  l C DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

* 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLT8TA 

m 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  ■ 

.000 

GRID 

m 

26.000 

RUN  NO.  382/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

,431 

800.170 

.06499 

.06752 

— ,03660 

.00420 

-.00044 

.00104 

1.22630 

-.01882 

-.01936 

-,01731 

,487 

898.880 

-.03335 

.07124 

-.01662 

.00128 

.00022 

.00016 

.16158 

-.01872 

-.01924 

-.01716 

.449 

1000.100 

- , 0H866 

,07392 

-.01 145 

.00111 

,00022 

-,00010 

,42567 

-,01776 

-.01029 

-.01604 

ORADIENT 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA4221 1A17)  ORB  AND  ET  SEPARATIN010R6  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .01  CO 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN,  ZO 


PAGE  128 
{RTR2Q51  I 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

K 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

m 

,000 

ELEVON  » 

o 

o 

o 

GRID 

m 

26.000 

RUN  NO.  375/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

200.530 

751.030 

.03133 

.06381 

-*03350 

200.430 

799.860 

-.03093 

.06952 

-.01705 

200.380 

900.300 

-.04840 

.07234 

-.01136 

200.460 

1000.200 

-.04833 

.07381 

-.01134 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

374/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.500 

750.270 

-,04817 

.07106 

-.01136 

400.470 

800.330 

-.04838 

.07154 

-.01135 

400.510 

900.500 

-*04852 

.07293 

-.01133 

400.350 

1000.200 

-.04828 

.07537 

-.01135 

GRADIENT 

*00000 

.00000 

.00000 

CY 

.00327 

.00169 

.00136 

.00132 

.00000 


CYN 

-.00023 

.00021 

.00026 

.00025 

.00000 


CBL 

.00086 

.00020 

-.00010 

-.00010 

.00000 


XCP/L 

1.72920 

.10863 

.42522 

.42540 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5,00 


CY 

.00137 

.00127 

.00127 

.00122 

.00000 


CYN 

.00026 

.00026 

.00025 

.00024 

.00000 


CBL 

-.00010 

-.00010 

-.00010 

-.00010 

.00000 


XCP/L 

.42415 

.42545 

.42658 

.42495 

.00000 


CPB1 

-.01318 

-.01306 

-.01301 

-.01310 

.00000 


CPB1 

-.01645 

-.01772 

-.01775 

-.01634 

.00000 


CPB2 

-.01308 

-.01298 

-.01296 

-.01303 

.00000 


CPB2 

-.01633 

-.01753 

-.01757 

-.01618 

.00000 


CP8C 

-.01160 

-.01154 

-.01167 

-.01190 

.00000 


CP9C 

-.01488 

-.01637 

-.01663 

-.01500 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422C1A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( 0R8  OATA) 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT, 

XHRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  • 

.0100 

(RTR2061  ( 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

m 

,000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

«r 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

UQ00 

DLT-X 

.533 

.520 

.560 

.580 

.591 

.627 

.640 


DLT-Z 

18.952 

99.531 

200.670 

302.250 

400.940 

500.100 

600.090 

GRADIENT 


RUN  NO. 
CN 

-.01349 

-.00575 

.01907 

,03909 

-.00849 

-.04317 

-.04952 

.00000 


91/  0 
CA 

.08367 
.09035 
,08577 
.08240 
i 07803 
.07620 
,07718 
.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CLH 

-.01177 

-.00208 

-.00164 

-.01422 

-.01655 

-.01287 

-.01126 

.00000 


CY 

-.00256 

.00157 

.00225 

,00365 

,00143 

*00118 

.00115 

.00000 


CYN 

.00011 

.00175 

.00052 

-.00039 

*00015 

.00018 

.00020 

*00000 


CBL 

-.00118 

-.00108 

-.00167 

-.00025 

.00048 

-.00006 

-.00008 

.00000 


XCP/L 

-.21217 

.29737 

.74575 

1.02390 

-1.28990 

.36182 

,42791 

.00000 


CPBl 

-.02730 

-.02727 

-.02729 

-.02725 

-.02720 

-.02718 

-.02707 

*00000 


CP82 

-.02693 

-.02695 

-.02700 

-.02695 

-.02690 

-.02890 

-.02678 

.00000 


CP6 C 
-.02623 
-.02624 
-.02634 
-.02631 
-.02629 
-.02632 
-.02622 
.00000 


DATE  25  lAJL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAOE  129 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


2690*0000  SQ.FT, 

1590.3000  IN. 

1290.3000  IN. 

,0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  5EPARAT ! NO  1 ORB  DATA) 


1089,6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR206)  ( 24  M. 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA 

BETA  - 

.000 

OLTALF 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH 

AILRON  - 

.000 

ELEVON 

GRIO  - 

1. 000 

RUN  NO.  92/0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5,00 


DLT-K 

200,560 

200.550 

200.500 

200.650 

200.530 

200.580 

200.570 


OLT-Z 

23.025 

99.612 

199.590 

298.650 

398.200 

499.910 

600*150 

GRADIENT 


CN 

.00733 
,01149 
.03935 
,02350 
- , 02957 
-.04851 
-*04876 
*00000 


CA 

.09174 

.08395 

*09518 

.07739 

.07556 

.07596 

.07716 

.00000 


CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

.00296 

.0029! 

.00209 

-.00128 

.25297 

-.02808 

-*02788 

,00259 

.00193 

.00111 

-.00172 

,43458 

-.02834 

-.02795 

-.00794 

.00243 

.00022 

-.00070 

.88173 

-.02824 

-.02783 

-.01663 

.00195 

.00009 

.00139 

1.36760 

-.02805 

-.02760 

-.01534 

.00136 

.00013 

.00004 

.14119 

-.02799 

-.02753 

-.01134 

,00109 

.00019 

-.00008 

.42620 

-.02792 

-.02748 

-.01121 

.00109 

.00010 

-.00008 

.43001 

-.02766 

-.02723 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  ■ .0)00 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATING I ORB  DATA) 


(RTR207)  < 24  JUL 


1089.8000  IN* 
*0000  IN. 
375.0000  IN. 


XO 

YO 

ZO 


PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA 

BETA 

a 

.000 

DLTALF 

DLTBTA 

« 

3.000 

MACH 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

GRID 

m 

1,000 

RUN  NO.  65/0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

.502 

403.750 

.15274 

.08208 

-.03089 

.09263 

-.00005 

-.00073 

.86225 

-.02222 

-.02193 

.574 

501.740 

.03126 

.07491 

-.02167 

.00170 

.00010 

.00104 

1.35320 

-.02209 

-.02176 

.440 

600.100 

-.03312 

.07506 

-.01546 

.00110 

.00016 

-.00005 

.19312 

-.02182 

-.02149 

-.030 

802. 120 

-.04855 

.07740 

-,01129 

.00094 

.00019 

-.00009 

.42737 

-.02070 

-.02038 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

86/  0 

OftAOIENT  INTERVAL  • -3. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

200.470 

396.500 

.09436 

,07425 

-.02767 

.00293 

-.00014 

.00246 

.95523 

-.02252 

-.02234 

200.470 

497.310 

-.00554 

.07406 

-.01970 

.00135 

.00014 

.00020 

-2.89580 

-.02180 

-.02173 

200.460 

599.620 

-.04615 

.07630 

-.01209 

.00100 

.00019 

-.00007 

.39793 

-.02157 

-.02156 

200.560 

800.350 

04B51 

.07755 

-.01134 

.00093 

.00019 

-.00008 

.42631 

-.02146 

-.02139 

OfiAO I ENT 

.00000 

.OfiOOQ 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

75  ) 


.000 

.000 

5.930 

.000 


CPBC 

-.02717 

-.02744 

-.02715 

-*02692 

-.02684 

-.02576 

-*02643 

.00000 


75  ) 


.000 

10.000 

5,930 

.000 


CPBC 

-.02138 

-.02136 

-.02114 

-.02016 

.00000 


CPBC 

-.02147 

-.02056 

-.02039 

-.02020 

*00000 


DATE  83  JUL  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA4SSC IA17>  ORB  AND  £T  SCPARATINOtORB  DATA! 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

o 

o 

o 

to 

o 

a 

IN. 

ZMRP 

SCALE  • 

.0100 

1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 
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mmol)  ( £H  JUL  78  I 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA  « 

3.000 

HACH  * 

5,930 

AILR0N  « 

,000 

ELEVCN  - 

.000 

GRIO  * 

1.000 

RUN  NO. 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

400.360 

400.420 

400.380 

400.450 

DLT-Z 

401.970 

500.030 

599.990 

800.170 

GRADIENT 

CN 

.02610 

-.03610 

-.04872 

-.04068 

.00000 

CA 

.07294 

.07517 

.07507 

.07751 

.00000 

CLM 

-.02226 

-.01484 

-.01128 

-.01131 

.00000 

CY 

.00182 

.00116 

.00102 

.00098 

.00000 

CYN 

.00006 

.00016 

.00020 

.00019 

.00000 

CBL 

.00112 

-,00003 

-.00000 

-.00009 

.00000 

XCP/L 

1.51270 

.24968 

.42849 

.42770 

.00000 

CP01 

-.02349 

-.02373 

-.02405 

-.02288 

.00000 

CP82 
-.02330 
-.02354 
-.02389 
-.02276  - 
.00000 

CP8C 
-.02236 
-.02258 
-.02325 
-. 02204 
.00000 

AEDC 

VA422CIAI7) 

0R8  AND  ET  SEPARATING I 0R8  DATA) 

(RTR20B) 

( 24  OJL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089,6000 

IN. 

XO 

LREF  * 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEV0N  - 

.000 

GRID 

1.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

.518 

.469 

DLT-Z 

802.140 

1000.400 

GRA01ENT 

CN 

.07090 

-.04868 

.00000 

CA 

.06748 

.07313 

.00000 

CLM 

-.03749 

-.01128 

.00000 

CY 

.00104 

.00095 

.00000 

CYN 

.00016 

.00022 

.00000 

CBL 

-.00037  1 

-.00009 
.00000 

XCP/L 
1 ♦ 1 8880 
.42833 
.00000 

CP81 

-.01021 

-.01067 

.00000 

CPB2 

-.01097 

-.01129 

.00000 

CP0C 

-.00896 

-.00911 

.00000 

RUN  NO. 

80/0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X  OLT-Z  CN  CA  CLM 

200.460  798.670  -.02825  .07054  -.01797 

200.430  1000. 100  -.04039  ,07546  -.01131 

GRADIENT  ,00000  .00000  .00000 


DLT-X  DLT-Z  CN  CA  CLM 

400.450  800.420  -.04839  .07321  -.01134 

400.470  1000.300  -.04850  ,07520  -.01132 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000 


CY 

.00071 

.00093 

.00000 


CYN 

.00021 

.00021 

.00000 


CBL 

-.00005 

-.00008 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

,00089 

.00097 

.00000 


CYN 

.00021 

.00020 

.GI300 


CBL 

-.00009 

-.00008 

.00000 


XCP/L 

.02391 

.42622 

.00000 


XCP/L 

.42556 

.42668 

.00000 


CP81 

-.01240 

-.01199 

.00000 


CP9I 

-.01537 

-.01476 

,00000 


CP82 

-.01300 

-.01259 

.00000 


CP82 

-.01548 

-.01502 

,00000 


CP9C 

-.01118 

-.01079 

.00000 


CP9C 

-.01434 

-.01401 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING! ORB  DATA) 


(RTR210)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XHRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

.000 

DLTBTA 

3.000 

AILRON 

.000 

GRID 

26.000 

ALPHA  - .000 
DLTALF  - -20.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO.  383/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.475 

802.090 

.07186 

.06697 

.560 

900.390 

-.03205 

.06996 

,466 

1000.300 

-.04877 

.07294 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

RUN  NO.  376/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5. 


CLM 

CY 

CYN 

C8L 

-.03765 

.001 13 

.00017 

-.00044 

-.01688 

.00105 

.00022 

-.00012 

-.01140 

.00105 

.00022 

-.OOOU 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 


5.00 


XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

.18400 

-.01298 

-.01359 

-.01 *65 

.13331 

-.01367 

-.01413 

-.01213 

.42626 

-.01473 

-.01500 

-.01316 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.400 

751.060 

.04156 

.06285 

200.540 

800.420 

-.02877 

.06846 

200.590 

900.480 

-.04840 

.07155 

200.530 

1000.300 

-.04839 

.07396 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

377/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.500 

749.510 

-.04817 

.07118 

400.440 

800.350 

-.04824 

.07136 

400.450 

900.360 

-.04829 

.07315 

400.440 

1000.300 

-.04834 

.07302 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

-.03568 

.00120 

.00020 

-.00003 

-.01772 

.00117 

,00026 

-.00009 

-.01134 

.00129 

.00025 

-.00010 

-.01131 

.00121 

.00024 

-.00010 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01144 

.00118 

.00025 

-.00010 

-.01140 

.00114 

.00024 

-.00010 

-.01134 

.00115 

.00023 

-.00010 

-.01136 

.00113 

.00024 

-.00010 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.51860 

-.01545 

-.01564 

-.01425 

.04418 

-.01645 

-.01642 

-.01535 

.42583 

-.01761 

-.01745 

-.01683 

.42618 

-.01719 

-.01700 

-.01654 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP8C 

.42253 

-.01375 

-.01399 

-.01183 

.42365 

-.01239 

-.01257 

-.01038 

.42514 

-.01150 

-.01165 

-.00973 

.42491 

-.01214 

-.01220 

-.01077 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE:  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 
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AEDC  VA422(  IA17)  ORB  Ah©  ET  SEPARATING  (ORB  DATA!  (RTR21  I ) ( 24  JUL 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

I 

to 

o 

o 

o 

o 

o 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1089.8000 

IN* 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMR P • 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN. 

ZO 

RUN  NO. 

114/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.554 

20.086 

-.01541 

.08318 

-.01195 

.598 

101.560 

-.00150 

.09045 

-.00275 

.660 

200.540 

.01833 

.08268 

-.00150 

.697 

299.330 

.02585 

.08177 

-.01247 

.639 

398.370 

-.00878 

.07691 

-.01665 

.633 

499. 160 

-.04764 

.07698 

-.01204 

.590 

600.170 

05201 

.07792 

-.01070 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

113/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.600 

20.363 

.00968 

.09062 

.00257 

200.550 

100.950 

.01671 

.08142 

.00260 

200.550 

201.540 

.03336 

. 08307 

-.00722 

200.610 

301 .690 

.02142 

.07961 

-.01682 

200.560 

400.390 

-.03160 

.07619 

-.01501 

200.620 

500.170 

-.05180 

.07747 

-.01084 

200.590 

600.160 

-.05210 

.07794 

-.01072 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y  * 
BETA  * 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 


GRAOIENT  INTERVAL  « -3.00/  5.00 


CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

-.03891 

-.00123 

-.00011 

-.11514 

-.03614 

.00043 

-.00149 

.00000 

-.03347 

-.00070 

-.00259 

.74160 

-.02816 

-.00234 

.00054 

1.14250 

-.03211 

-.00179 

,00277 

-1.23630 

-.03333 

-.00164 

.00015 

.40726 

-.03387 

-.00158 

.00004 

.45422 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.03389 

,00102 

-.00243 

.39447 

-.03357 

-.00018 

-.00255 

. 504 1 8 

-.03133 

-.00146 

-.00162 

.87633 

-.02940 

-.00223 

.00439 

1.44520 

-.03293 

-.00171 

.00086 

.18506 

-.03383 

-.00160 

,00005 

.45075 

-.03382 

-.00157 

.00004 

.45415 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

60.000 
3.000 
. OOQ 
.000 
3.000 


CP8I 
-.02797 
-.02828 
-.02851 
-.02843 
-.02831 
- . 02825 
-*02811 
,00000 


CPB! 

-.02775 

-.02801 

-.02803 

-.02813 

-.02828 

-.02834 

-.02829 

.00000 


ALPHA  - 
DLTALF  « 
HACK 
ELEVCN  '» 


CPB2 

-.02787 

-.02816 

-.02838 

02834 

-.02823 

-.02818 

-.02804 

.00000 


CP82 
-.02768 
-.02796 
- . 02796 
-.02805 
-.02819 
-.02826 
-.02818 
*00000 


75  1 


*000 

.000 

5.930 

.000 


CP8C 
-.02728 
-.02764 
-.02780 
-.02762 
02749 
- 02743 
— .G2727 
.00000 


CP BC 
-.02692 
-.02730 
-.02733 
-.02743 
.02760 
.02769 
,02760 
.00000 


DATE  25  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422 ( l A 1 7 ) CR8  AND  ET  SEPARAT I NG ( ORB  OATA)  (RTR212)  C 24  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA 

3.000 

OLTALF  « 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

3.000 

RUN  NO. 

122/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  1 

CPB2 

CP8C 

.462 

402. 160 

. 1 3936 

.08125 

-.02853 

-.02316 

-.00304 

.0035! 

.86474 

-.02419 

-.02435 

-.0231 0 

,517 

496.980 

.03602 

.07709 

-.02200 

-.02972 

-.00205 

.00565 

1.27300 

-.02410 

-.02421 

-.02308 

.549 

598.330 

-.03582 

.07679 

-.01481 

-.03251 

-.00172 

.00049 

.24660 

-.02400 

-.02411 

-.02300 

.634 

750.010 

-.05134 

.07081 

-.01073 

-.03331 

-.00155 

.00005 

.45105 

-.02417 

-.02423 

-.02332 

,656 

800.140 

-.05135 

.07884 

-.01072 

-.03324 

-.00154 

.00005 

.451 16 

-.02451 

-.02457 

-.02375 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

121/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

*»  -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS! 

CPB2 

CPBC 

200.550 

402.990 

.07730 

.07897 

-.02517 

-.02553 

-.00293 

.00640 

.99556 

-.02630 

-.02638 

-.02563 

200.430 

500. 74Q 

-.01167 

.07561 

-.01881 

-.03189 

-.00179 

.00162 

-.95157 

-.02650 

-.02657 

-.02595 

200.480 

600.150 

-.05010 

.07766 

-.01120 

-.03322 

-.00159 

.00009 

.43648 

-.02656 

-.02662 

-.02608 

200.470 

750.120 

-.05182 

.07878 

-.01072 

-.03332 

-.00154 

.00005 

.45316 

-.02625 

-.02632 

-.02577 

200.480 

800.170 

-.05173 

.07878 

-.01071 

-.03338 

-.00155 

.00005 

.45300 

-.02598 

-.02606 

-.02548 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

120/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

400.530 

400.290 

.02668 

.07522 

-.02258 

-.03050 

-.00192 

.00393 

1.50620 

-.02554 

-.02569 

-.02463 

400.530 

498.510 

-.03940 

.07649 

-.01404 

-.03280 

-.00169 

.00034 

.30450 

-.02487 

-.02506 

-.02390 

400.520 

600.220 

-.05109 

.07827 

-.01071 

-.03342 

-.00155 

.00004 

.45037 

-.02456 

-.02472 

-.02364 

400.530 

750.140 

-.05135 

.07867 

-.01071 

-.03331 

-.00154 

.00005 

.45148 

-.02486 

-.02500 

-.02416 

400.560 

800.160 

-.05157 

.07873 

-.01071 

-.03335 

-.00155 

.00005 

.45228 

-.02516 

-.02528 

- . 02454 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  35  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  * IA17A 

AEDC  VA>*S2UA17I  ORB  AMO  ET  SEPARATISM  ORB  DATA) 


PAGE  13H 

ERTR214)  ( 2H  JUL  75  \ 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2890.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1089.6000  IN.  XO 

LREF  » 1290.3000  IN.  YMRP  - .0000  IN.  Y0 

8REF  * 1290.3000  IN.  ZMRP  * 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - *0100 


PARAMETRIC  OAT A 


DLT-r  » 60.000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  * .000 
GRID  - 3.000 


ALPHA  « .000 
DLTALF  - -20.000 
MACH  * 5.930 
ELEVON  « .000 


RUN  NO. 

131/  0 

GRADIENT  tNTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.443 

.579 

.550 

DLT-Z 

800.230 

898.760 

1000.200 

GRADIENT 

CN 

,06416 

-.03549 

-.05078 

.00000 

CA 

.07001 

,07519 

,07853 

.00000 

CLM 

-.03629 

-.01569 

-.01070 

.00000 

CY 

-.02762 

-.03215 

-.03290 

.00000 

CYN 

-.00229 

-.00168 

-.00156 

,00000 

C8L 

.00375 

.00033 

.00006 

.00000 

XCP/L 

1.22560 

.21800 

,44935 

.00000 

CP81 

-.01964 

-.01943 

-.01913 

.00000 

CP82 

-.01988 

-.01867 

-.01938 

.00000 

\ CPBC 
-.01871 
-.01043 
-.01809 
.00000 

RUN  NO. 

129/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 
200.490 
200.550 
200.530 
200 .550 

OLT-Z 

751.250 

799.670 

900.360 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

.03224 

-.03129 

-.05068 

-.05054 

.00000 

CA 

.06800 

.07299 

,07752 

.07884 

,00000 

CLM 

-.03243 
-.01684 
-.01066 
-,Ot  068 
.00000 

CY 

-.02932 

-.03205 

-.03300 

-.03296 

,00000 

CYN 

-.00221 

-.00171 

-.00158 

-.00154 

.00000 

CBL 

.00163 

.00052 

.00005 

.00005 

.00000 

XCP/L 

1.66610 

,12184 

.44956 

.44864 

.00000 

CP81 

-.01407 

-.01398 

-.01380 

-.01453 

.00000 

CPB2 

-.01457 

-.01429 

-.01416 

-.01483 

.00000 

CPBC 

-.01281 

-.01268 

-.01261 

-.01368 

.00000 

RUN  NO. 

128/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.390 

400.430 

400.440 

400.420 

DLT-Z 
750.330 
800.280 
900.360 
1 000. 300 
GRADIENT 

CN 

-.05093 

-,05092 

-.05093 

-.05086 

.00000 

CA 

.07484 

.07643 

.07026 

.07929 

.00000 

CLM 

-.01062 

-.01061 

-.01066 

-.01071 

.00000 

CY 

-.03272 

-.03298 

-.03301 

-.03308 

.00000 

CYN 

-.00163 

-.00159 

-.00156 

-.00155 

.00000 

CBL 

.00004 

.00005 

,00005 

.00005 

.00000 

XCP/L 

.45160 

.45157 

.45073 

.44944 

,00000 

CPB1 

-.01853 

-.01898 

-.01814 

-.01669 

.G0000 

CP82 

-.01876 

-.01915 

-.01834 

-.01698 

.00000 

CPBC 

-.01793 

-.01871 

-.01796 

-.01644 

.00000 

r ^ 


OATE  85  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEOC  VAH88(  1 A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  OATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XKRP  « 

1089,6000 

IN.  XO 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PAGE  135 
(RTR8I5)  < 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

0LT8TA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

3.000 

RUN  NO.  156/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


%• ^ 

*3 


3* 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.647 

18.81 1 

-.00778 

.08157 

-.01282 

-.04134 

-.00219 

-.00299 

-.98745 

-.02724 

-.02731 

-.02664 

.618 

99.381 

.00169 

.09051 

-.00276 

-.03998 

-.00057 

-.00230 

,00000 

-.02723 

-.02729 

- . 02664 

.700 

200.830 

.02510 

,08421 

-.00088 

-.03682 

-.00048 

-.00356 

*69488 

-.02724 

-.02729 

- . 02669 

.726 

302. 140 

.03634 

.08257 

-.01267 

-.03005 

-.00211 

-.00055 

1.00860 

-.02723 

-.02727 

- . 02667 

.640 

401.070 

-.00494 

.07684 

-.01659 

-.03241 

-.00172 

.00212 

-2.69710 

-.02729 

-.02734 

-.02673 

.634 

500.180 

-.04519 

.07685 

-.01234 

-.03339 

-.00166 

.00014 

.38694 

-.02740 

-.02741 

-.02687 

.873 

596.970 

-.05093 

.07789 

-.01068 

-.0337! 

-.00159 

.00002 

.45039 

-.0274! 

-.02742 

-.02695 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-X 

200.580 

200.520 

200.590 

200.630 

200.580 

200.620 

200.660 


DLT-Z 

23.085 

99.783 

199.350 

298.540 

3S8.180 

499.790 

600.100 

GRAOIENT 


RUN  NO a 157/  0 


ON 

.01298 

.01959 

.03888 

.02707 

-.02792 

-.05074 

-,05132 

.00000 


CA 

.09174 

.08338 

.08470 

.07879 

.07632 

.07757 

.07814 

.00000 


CLM 

.00204 

.00298 

-.00640 

-.01684 

-.01529 

-.01083 

-.01065 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


CY 

-.03905 

-.03919 

-.03431 

-.03092 

-.03299 

-.03374 

-.03375 

.00000 


CYN 

-.00037 

-.00026 

-.00104 

-.00190 

-.00169 

-.00161 

-.00159 

.00000 


CBL 

-.00312 

-.00338 

-.00209 

.00299 

.00075 

.00005 

.00003 

.00000 


XCP/L 

.50262 

.50769 

.82456 

1.28210 

.11223 

.44652 

.45242 

.00000 


CPB1 

-.02804 

-.02836 

-.02828 

-.02805 

-.02798 

-.02787 

-.02776 

.00000 


CP82 

-.02805 

-.02834 

-.02827 

-.02806 

-.02796 

-.02788 

-.02777 

.00000 


CP8C 

-.02756 

-.02786 

-.02760 

-.02733 

-.02724 

-.02713 

-.0270! 

.00000 


DATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA422U  A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA)  (RTR21B)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SR EF  - 

2690.0000 

LREF  - 

1290.3000 

BREF  - 

1290.3000 

SCALE  ■ 

.0100 

SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  - 

IN.  2 MRP  • 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

3.000* 

RUN  NO. 

150/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  i 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CP92 

CPQC 

,532 

403.820 

.15258 

.08084 

-.02926 

-.03024 

-.00197 

,00107 

.85175 

-.0275! 

-.02759 

-.02653 

.454 

502.010 

.03574 

.07503 

-.02202 

-.03130 

-.00183 

.00374 

1.27610 

-.02801 

-.02006 

-.02721 

.486 

600.240 

-.03418 

,07509 

-.01509 

-.03319 

-.00171 

.00037 

.21866 

-.02832 

-.02838 

-.02764 

.471 

750. 100 

-.05149 

,07749 

-.01065 

-,03389 

-.00159 

.00002 

,45320 

-.02846 

-.02851 

- . 02788 

. 146 

801.950 

-.05166 

,07766 

-.01067 

-.03396 

-.00157 

.00002 

.45345 

-.02848 

-.02854 

-.02709 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

151/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP02 

CP8C 

200.510 

398.380 

.09394 

.07776 

-.02684 

-.0274! 

-.00268 

.00391 

,94569 

-,02646 

-.02660 

— . 02537 

200.510 

497.270 

-,00249 

.07517 

-.01980 

-.03271 

-.00176 

.00150 

.00000 

-.02530 

-.02561 

-.02399 

200.540 

599.410 

-.04809 

.07671 

-.01164 

-.03385 

-,00162 

.00007 

.41797 

-.02474 

-.02507 

-.02354 

200.550 

750.090 

-.05097 

.07794 

-.01073 

-.03394 

-.00158 

.00002 

.44948 

-.02477 

-.02503 

-.02373 

200,540 

800.160 

-.05110 

,07793 

-.01072 

-.03396 

-.00158 

.00002 

.45011 

-.02506 

-.02527 

-.02419 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.90000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

152/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.500 

402.090 

.03123 

.07404 

-,02290 

-.03170 

-.00180 

.00284 

1.39330 

-.02647 

-.02661 

-.02575 

400.560 

500. 180 

-.03676 

.07526 

-.01467 

-.03335 

-.00172 

.00029 

.26090 

-.02664 

-.02677 

-.02604 

400.450 

600,100 

-.05120 

.07739 

-.01089 

-.03385 

-.00158 

.00002 

.45130 

-.02661 

-.02673 

-.02604 

400.520 

750.020 

-.05137 

.07798 

-.01073 

-.03385 

-.00158 

.00003 

.45120 

-.02615 

-.02629 

-.02552 

400.480 

800. 130 

-.05132 

.07798 

-.01073 

-.03386 

-.00158 

.00003 

.45089 

-.02591 

-.02607 

-.02524 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

r—± 


DATE  BS  JUL  73  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A  PAOt  137 

AEDC  VA4S2I I A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOtORB  DATA)  (RTR2I8)  ( 24  JUL  73  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


S REF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.8000 

IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  • 

.000 

LREF  - 

1290.3000 

IN, 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

OLTALF  « 

-20.000 

BR€F  - 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  • 

375,0000 

IN.  ZO 

DLT8TA  • 

3.000 

HACH  * 

5.830 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 3.000 


RUN  NO. 

136/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP6C 

.529 

801.890 

.07544 

,06934 

-.03883 

-.03076 

-.00156 

.00092 

1.1746G 

-.01937 

-.01969 

-.01874 

.506 

900.430 

- , 02787 

.07382 

-.01811 

-.03230 

-.00164 

.00025 

.01032 

-.01984 

-.02013 

-.01942 

.470 

1000.300 

-.05058 

.07785 

-.01056 

-.03280 

-.00158 

.00007 

.45131 

-.01996 

-.02020 

-.01961 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

!'■  : 

RUN  NO. 

132/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

|-:- 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

cr 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

f:--  ■ ■ 

200,550 

751.100 

.04583 

.06677 

-.03659 

-.03155 

-.00168 

.00050 

1.45830 

-.01971 

-.02026 

-.01661 

S:. 

200,470 

800,490 

-.02403 

.07183 

-.01911 

-.03251 

-.00163 

,00020 

-.13529 

-.02130 

-.02161 

-.02055 

1 ■ 

200.490 

900.350 

-.05089 

.07691 

-.01059 

-.03287 

-.00159 

,00006 

.45191 

-.02205 

-.02230 

-.02165 

1 ■ 

200.530 

1000.300 

-.05059 

.07875 

-.01062 

-.03286 

-.00155 

.00006 

.44999 

-.02173 

-.02196 

-,02134 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

•00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

133/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.540 

749.520 

-.05064 

.07479 

-.01069 

-.03272 

-.00164 

.00007 

.44890 

-.01528 

-.01633 

-.01350 

400.580 

800.480 

-.05074 

.07623 

-.01059 

-.03276 

-.00161 

.00006 

.45127 

-.01327 

-.01423 

-.01133 

400.570 

900.470 

-.05043 

.07815 

-.01059 

-.03285 

-.00157 

.00006 

.45010 

-.01284 

-.01367 

-.01127 

400.570 

1000.300 

-.05048 

.07951 

-.01065 

-.03288 

-.00153 

.00006 

.44905 

-.01398 

-.01459 

-.01291 

GRAOIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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PAGE  138 


AEOC  VA4221 1 A 1 7 ) 0R3  AND  ET  5EPARAT I NO I ORB  DATA)  CRTR2I9)  i £H  sAJL  75  ) 


> 1089.6000 

IN. 

XO 

DLT-Y  - 

> .0000 

IN. 

YO 

BETA  • 

• 375.0000 

IN. 

ZO 

DLTBTA  « 

AtLRON  - 

GRID  - 

204/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

REFERENCE  DATA 

5REF  « 2690.0000  SQ.FT,  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


RUN  NO. 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

.603 

17.641 

.03401 

.533 

101.180 

.04252 

.572 

201.910 

.06641 

.55! 

300.810 

>11238 

.643 

399.630 

.13957 

.737 

498.180 

.09258 

.722 

598.810 

.04870 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

. 06304 

-.01283 

-.00305 

.07566 

-.00402 

.00034 

. 07320 

.00837 

.00109 

.07495 

-.00047 

.00105 

.07262 

-.01320 

.00528 

.06610 

-.01404 

.00190 

.06678 

-.00926 

.00096 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00105 

.00028 

t. 03740 

.00105 

.00001 

.75459 

.00147 

-.00152 

.53394 

.00081 

-.00214 

.66419 

-.00104 

.00051 

.75460 

-.00024 

,00207 

.82030 

-.00000 

-.00002 

.84986 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


60.000 

ALPHA  * 

5.000 

,000 

OLTALF  - 

.000 

.000 

MACH  - 

5.930 

.000 

ELEVON  * 

.000 

5.000 

CPB1 

CP82 

CPBC 

-.02916 

-.02854 

-.02572 

-,02944 

-.02886 

-.02994 

-,02970 

-.02910 

-.03005 

-.02977 

-.02916 

-.03012 

-.02978 

-.02919 

-.03015 

-.02977 

-.02917 

-.03009 

-.02972 

-.02909 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO,  203/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

200.600 

19.121 

200.510 

99.580 

200.580 

199.880 

200.650 

301.700 

200.630 

40 1 .640 

200.660 

500.290 

200.710 

599.880 

GRADIENT 

CN 

CA 

,04612 

.07471 

.06118 

.07265 

.09911 

. 07459 

.14242 

. 07478 

.11521 

.06675 

.05856 

.06581 

.04284 

.06756 

.00000 

.00000 

CLM  CY 

00004  -.00001 

.00018  .00163 

.00417  .00030 

-.00987  .00422 

-.01618  .00235 

-.01123  .00127 

-.00731  .00009 

.00000  .00000 


CYN 

CBL 

.00151 

-.00018 

.00241 

-.00103 

.00099 

-.00251 

-.00070 

-.00086 

-.00030 

.00311 

-.00009 

.00018 

-.00002 

-.00004 

.00000 

.00000 

XCP/L  CP81 

,66076  -.02898 

.52632  -.02094 

.61790  -.02885 

.72934  -.02873 

.80044  -.02876 

.85177  -.02881 

.03061  -.02879 

.00000  .00000 


CPB2 

CP8C 

-.02869 

-.02794 

-.02866 

-.02791 

-.02858 

-.02784 

-.02843 

-.02767 

-.02844 

-.02768 

-.02050 

-.02775 

-.02845 

-.02772 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  202/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.510 

19.718 

.09109 

.07270 

400.440 

98.530 

.09059 

,07234 

400.510 

199.860 

.13482 

.07557 

400.500 

299.120 

.13834 

.06850 

400.430 

397.910 

.07458 

.06545 

400.650 

499.460 

.04432 

.0665! 

400.630 

599.820 

.04282 

.06791 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.01232 

.00263 

.00253 

-.00174 

.00678 

.00040 

.00129 

-.00260 

-.00462 

.00336 

-.00020 

-.00176 

-.01582 

,00343 

-.00045 

.00405 

-.01335 

.00148 

-.00012 

.00085 

-.00792 

,00086 

-.00003 

-.00003 

-.00732 

.00100 

-.00002 

-.00004 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.52475 

-.02890 

-.02866 

-.027S0 

.59514 

-.02895 

-.02867 

-.02793 

.69424 

-.02894 

-.02856 

-.02787 

.77437 

-.02895 

-.02855 

-.02791 

.83899 

-.02905 

-.02865 

-.02801 

.83880 

-.02907 

-.02869 

-.02801 

.83092 

-.02008 

-.02851 

-.02771 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 
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REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  ■ 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  » .0100 


AEOC  VA422 < I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING l ORB  DATA) 


(RTR223)  < 24  3L 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAtCTRIC  DATA 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

BETA 

m 

*000 

DLTALF  • 

OLTBTA 

u 

3.000 

MACH  - 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

GRID 

» 

5.000 

RUN  NO.  234/  0 GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP81 

CP92 

.576 

19,297 

.03776 

.06314 

-.01273 

-.00412 

-.00083 

-.00170 

.99713 

-.02792 

-.02775 

.590 

97.967 

.03816 

.07635 

-.00477 

-.00201 

.00024 

-.00109 

.78509 

-.02761 

-.02746 

.646 

193,160 

.06533 

.07471 

.00917 

-.00005 

.00077 

-.00151 

.51962 

-.02734 

-.02724 

.661 

300.190 

. 1 1393 

.07705 

.00028 

.0001 1 

.00031 

-.00140 

.65753 

-.02706 

-.02700 

.638 

402.060 

. 14900 

.07531 

-.01369 

.00242 

-.00056 

-.00047 

.75191 

-.02682 

-.02678 

.712 

501.230 

.09681 

.06751 

-.01522 

.00142 

-.00021 

.00082 

.81719 

-.02664 

- . 0266 1 

.660 

598.490 

.05068 

.06820 

-.00955 

.00103 

-.00015 

-.00003 

.84839 

-.02662 

-.02658 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

♦00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

235/  0 

GRA01ENT  INTERVAL  - -5,00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLh 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

200.560 

22.412 

. 04659 

.07631 

.00024 

-.00191 

.00073 

-.00140 

.65432 

-.02881 

- , 02862 

200.510 

101.040 

.06395 

.0741 1 

.00849 

-.00020 

.00118 

-.00137 

.52724 

-.02920 

-.02900 

200.600 

200.400 

.10031 

.07596 

.00499 

- .00022 

.00054 

-.00194 

.61029 

-.02941 

-.02917 

200.610 

300.260 

.14728 

.07693 

—.00950 

.00215 

-.00040 

-.00114 

.72447 

-.02947 

-.02920 

200.650 

398.270 

.12066 

.06830 

-.01657 

.00165 

-.00025 

.00130 

.79730 

-.02954 

-.02925 

200.700 

498.390 

.05222 

.06715 

-.01170 

.00123 

-.00016 

.00008 

.84811 

-.02958 

-.02929 

200.580 

599.610 

.04343 

.06900 

-.00738 

.00093 

-.00014 

**.00004 

,82993 

-.02951 

-.02924 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

75  ) 


5.000 

.000 

5.930 

.000 


CP8C 

-.02702 

-.02668 

-.02639 

-.02610 

-.02580 

-.02556 

-.02550 

.00000 


CP8C 
-.02811 
-.02851 
- , 02864 
-.02862 
-.02867 
-.02868 
-.02856 
.00000 


DATE  £5  JUL  75 


fASULATEO  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422CIA17)  0R9  AND  ET  SEPARATING10R8  DATA) 


IRTR224)  I cH  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • £690,0000 
LREF  - 1290.3000 

BREF  « 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT*  XMRP  • 

IN.  YMRP  » 

IN.  2 MRP  * 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  Y0 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y  ® 60.000 
BETA  * .000 
DLTBTA  - 3.000 
AILRON  - .000 
GRID  » 5.000 


ALPHA  * 5.000 
DLTALF  • -10.000 
MACH  * 5.930 
ELEVON  - .000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

.508 

.457 

.504 

.555 

-.568 

DLT-Z 
401 .240 
502,680 
601.900 
749.970 
803.060 
GRADIENT 

CN 

.19301 
. 19436 
.1234! 
.04560 
.04381 
.00000 

CA 

.07662 

.07700 

.06705 

.06771 

.06933 

.00000 

CLM 

-.00750 

-.01800 

-.01937 

-.00819 

-.00745 

.00000 

CY 

.00012 

,00312 

.00150 

.00093 

.00098 

.00000 

CYN 

.00057 

-.00069 

-.00026 

-.00018 

-.00011 

.00000 

CBL 

-.00194 

-.00071 

.00145 

-.00004 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

.69887 

.75261 

.81693 

.83934 

.83013 

.00000 

CPBi 

-.02587 

-.02567 

-.02556 

-.02578 

-.02550 

.00000 

CP82 

-.02584 

-.02565 

-.02553 

-.02570 

-.02543 

,00000 

CP8C 

-.02506 

-.02484 

-.02471 

-.02510 

-.02482 

.00000 

RUN  NO- 

229/ 0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.560 

800.490 

200.560 

800.550 

800.610 

DLT-Z 

399.610 

497.890 

597.760 

749.640 

800.150 

GRADIENT 

ON 

.20163 

.15842 

.07457 

.04368 

.04377 

.00000 

CA 

.07712 

.06834 

.06667 

.06947 

.06972 

.00000 

CLM 

-.01456 

-.02171 

-.01372 

-.00746 

-.00746 

.00000 

CY 

.00897 

.00190 

.00129 

.00100 

.00088 

.00000 

CYN 

-.00043 

-.00028 

-.00016 

-.00018 

-.00018 

.00000 

CBL 

-.00154 

.00208 

.00025 

-.00004 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

.73224 

,79705 

.84399 

.83086 

.83038 

.00000 

CPBi 

-.02622 

-.02591 

-.02586 

-.02571 

-.02569 

.00000 

CPQ2 

-.02608 

-.02574 

-.02570 

-.02560 

-.02558 

.00000 

CP8C 

-.02523 

-.02477 

-.02480 

-.02453 

-.02459 

.00000 

RUN  NO. 

830/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5,00 

OLT-X 

400.430 

400:540 

400.540 

400.540 

400.580 

OLT-Z 

408*750 

501,050 

600.240 

750.070 

800.070 
GRADIENT 

CN 

.18204 

.09385 

.04832 

.04365 

.04359 

.00000 

CA 

.06849 

.06613 

.06734 

.06969 

.06971 

.00000 

CLM 

-.02801 

-.01591 

-.00903 

-.00745 

-.00746 

.00000 

CY 

.00228 

.00140 

.00102 

,00089 

.00098 

.00000 

CYN 

-.00031 

-.00081 

-.00012 

-.00013 

-.00012 

.00000 

CBL 

.00243 

.00078 

-.00008 

-.00004 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

.78092 

.83065 

.84685 

.83059 

.83108 

.00000 

CPBI 

-.02654 

-.02677 

-.02714 

-.02682 

-.02649 

,00000 

CP82 

-.02647 

-.02667 

-.02698 

-.02666 

-.02634 

.00000 

CP9C 

-.02550 

-.02574 

-.02622 

-.02600 

-.02562 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA422UAI7)  CRB  ANO  ET  SEPARAT I NO < ORB  DATA)  (RTR226)  ( 24  JUL  75  ) 

REEERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5REF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ElEVON  - 

.000 

GRID  « 

5.000 

RUN  NO. 

226/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

QLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

c pec 

.436 

801.370 

. 15757 

.05975 

-.03521 

.00109 

-.00014 

.00032 

.88344 

-.02125 

-.02175 

-.01906 

.590 

900.260 

.05237 

.06517 

-.01034 

.00080 

-.00010 

.00002 

.85753 

-.02214 

-.02252 

-.02057 

.513 

1000.200 

.04314 

.06627 

-.00724 

.00085 

-.00010 

-.00004 

.82775 

-.02366 

-.02390 

-.02224 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

222/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

200.440 

750.000 

,10124 

.06128 

-.02207 

.00137 

-.00019 

.00021 

. B78Q2 

-.02204 

-.02243 

-.02106 

200.390 

800.230 

.05847 

.06511 

-.01194 

.00085 

-.00013 

.00002 

.86419 

-.02245 

-.02287 

-.02155 

200.470 

900.270 

.04360 

.06731 

-.00734 

.00077 

-.00010 

-.00005 

.82023 

-.02251 

-.02292 

-.02177 

200.550 

1000.100 

,04400 

.06919 

-.00745 

.00083 

-.00011 

-.00004 

.82925 

-.02168 

-.02218 

-.02091 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

223/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP9C 

400.440 

749.710 

.04845 

.06599 

-.00905 

.00091 

-.00011 

-.00002 

.84690 

-.02097 

-.02142 

-.01978 

400.540 

000.360 

.04359 

.06719 

-.00736 

.00080 

-.00010 

GDQ04 

.82878 

-.02045 

-.02095 

-.01920 

400.730 

900.460 

.04415 

.06917 

-.00744 

.00084 

-.00011 

-.00004 

.82840 

-.02014 

-.02063 

-.01895 

400.550 

1000.500 

,04406 

.06937 

-.00745 

.00091 

-.00011 

-.00004 

.82917 

-.02078 

-.021 18 

-.01987 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  73 




TABULATED  SOURCE  DATA  - IAt7A 

AEOC  YA422  ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT l NO  1 ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  ■ 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  * 1089.6000  !N.  XO 

YMRP  - ,0000  IN.  YO 

2 MRP  • 375.0000  IN.  ZO 


PAGE  144 
(RTR227)  C 24  JUL  75  1 

PARAHETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

- 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH 

5,930 

AILRON 

M 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

4.000 

RUN  NO.  164/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

.673 

.675 

.601 

.680 

.704 

.676 

.799 


DLT-X 

200.530 

20Q.670 

200.650 

200.710 

200.670 

200.670 
200.790 


DLT-Z 

17.677 

101,010 

202.160 

300.800 

399.540 

497.920 

599.020 

GRAOIENT 


DLT-Z 
. 16.918 
99.616 
199.790 
301 .960 
401.470 
500.240 
600.070 
GRADIENT 


CN 

.03634 
.04057 
. 06890 
. 1 1705 
.14446 
*09474 
.04969 
.00000 


CN 

.04620 
. 06553 
.10313 
. 14842 
.11801 
.06059 
.04337 
,00000 


CA 

.06116 

.07635 

.07384 

.07524 

.07208 

.06528 

.06594 

.00000 


RUN  NO.  163/  0 


CA 

.07498 

.07289 

*07491 

.07487 

.06605 

.06503 

.06683 

.00000 


CLM 

-.01350 

-.00451 

.00897 

-.00040 

-.01386 

-.01581 

-.00977 

.00000 


CLM 

-.00069 

,00826 

.00448 

-.01022 

-.01759 

-.01190 

-.00769 

.00000 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CFB1 

-.03169 

-,00163 

-.00250 

1.03140 

-.02977 

-.03294 

-.00331 

-.00235 

.77114 

-.02999 

-,03675 

-.00194 

-.00347 

.52980 

-.03020 

-*03512 

-.00086 

-.00431 

.66339 

-.03028 

—.02764 

-.00263 

-.00193 

.75592 

-.03032 

-.02916 

-.00205 

.00068 

.82691 

-.03034 

-.02964 

-.00209 

-.00094 

.85656 

-.03030 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

-.03227 

-.00287 

-.0028! 

,67490 

-.02931 

-.03619 

-.00253 

-.00286 

.53393 

-.02930 

-.03620 

-.00105 

-.00420 

,61653 

-.02918 

-.03036 

-.00212 

-.00309 

.72889 

-.02911 

-.02901 

-.00205 

.00091 

.80901 

-.02918 

-.02957 

-.00209 

-.00060 

.85632 

-.02927 

-.03021 

-.00202 

-.00100 

.83729 

-.02939 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB2 

-.02973 

-.02996 

-.03019 

-.03029 

-.03032 

-.03032 

-.03026 

.00000 


CP82 

-.02923 

-.02924 

-.02915 

-.02909 

-.02914 

-.02923 

-.02937 

.00000 


CPBC 

-.02917 

-.02942 

-.02965 

-.02971 

-.02972 

-.02972 

-.02964 

.00000 


CPBC 

-.02855 

-.02857 

-.02846 

-.02836 

-.02842 

-,02052 

-.02860 

.00000 


DATE  23  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - U17A 
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AEDC  VA422UAI7)  ORQ  A NO  ET  SEPARATING (0R8  DATA)  (RTR228)  < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XhRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  » 

-10.000 

BREF  ■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

■ 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  ■ 

.000 

GRID  - 

4.000 

RUN  NO. 

172/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPfit 

CP82 

CPBC 

.566 

400.870 

.19659 

.07583 

-.00816 

-.03483 

-.00080 

-.00407 

.70149 

-.02753 

-.02746 

-.02640 

.677 

498.780 

, 18938 

,07408 

-.01777 

-.02714 

-.00271 

-.00224 

.75383 

-.02745 

-.02732 

-.02633 

.648 

397.400 

.12286 

.06560 

-.02031 

-.02827 

-.00222 

.00211 

.82332 

-.02733 

-.02738 

-.02648 

,553 

748.390 

.04524 

.06707 

-.00839 

-.02997 

-.00208 

-.00099 

.84545 

-.02759 

-.02744 

-.02656 

.669 

800.040 

.04358 

.06770 

-.00777 

-.03022 

-.00205 

-.00100 

.83033 

-.02754 

-.02739 

-.02647 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

171/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CPOC 

200.500 

402.860 

.19984 

.07555 

-.01458 

-.02946 

-.00219 

-.00321 

.73296 

-.02830 

-.02829 

-.02742 

200. 4B0 

502.110 

.15081 

.06645 

-.02267 

-.02798 

-.00226 

.00252 

.81033 

-.02836 

-.02834 

-.02748 

200.500 

600.510 

.07142 

.06500 

-.01380 

-.02935 

-.00212 

-.00037 

.85314 

-.02850 

-.02849 

-.02767 

200.630 

750.150 

.04364 

.06755 

-.00773 

-.03007 

-.00203 

-.00100 

.83719 

-.02842 

-.02839 

-.02764 

200.690 

800.110 

.04368 

.0678! 

-.00775 

-.03023 

-.00204 

-.00101 

.03740 

-.02826 

-.02822 

-.02745 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

170/  0 

ORAOICNT  INTERVAL  ■ -3.00/ 

5. CO 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

400,570 

400.040 

.18095 

.06755 

-.02365 

-.02786 

-.00216 

.00204 

.79073 

-.02016 

-.02810 

-.02721 

400.520 

497.640 

.09206 

.06473 

-.01673 

-.02925 

-.00202 

.00008 

.84175 

-.02797 

-.02792 

-.02697 

400.590 

599.210 

,04723 

.06658 

-.00903 

-.02981 

-.00210 

-.00099 

.05112 

-.02785 

-.02779 

-.02683 

400.640 

750,020 

,04379 

.06787 

-.00777 

-.03014 

-.00203 

-.00100 

.83756 

-.02773 

-.02769 

-.02677 

400.710 

eoo.ioo 

,04379 

.06782 

-.00776 

-.03017 

-.00204 

-.00100 

.83711 

-.02784 

-.02780 

-.02692 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  14S 


DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA4SS( IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  * 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


CRTR2301  t 24  JU.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


XMRP  - 
YMRP  • 
ZMRP  • 

1009.6000 

.0000 

375.0000 

IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZO 

DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  • 
AILRON  - 

60.000 

3.000 

.000 

.000 

ALPHA  * 
DLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  » 

5.000 

-20.000 

5.930 

.000 

GRID  - 

H.000 

RUN  NO. 

181/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -3.00/ 

5.00 

OLT-X 

.556 

.601 

.643 

DLT-Z 

800.230 

899.210 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

. 15450 
.04995 
.04391 
.00000 

CA 

.05867 

.06573 

.06761 

.00000 

CLH 

-.03604 

-.01006 

-.00778 

.00000 

CY 

-.02746 

-.02934 

-.03004 

.00000 

CYN 

-.00230 

-.00216 

-.00207 

.00000 

C3L 

.00126 

-.00094 

-.00100 

.00000 

XCP/L 

.89327 

.86140 

.83720 

.00000 

CP81 

-.02347 

-.02323 

-.02293 

.00000 

CP82 

-.02345 

-.02321 

-.02293 

.00000 

CP8C 

-.02240 

-.02214 

-.02183 

.00000 

RUN  NO. 

179/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.620 

2C0.5IQ 

200.620 

200.650 

DLT-Z 

750.870 

799.870 
900.290 

1000.400 

GRADIENT 

CN 

,09675 

.05605 

.04406 

.04442 

.00000 

CA 

.06077 

.06463 

.06724 

.06822 

.00000 

CLM 

-.02149 

-.01167 

-.00773 

-.00779 

.00000 

CY 

-.02853 

-.02923 

-.02999 

-.03006 

.00000 

CYN 

-.00222 

-.00221 

-.00207 

-.00206 

.00000 

CBL 

.00004 

-.00087 

-.00100 

-.00101 

.00000 

XCP/L 

.88216 

.86830 

.83550 

.83549 

.00000 

CP31 

-.02466 

-.02387 

-.02326 

-.02317 

.00000 

CPB2 

-.02488 

-.02416 

-.02360 

-.02349 

.00000 

CPBC 

-.02369 

-.02282 

-.02220 

-.02219 

.00000 

RUN  NO. 

170/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.480 

400.560 

400.460 

400.620 

DLT-Z 

750.220 

300.220 
900.200 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

.04693 

.04423 

.04428 

.04416 

.00000 

CA 

.06608 

.06744 

,06817 

,06024 

.00000 

CLM 

-.00882 

-.00773 

-.00779 

-.00779 

.00000 

CY 

-.02960 

-.03016 

-.03007 

-.0301! 

.00000 

CYN 

-.00214 

-.00207 

-.00206 

-.00206 

.00000 

CBL 

-.00101 

-.00101 

-.00101 

-.00101 

.00000 

XCP/L 

.84795 

.83479 

.83597 

.83630 

.00000 

CP81 

-.02557 

-.02536 

-.02491 

-.02428 

,00000 

CP82 

-.02563 

-.02548 

-.02506 

-.02447 

.00000 

CPBC 

-.02490 

-.02472 

-.02426 

-.02358 

.00000 

DATE  26  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO I 0R9  DATA) 


PAGE  147 
(RTR231)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

LREF  - 

1290.3000 

BREF  - 

1290.3000 

SCALE  - 

.0100 

SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

4.000 

RUN  NO. 

194/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPB' 

CPB2 

CROC 

.660 

19.251 

.03677 

.06227 

-.01419 

-.03309 

-.00177 

-.00471 

1.04600 

-.02046 

-.02835 

-.02775 

.715 

97.629 

.03445 

.07745 

-.00488 

-.03487 

-.00380 

-.00326 

.80177 

-.02818 

-.02808 

-.02742 

.689 

199. 1 10 

.06837 

.07543 

.00916 

-.03812 

-.00297 

-.00358 

.5.&3O0 

-.02794 

-.02787 

-.02716 

.827 

300.230 

. t 1786 

. 07720 

.0001 1 

-.03636 

-.00123 

-.00362 

.65904 

- . 02768 

-.027154 

-.02686 

.024 

402.230 

.15228 

.07509 

-.01420 

-.03089 

-.0021  1 

-.00295 

.75322 

-.02754 

-.02751 

- . 02663 

.674 

501.170 

,09971 

.06689 

-.01632 

-.02978 

-.00199 

-.00091 

.82368 

-.02745 

-.02743 

-.02654 

.953 

590.500 

,05150 

.06743 

-.01008 

-.02357 

-.00216 

-.00096 

.85570 

-.02744 

-.02743 

-.02654 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

195/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

ceu__ 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPBC 

2C0.700 

22.555 

.04539 

.07686 

-.00061 

-.03434 

-.00359 

-.00366 

.67327  ^ 

-TG2928-- 

^ .-329 ! 9 

-.02874 

200.690 

100.990 

.06215 

* 07399 

.00844 

-.03794 

-.00395 

-.00351 

.52420 

-.02961 

-.02951 

- . 029 l V 

200.660 

200.680 

.10292 

.07607 

.00498 

-.03718 

-.00165 

-.00354 

.61163 

-.02975 

— . 02S64 

-.02921 

200.670 

300.170 

.15182 

.07725 

-.00995 

-.03394 

-.00143 

-.00350 

.72552 

-.02984 

-.02971 

-.02926 

200.650 

398.080 

.12354 

.06769 

-.01780 

-.02987 

-.00194 

-.00165 

.80405 

-.02988 

-.02974 

-.02930 

200.590 

498.400 

.06404 

.06656 

-.01244 

-.0296! 

-.00212 

-.00084 

.85418 

-.02993 

-.02979 

-.02932 

200.680 

599.720 

.04362 

.06831 

-.00768 

-.02992 

-.00211 

-.00099 

.83600 

-.02989 

-.02975 

-.02922 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


page  m 


AEDC  VA422I  I A I *7 ) ORB  AND  ET  SEPARA7 ING(CR3  DATA)  IRTR232)  < 24  JA-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XNRP  » 

10S9.6000 

IN.  XO 

LREF 

* 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

M 

,0100 

DLT-Y  - 60.000 
BETA  « 3.000 
OLTBTA  - 3.000 
AILRON  - .000 
GRID  - 4.000 


ALPHA  * 5.000 
DLTALF  * “10.000 
MACH  » 5.930 
ELEVON  « .000 


RUN  NO.  188/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

.646 

401.220 

.19028 

.07733 

.575 

502.980 

.19914 

.07624 

.541 

601.750 

.12525 

.06620 

.611 

750.080 

,04580 

.08772 

-.326 

803.160 

.04425 

.08847 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

109/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.690 

399.890 

.20629 

.07828 

200.600 

497.390 

.16104 

,06790 

200.560 

597.090 

.07568 

.06622 

200.590 

749.590 

.04391 

.06869 

200.590 

600.090 

.04392 

.06894 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

190/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.600 

402.630 

.18657 

.06894 

400.570 

501.090 

.09493 

.06549 

400.550 

600.170 

.04845 

.06734 

400.600 

750.020 

.04395 

.06892 

400.640 

800.090 

.04404 

.06894 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.00558 

-.03822 

-.00070 

-.00537 

-.01676 

-.03005 

-.00225 

-.00355 

-.02075 

-.02912 

-.00209 

.00035 

-.00843 

— , 0.2994 

-.00212 

-.00098 

-.00777 

-.03012 

-.00209 

-.00100 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01418 

-.03309 

-.00155 

-.00488 

-.02344 

-.02936 

-.00198 

-.00055 

-.01447 

-.02956 

-.00208 

-.00061 

-.00779 

-.03004 

-.00208 

-.00100 

-.00781 

-.03003 

-.00208 

-.00100 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.02424 

-.02961 

-.00188 

-.00129 

-.01716 

-.02954 

-.00199 

-.00067 

-.00934 

-.02974 

-.00215 

-.00099 

-.00779 

-.03010 

-.00208 

-.00100 

-.00779 

-.03014 

-.00209 

-.00100 

. 00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CPBt 

CPB2 

CPBC 

.68934 

-.02640 

-.02641 

-.02577 

,75422 

-.02618 

-.02622 

-.02552 

.32565 

-.02606 

-.02610 

-.02539 

.84411 

-.02576 

-.02584 

-.02517 

.83564 

-.02549 

-.02558 

-.02488 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CPS! 

CPB2 

CPBC 

.72076 

-.02675 

-.02671 

-.02601 

.60558 

-.02670 

-.02661 

-.02588 

.85121 

-.02676 

-.02667 

-.02596 

.83749 

-.02685 

-.02676 

-.02602 

.83781 

-.025B8 

-.02682 

-.02609 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

5.00 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CPBC 

.78992 

-.02780 

-.02777 

-.02705 

.84077 

-.02790 

-.02787 

-.02716 

.85281 

-.02796 

-.02791 

-.02728 

.03735 

-.02764 

-.02758 

-.02698 

.83680 

-.02742 

-.02736 

-.02672 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422( I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( 0R8  DATA) 


(RTR234)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1099. S000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1890.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1890.3000 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO.  186/  0 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  « 

5.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  - 

-80.000 

DLTBTA 

V 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

• 

4.000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP88 

CP0C 

.644 

601.340 

.16030 

.05388 

-.03717 

-.03085 

-.00159 

-.00115 

.89181 

-.02387 

-.02403 

-.02289 

.487 

900.870 

.05144 

.06583 

-.01031 

-.08967 

-.00215 

-.00100 

.86037 

-.02427 

-.02441 

-.02338 

.575 

1000.800 

.0441 1 

.06738 

-.00768 

-.03005 

-.00209 

-.00100 

.83H07 

-.02435 

-.02451 

-.02353 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

IB 8/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CP88 

CP8C 

200.680 

750.750 

.10054 

.06071 

-.02848 

-.08930 

-.0021 1 

-.00069 

.88299 

-.02516 

-. 02520 

-.02427 

200.530 

800.370 

.05783 

.06437 

-.01819 

-.08934 

-.00221 

-.00090 

.87007 

-.02570 

-.02568 

-.02497 

200.560 

900.850 

.04401 

.06718 

-.00769 

-.03007 

-.00209 

-.00100 

.83485 

-.02562 

-.02563 

-.02503 

800.490 

1000.100 

.04443 

.06841 

-.00779 

-.03019 

-.00207 

-.00101 

.83531 

-.02518 

-.02519 

-.02458 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

183/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -3.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

400.560 

749.700 

.04818 

.06527 

-.00584 

-.02961 

-.00814 

-.00101 

.85178 

-.02323 

-.02337 

-.02211 

400.600 

000.410 

.04480 

.06763 

-.00774 

-.03005 

-.00200 

-.00100 

.83518 

-.02291 

-.02310 

-.02188 

400.580 

900.370 

.04440 

.06943 

-.00779 

-.03011 

-.00207 

-.00101 

.83535 

-.02299 

-.02316 

-.02205 

400.590 

1000.400 

.04441 

.06055 

-.00779 

-.0301  1 

-.00200 

-.00101 

.83536 

-.02348 

-.02361 

-.02269 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 0000Q 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  150 


AEDC  VA422 (!  A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOCCRB  DATA  l <RTR235)  C 24  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  * 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

SETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

0LT8TA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

RUN  NO. 

244/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

CP8C 

.558 

17.57! 

-.06803 

.10156 

-.01075 

.00831 

.00147 

.00134 

.50197 

-.02726 

-.02621 

-.02559 

.490 

100. BOO 

-.05707 

.09806 

-.00550 

.01445 

.00186 

.00015 

,56359 

-i  02*780 

- * 02654 

-.02597 

.514 

199.120 

-.06238 

.09459 

-.01085 

.00625 

-.00018 

.00023 

.48601 

-.02776 

- . 02665 

-.02598 

.534 

298.490 

-.09106 

.08850 

-.01731 

.00290 

-.00006 

.00113 

.46990 

-.02757 

-.02645 

-.02570 

.471 

399.000 

-.12065 

.08748 

-.01641 

.00236 

-.00001 

.00014 

.53243 

-.02748 

-.02640 

-.02566 

.587 

500.070 

-.13852 

.08831 

-.01401 

.00214 

.00000 

-.00001 

.55888 

-.02745 

-.02640 

-.02568 

.581 

600.020 

-.13858 

.08859 

-.01402 

.00211 

.00000 

-.00001 

.55886 

-.02742 

-.02638 

-.02569 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

843/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5,00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQ! 

CPB2 

CP9C 

800.500 

21.952 

-.04367 

.10233 

.00113 

.01850 

.00343 

.00056 

.68583 

-.02721 

-.02619 

-*02541 

800.530 

101.770 

-.05526 

.09424 

-.00475 

.00816 

.00107 

.00093 

.57402 

-.02757 

-.02662 

-.02599 

200.540 

202.190 

-.06230 

.09341 

-.01471 

.00784 

-.00102 

.00179 

.42382 

-.02757 

-.02664 

-.02603 

200.410 

300.670 

-.10655 

.08759 

-.01813 

.00266 

.00002 

.00038 

,48987 

-.02758 

-.02665 

-.02606 

200.580 

400.130 

-.13478 

.08767 

-.01514 

.00218 

-.00002 

.00007 

.54769 

-.02756 

-.02665 

-.02607 

800.560 

500.130 

-.13867 

.08858 

-.01403 

.00208 

.00000 

-.00000 

.55881 

-.02737 

-.02644 

-.02586 

200.480 

600.150 

-.13858 

.08853 

-.01402 

.00217 

.00000 

-.00000 

.55083 

-.02710 

-.02025 

-.02564 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

242/0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQ  I 

CPB2 

CROC 

400.420 

19.570 

-.02229 

.09570 

.00369 

.01177 

.00214 

.00193 

.82566 

-.02748 

-.02638 

-.02545 

400.450 

100.100 

-.04165 

.09400 

-.00815 

.00830 

.00003 

.00056 

.46431 

-.02666 

-.02554 

-.02460 

400.400 

197.790 

-.07099 

.08914 

-.01684 

.00360 

-.00013 

.00211 

.4228! 

-.02646 

-.02539 

-.02447 

400.430 

298.180 

-.11843 

.08711 

-.01805 

.00255 

-.00003 

.00030 

.50760 

-.02649 

-.02544 

-.02456 

400.510 

399.950 

-.13812 

.08791 

-.01408 

. 0022 1 

.00000 

-.00000 

.55824 

-.02654 

-.02553 

-.02469 

400. 510 

500.090 

-.13840 

.08839 

-*01402 

.00214 

.00001 

-.00000 

.55869 

-.02657 

-.02557 

-.02477 

400.570 

600.090 

-.13845 

.08845 

-.01402 

.00215 

.00000 

-.00000 

.55876 

-.02671 

-.02574 

-.02501 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEOC  VA422  ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA)  (RTR236)  C 24  ML  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000  SQ.FT.  Xf*P 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5. COO 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

RUN  NO. 

252/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP61 

CP92 

CP9C 

.404 

402.690 

.05549 

.00545 

-.04105 

.00724 

-.00092 

.00693 

1.39980 

-.02239 

-.02172 

-.02027 

.4 13 

496.640 

-.08937 

. 08379 

-.02579 

.00286 

-.00010 

.00078 

.37143 

-.02240 

-.02174 

-.02040 

.446 

599.740 

13653 

.08823 

-.01453 

.00210 

-.00003 

,00003 

.55360 

-.02179 

-.02121 

-.01964 

.447 

750.080 

-.13766 

.08537 

->01413 

.00199 

-.00003 

-.00001 

.55738 

-.02208 

-.02150 

-.02035 

.447 

800.210 

-.13783 

.08941 

-.01412 

.00208 

-.00002 

-.00001 

.55752 

-.02272 

-.02211 

-.02116 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.0000G 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

251/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

200.500 

402. 120 

-.04084 

.08245 

-.03082 

.00412 

-.00033 

.00190  -.09464 

-.02591 

-.02511 

-.02413 

200.640 

500.540 

-.12259 

.08557 

-.01819 

,00228 

-.00007 

.00020 

.51161 

-.02668 

-.02594 

-.02534 

200.440 

600.230 

-.13770 

.08873 

-.01409 

.0020! 

-.00002 

-.00001 

.55766 

-.02669 

-.02594 

-.02542 

£00.410 

750,190 

-.13812 

.08940 

-.01413 

.00211 

-.00002 

-.00001 

.55767 

-.02620 

-.02547 

-.02491 

200.450 

800.140 

-.13819 

.00940 

-.01414 

.00205 

-.00002 

-.00001 

.55700 

-.02509 

-.02515 

-.02455 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 00000 

.00000 

RUN  NO. 

250/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPBC 

400.340 

400.230 

-.09374 

.08532 

-.02272 

.00280 

-.00006 

.00054 

.41764 

-.02511 

-.02441 

-.02327 

400.460 

499.550 

-.1345! 

.08777 

-.01504 

.00216 

-.00003 

,00007 

.54822 

-.02431 

-.02360 

- . 02232 

400.460 

600.010 

-.13737 

.08919 

-.01413 

.00210 

-.00001 

-.00001 

.55716 

-.02399 

-.02325 

-.02208 

400.470 

750.170 

-.13780 

.08931 

-.01413 

.00213 

-.00001 

-.00001 

.55749 

-.02456 

-.02394 

-.02297 

400.430 

800.160 

-.13786 

.00934 

-.01412 

.00216 

-.00001 

-.00001 

.55756 

-.02494 

-.02423 

-.02347 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEOC  YA422I IAS 7 ) CR9  AND  ET  SEP ARAT l NO { ORS  DATA) 

REFERENCE  DATA 

DLT-Y  - 
BETA  * 
DLTBTA  * 
AILRON  - 
GRIO  - 


RUN  NO.  26!/  0 GRADIENT  INTERVAL  ■ -6.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.453 

000.020 

.05375 

.08256 

-.04267 

.00564 

-.00080 

.00382 

1.45370 

.473 

896.810 

-.06685 

.08329 

-.02637 

.00352 

-.00027 

.00071 

.35641 

.412 

999.740 

-.13705 

.08785 

-.01429 

.00205 

-.00004 

-.00000 

.55573 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

259/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.250 

754.720 

.10541 

.07479 

-.05060 

.00681 

-.00109 

.00494  I 

1.14000 

200.450 

797.380 

-.01664 

.0778! 

-.03706 

.00538 

-.00088 

.00133  -! 

1.56690 

200.540 

896.240 

-.13409 

.08590 

-.01505 

.00209 

-.00008 

.00014 

.54773 

200.360 

1000.300 

-.13702 

.08035 

-.01419 

.00194 

-.00004 

-.00001 

.55645 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  258/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X  DLT-Z  CN  CA  CLH  CY 

400.410  750.060  -.10285  .07054  -.02009  .00341 

400.360  800.670  -.12330  .00224  -.01659  ,00277 

400.430  900.440  -.13682  .08624  -.01435  .00198 

400.400  1000.300  -.13724  .08963  -.01415  .00190 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000  .00000 


CYN 

-.00016 

-.00007 

-.00005 

-.00005 

.00000 


CBL 

,00095 

.00060 

-.00002 

-.00001 

.00000 


XCP/L 

.46463 

.52548 

.55512 

.55691 

.00000 


SREF  » 2690.0000  SQ.FT.  XHRP  » 1089.6000  IN.  XO 

LREF  ■ 1290.3000  IN.  YHRP  » .0000  IN,  YQ 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


PAGE  152 


DATE  59  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  153 


AEDC  VA422( l A 17 ) 

ORB  ANO  ET 

SEPARAT I NO ( 0R8  DATA) 

(RTR239)  ( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAfCTRIC 

DATA 

SREP  » 

2690. OCOO  SO. 

FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  ■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

■ 373.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

3.000 

HACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LR0N  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

RUN  NO. 

274/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP3C 

.563 

19.637 

-.05967 

.10378  -.00988 

. 00239 

.00042 

-.00119 

.49500 

-.02683 

-.02609 

-.02550 

.638 

101.530 

-.04839 

.09932  -.00573 

.00693 

.00088 

-.00008 

.53657 

-.02709 

-.02628 

-.02573 

.705 

201.940 

- . 05893 

.09719  -.01125 

.00319 

-.00005 

-.00035 

.46911 

-.02719 

-.02637 

-.02596 

.539 

301,370 

-.09142 

.08990  -.01726 

.00233 

-.00008 

.00030 

.471 16 

- . 02720 

-.02637 

-.02600 

.521 

400.200 

-.12814 

.08912  -.01657 

.00214 

-.00010 

.00005 

.53071 

-.02717 

-.02634 

-.02603 

.537 

500.190 

-.13788 

.08994  -.01412 

* 002 18 

-.00007 

-.00001 

.55756 

-.02705 

-.02621 

-.02596 

.478 

600.170 

-.13803 

.09026  -.01415 

.00208 

-.00008 

-.00001 

.55749 

-.02685 

-.02603 

-.02578 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

275/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

200.420 

22.532 

-.03274 

.10566  .00155 

.00991 

.00214 

-.00110 

.70730 

-.02758 

-.02671 

-.02625 

200.600 

98.087 

-.05022 

.09419  -.00412 

.00303 

.00082 

.00027 

.57788 

-.02787 

-.02692 

-.02642 

BOO. 480 

198.510 

-.05660 

.09402  -.01469 

.00513 

-.00062 

. 00096 

.40048 

->02740 

-.02651 

-.02574 

200.550 

297.230 

-.10455 

.08914  -.01823 

.00231 

-.00005 

.00013 

.48564 

-.02717 

-.02622 

-.02545 

200.570 

399.600 

-.13374 

.08909  -.01529 

.00217 

-.00009 

.00003 

.54564 

-.02712 

-.02619 

-.02546 

200.490 

500.060 

-.13784 

.08990  -.01408 

.00217 

-.00007 

-.00001 

.55706 

-.02711 

-.02615 

-.02545 

200.580 

600.150 

-.13789 

.08990  -.01407 

.00214 

-.00008 

-.00001 

.55794 

-.02710 

-.02626 

-.02560 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !A17A 


PAGE  15* 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VAH22MAI7)  ORB  AND  ET  5EPARAT t NO ( ORB  DATA) 


tR?R24Ql  ( 24  JUL 
PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

2690.0000 

SQ.FT* 

XHRP  - 

1089,6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

VHRP  ■ 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

M 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

268/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.424 

404.110 

.05995 

.08568 

-.04197 

,520 

500.900 

-.08895 

.08389 

-.02624 

.616 

600.410 

-.13625 

.08863 

-.01443 

.533 

750.200 

-.13756 

.09016 

-.01414 

.354 

001.130 

-.13755 

.09018 

-.01414 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

269/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.490 

397.910 

-.03460 

.08286 

-.03239 

200.510 

490.510 

-.12103 

.08648 

-.01860 

200.470 

599.980 

-.13716 

.08975 

-.01418 

200.600 

750. ISO 

-.13741 

.09028 

- .01416 

200.540 

800.050 

-.13763 

.09031 

-.01416 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

. 000 00 

RUN  NO. 

270/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

401.140 

-.09273 

.08603 

-.02321 

400.510 

500.620 

-.13429 

.08860 

-.01512 

400.420 

600.210 

-.13748 

.09008 

-.01413 

400.470 

750.180 

-.13704 

.09032 

-.01416 

400.490 • 

800.160 

-.13777 

.09032 

-.01416 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA 

BETA 

m 

.000 

DLTALF 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON 

GRID 

m 

0.000 

ORADIENT  INTERVAL  • -3. 


CY 

CYN 

C8L 

.00167 

.00001 

-.00059 

.00219 

-.00008 

.0001* 

.00204 

-.00007 

.00000 

,00197 

-.00007 

-.00001 

.00209 

-.00006 

-.00001 

.00000 

.00000 

.00000 

ORADIENT  INTERVAL  - -5. 

CY 

CYN 

CBL 

.00249 

-.GOOI3 

.00033 

.00218 

-,00008 

,00008 

.00197 

-.00006 

-.00001 

.00207 

-.00006 

-.00001 

.00199 

-.00007 

-.00005 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5 

CY 

CYN 

CBL 

.00229 

-.00008 

,00015 

.00204 

-.00007 

.00001 

.00208 

-.00006 

-.00001 

.00204 

>-.00006 

-.00001 

.00205 

-.00007 

-.00001 

.00000 

.00000 

.00000 

00/  3.00 


XCP/L 

CP81 

CPB2 

1 .36010 

-.02327 

-.02279 

.36496 

-.02421 

-.02363 

.55406 

-.02435 

-.02374 

.55721 

-.02360 

-*02296 

.55721 

02300 

-.02238 

,00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

-.27609 

-.02277 

-.02229 

.50633 

-.02133 

-.02099 

.55664 

-.02026 

-.01993 

.55697 

-.02115 

-.02079 

.55710 

-.02192 

-.02152 

.00000 

.00000 

,00000 

’ 5.00 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

.40974 

-.02542 

-.02476 

,54739 

-.02540 

-*02478 

.55721 

-.02504 

-.02447 

,55730 

-.02415 

-.02362 

.55722 

-.02369 

-.02317 

,00000 

.00000 

*00000 

75  > 


-5.000 

10.000 

5.930 

.000 


CP8C 

-.02205 

-.02327 

-.02363 

-.02300 

-.02242 

,00000 


CPOC 

-.02129 

-.01940 

-.01842 

-.01986 

-.02077 

.00000 


CP8C 

-.02423 

-.02443 

-.02412 

-.02320 

-.02270 

.00000 


DATE  W JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VAHaa<!Al7J  ORB  AND  ET  SEPARAT 1 NO C 0R9  DATA) 


(RTR2421  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 2690.0000 

LREF  • t 290. 3000 
BREF  « 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT . XMRP  - 

IN.  YMRP  • 

IN.  2 MRP  - 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

RUN  NO. 

266/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CP82 

CP9C 

.465 

804.520 

.06904 

.08242 

-.04305 

.00210 

-.00019 

-.00003 

1.29520 

-.01532 

-.01496 

-.01423 

.590 

900.950 

-.08920 

.08254 

-.02621 

.00143 

-.00007 

-.00066 

.36615 

-.01548 

-.01500 

-.01462 

.512 

1000.400 

-.13693 

. 08769 

-.01421 

.00200 

-.00005 

-.00001 

.55621 

-.01531 

-.01476 

-.01465 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

262/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8 1 

CP82 

CPBC 

200.350 

753.700 

.11531 

.07393 

-.05327 

.00077 

-.00010 

-.00187 

1.12200 

-.01489 

-.01507 

-.01312 

200.430 

802.210 

-.02129 

.07724 

-.03727 

.00223 

-.00014 

-.00055  - 

1.09000 

-.01665 

-.01659 

-.01542 

200. 410 

900.340 

-.13422 

.08532 

-.01487 

.00208 

-.00004 

-.00003 

.54919 

-.01827 

-.01804 

-.01757 

200.450 

1000.400 

-.13684 

.08815 

-.01411 

.00205 

-.00005 

-.00001 

.55689 

-.01819 

-.01787 

-.01755 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

263/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8! 

CPB2 

CPBC 

400.350 

747.040 

-.04636 

.07523 

-.02852 

.00138 

.00003 

-.00008 

.04482 

-.01019 

-.01074 

-.00654 

400.510 

798.810 

-.12398 

.08197 

-.01648 

.00165 

-.00005 

-.00031 

.52711 

-.00526 

-.00641 

-.00131 

400.330 

900.090 

-.13641 

.08627 

-.01439 

.00203 

-.00004 

-.00001 

.55450 

-.00295 

-.00359 

.00023 

400.380 

1000.400 

-.13691 

.08987 

-.01414 

.00185 

-.00005 

-.00001 

.55670 

-.00476 

-.00505 

-.00260 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATC  *6  JUL  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VAH88UA17)  0.73  AND  CT  SSPARATIN0(0R3  DATA)  (STRg*»3)  ( E»4  JUL  73  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OAT A 


SREF 

• 

2690*0000 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  * 

SO. 000 

ALPHA  » 

-5.000 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YhRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  « 

.000 

B REF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

RUN  NO.  888/  0 GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

.633 

17,466 

-.05991 

.10365 

-.01079 

-.03877 

-.00014 

.00081 

.47998 

-,02695 

-.02658 

-.02581 

.539 

100.700 

- . 05368 

.09783 

-.00507 

-.03228 

.00085 

.00006 

.56563 

-.02724 

-.02683 

-.02613 

.620 

190.760 

-.06497 

,09322 

-.01106 

-.03302 

-.00124 

.00095 

*48976 

-.02726 

-.02681 

-.02603 

.647 

296.330 

-.09541 

.08876 

-*01796 

-.03748 

-.00109 

.00258 

.47173 

-.02703 

-.02655 

-.02572 

.592 

399.100 

-.13227 

.06804 

-.01597 

-.03903 

-.00106 

.00097 

.53924 

-.02685 

-.02643 

-.02581 

.615 

500.010 

-.13965 

.0B894 

-.01413 

-.03927 

-.00100 

.00070 

.55882 

-.02678 

-.02637 

-.02557 

.697 

600.150 

-.13962 

.06909 

-.01412 

-,03932 

-.00100 

.00070 

,55884 

-.02679 

-.02644 

-.02567 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

281/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

200.520 

22.218 

-.03631 

.10285 

.00166 

-.031 18 

.00156 

-.00035 

.70582 

-.02704 

-.02679 

-.02585 

200.590 

102.090 

-.05333 

.09445 

-.00484 

-.03512 

.00005 

.00071 

.56928 

-.02755 

-.02728 

-.02650 

200.580 

202.190 

-.06909 

.09307 

-.01490 

-.03229 

-.00213 

.00252 

.44434 

-.02766 

-.02739 

-.02662 

200.650 

300.660 

-.10986 

.08790 

-.01823 

-.03814 

-.00103 

.00157 

.49405 

-.02700 

-.02750 

-.02677 

200.550 

400.120 

-.13720 

.08817 

-.01490 

-.03911 

-.00103 

.00083 

.55144 

-.02785 

-.02752 

-.02683 

200.550 

500.140 

-.13989 

.08903 

-.01414 

-.03923 

-.00099 

.00070 

.55889 

-.02775 

-.02740 

-.02672 

200.490 

600.090 

13971 

.08895 

-.01412 

-.03925 

-.00099 

. 00070 

.55892 

-.02768 

- ,02730 

-.02661 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  157 


AEOC  VAH22UAI7)  0R8  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  OATA)  (RTR244)  t 24  JU_  75  I 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  « 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  ■ 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 7.000 


RUN  NO.  290/  0 


GRADIENT  INTERVAL  “ -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.541 

402.510 

.04882 

.08519 

.533 

496.760 

-.09367 

.08394 

,575 

599.850 

-.13791 

,08847 

.478 

750.220 

-.13885 

.08981 

.552 

800.150 

13912 

.08987 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

289/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.610 

402.180 

-.04700 

,08256 

200.610 

500.510 

-.12728 

.08579 

200.500 

600.070 

-. 13924 

.08909 

200,520 

750.190 

-.13943 

.08975 

200.590 

800.130 

-.13929 

.08975 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

288/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.490 

400.270 

-.09736 

.08545 

400.460 

499.570 

-.13619 

.08829 

400.540 

600.000 

-.13866 

.08955 

400.560 

750.220 

-.13896 

.08967 

400.510 

800.060 

-.13919 

.08972 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.04234 

-.03178 

-.00211 

.00882 

-.02569 

-.03747 

-.00132 

.00203 

-.01452 

-.03906 

-.00105 

.00075 

-.01424 

-.03918 

-.00103 

.00069 

-.01425 

-.03919 

-.00103 

.00069 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  ■ -5 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

-.03055 

-.03589 

-.00I4S 

.00360 

-.01740 

-.03865 

-.00115 

.00105 

-.01419 

-.03904 

-.00103 

.00069 

-.01423 

-.03922 

-.00102 

.00069 

-,01423 

-.03918 

-.00102 

.00059 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

an 

CY 

CYN 

CBL 

-.02260 

-.03772 

-.00123 

.00183 

-.01494 

-.03911 

-.001 06 

.00003 

-.01424 

-.03914 

-.00104 

.00069 

-.01423 

-.03916 

-.00102 

.00069 

-.01423 

-.03921 

-.00103 

.00069 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

XCP/L 

CPS ! 

CPB2 

CP9C 

1 ,52730 

-.02101 

-.02132 

-.01959 

.38573 

-.02099 

-.02121 

-.01965 

.55468 

-.02034 

-.02054 

-.01889 

.55741 

-.02086 

-.02093 

-.01980 

.55755 

-.02160 

-.02164 

-.02069 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

5.00 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.01002 

-.02502 

-.02508 

-.02304 

,52333 

-.02613 

-.02610 

-.02537 

.55811 

-.02608 

-.02606 

-.02543 

.55795 

-.02556 

-.02559 

-.02490 

.55787 

-.02521 

-.02524 

-,02455 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

.42784 

-.02414 

-.02422 

-.02296 

.55031 

-.02315 

-.02334 

-.02192 

.55730 

-.02288 

-.02309 

-.02180 

.55763 

-.02364 

-.02377 

-.02282 

.55776 

-.02413 

-.02423 

-.02330 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  26  JUL  75 




TA8ULATE0  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  l 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( OnS  DATA) 


(RTR24B)  i 24  JJL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 2690,0000 
LREF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  - 

IN.  2MRP  - 


1009.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

3.Q00 

0LT8TA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

7.000 

ALPHA  - -5.000 
DLTALF  - -20.000 
HACH  - 5.930 
ELEVON  « .000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

.384 

.574 

.475 

DLT-Z 

800.330 

096.640 

1000.000 

GRADIENT 

CN 

.05705 

-.09443 

-.13782 

.00000 

CA 

.08239 

.08354 

.08843 

.00000 

CLM 

-.04342 

-.02532 

-.01447 

.00000 

CY 

-.03025 

-.03709 

-.03908 

.00000 

CYN 

-.00184 

-.00141 

-.00107 

.00000 

CBL 

.00764 

.00184 

.00069 

.00000 

XCP/L 
1 .42120 
.39188 
.55498 
.00000 

CP81 

-.01439 

-.01470 

-.01444 

.00000 

CP82 
-.01478 
-.0151  1 
-.01484 
.00000 

CPBC 

-.01405 

-.01424 

-.01383 

*00000 

RUN  NO. 

297/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

200.330 

200.520 

200.470 

200.460 

DLT-2 

754.870 

797.220 

898.350 

1000.400 

GRADIENT 

CN 

.10888 

-.02365 

-.13427 

-.13861 

.00000 

CA 

.07411 

.07048 

.08597 

.08887 

.00000 

CLM 

-.05210 
-.03624 
— .01540 
-.01428 
.00000 

CY 

-.02732 

-.03418 

-.03888 

-.03910 

.00000 

CYN 

-.00035 

-.00185 

-.00109 

-.00106 

.00000 

CBL 

.00719 

.00274 

.00082 

.00058 

,00000 

XCP/L 

1.13850 

-.87215 

.54532 

.55700 

.00000 

CP01 

-.00103 

-.00246 

-.00339 

-.00471 

,00000 

CPB2 

-.00151 

-.00287 

-.00390 

-.00529 

.00000 

CPBC 

.00020 

—.00143 

-.00250 

-.00428 

.00000 

RUN  NO. 

296/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

OLT-X 

400.510 

400.480 

400.550 

400.500 

DLT-Z 

750.850 

800.530 

900.330 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.11028 

-.12880 

-.13780 

-.13849 

.00000 

CA 

.07969 

.08243 

.08723 

.09004 

.00000 

CLM 

-.01943 

-.01612 

-.01447 

-.01427 

.00000 

CY 

-.03013 

-.03813 

-.03914 

-.03922 

.00000 

CYN 

-.00135 

-.00121 

-.00107 

-.00105 

.00000 

CBL 

.00071 

.00107 

.00065 

.00069 

.00000 

XCP/L 

.48380 

.53481 

.55496 

,55699 

.00000 

CPBl 

-.00676 

-.01037 

-.01078 

-.00797 

.00000 

CPS2 

-.00759 

-.01130 

-.01103 

-.00835 

.00000 

CPBC 
— . QD558 
-.01042 
-.01082 
-.00791 
.00000 

DATE  25 

JUL  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

PAGE 

159 

AEDC  VA422MAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT 1 NO  1 ORB  DATA) 

(RTR2H7)  ( 24  JU_ 

'75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1069.6000  IN.  XO 

OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

•5.000 

LREF  ■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000  IN.  YO 

BETA 

■ 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

BREF  ■ 

1290.3000  IN. 

ZMfcP  » 

375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

RUN  NO.  312/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.560 

19.403 

-.05812 

.10606 

.564 

101.640 

04305 

.09994 

.696 

202.190 

-.05849 

.09596 

.668 

301.270 

09331 

.09036 

.649 

400. 2B0 

-. 13097 

.08951 

.709 

500.320 

-.13922 

.09058 

.570 

600.140 

-.13921 

.09075 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

313/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.400 

23.080 

-.02504 

.10656 

200.470 

98.046 

-.04775 

.09545 

200.600 

198.290 

-.06080 

.09419 

200.590 

297.990 

-.10610 

.08943 

200.620 

399.540 

-.13601 

.08956 

200.600 

500.160 

-.13903 

.09033 

200.600 

600.050 

-.13914 

. 09036 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01058 

-.04527 

-.00078 

-.00201 

-.00587 

-.03911 

-.00017 

-.00118 

-.01129 

-.03559 

-.00121 

-.00006 

-.01799 

-.03770 

-.00111 

.00190 

-.01630 

-.03988 

-.00114 

.00092 

-.01427 

-.03911 

-.00108 

.00069 

-.01428 

-.03915 

-.00108 

*00069 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.00082 

-.04015 

.00020 

-.00229 

-.00400 

-.03936 

-.00015 

-.00024 

-.01455 

-.03386 

-.00200 

*00177 

-.01850 

-.03033 

-.00110 

.00140 

-.01518 

-.03914 

-.00112 

.00003 

-.01419 

-.03915 

-.00108 

.00069 

-.01410 

-.03919 

-.00107 

.00069 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00/  5.00 


XCP/L 

CPB1 

CP92 

CPBC 

.47805 

-.02634 

-.02622 

-.02540 

.52363 

-.02657 

-.02647 

-.02578 

.46705 

-.02678 

-.02666 

-.02608 

.46723 

-.02684 

-.02671 

-.02618 

.53554 

-.02683 

-.02668 

^.02622 

.55746 

-.02670 

-.02656 

-.02613 

.55740 

-.02645 

-.02631 

-.02591 

. OOQOO 

.00000 

.00000 

.00000 

00/  5.00 


XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.69293 

-.02701 

-.02668 

-.02617 

.57618 

-.02725 

-.02684 

-.02630 

.42067 

-.02687 

-.02643 

-.02567 

.40559 

-.02657 

-.02615 

-.02541 

.54840 

-.02646 

-.02610 

-.02536 

.55792 

-.02639 

-.02607 

-.02533 

.55005 

-.02647 

-.02618 

-.02548 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

^|V 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1 A17a 


FACE  260 


REFERENCE  DATA 


sref  • aeflo.oooo  sq.ft,  xmrr 

LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZM8P 
SCALE  * .0100 


RUN  NO. 


DLT-X 

OLT-Z 

.538 

404.140 

.455 

500.820 

.455 

600.230 

.590 

750.180 

,353 

801 .090 
GRADIENT 

OLT-X 

OLT-Z 

200.560 

397.950 

200.490 

498.510 

200.540 

600.020 

200.590 

750.190 

200.460 

800. 120 
GRADIENT 

DLT-X 

OLT-Z 

400.410 

401.260 

400.370 

500.450 

400.480 

600.160 

400.480 

750.140 

400.560 

800.090 

GRADIENT 

CM 

.06122 

-.08944 

-.13777 

-.13897 

-.13886 

.00000 

RUN  NO. 


CN 

-.03513 
12445 
-.13864 
-.13871 
-.13893 
. OOQOO 

RUN  NO. 


CN 

-.09371 

-.13567 

-.13085 

-.13909 

-.13913 

.00000 


AEOC  VA422 1 1 A17)  0R8  AND  ET  SEPARAT 1NG(0R8  DATA)  {RTR246J  ( 2*4  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


* 1069.8000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  ■ 

-5.000 

* 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

3,000 

DLTALF  - 

-10,000 

- 375. 

0000  IN*  ZO 

DLTQTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

306/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

« -5.00/  5.00 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPSC 

.08561 

-.04409 

-.03645 

-.00128 

.00252 

1.38010 

-.02253 

-.02250 

-,02155 

.08369 

-.02692 

-.03815 

-.00128 

.00132 

.35898 

-.02361 

-.02349 

-.02292 

.08863 

-.01454 

-.03909 

-.00108 

.00074 

.55448 

-.02404 

-.02389 

-.02361 

.09067 

-.01427 

-.03915 

-.00106 

.00069 

.55731 

-.02340 

-.02323 

-.02312 

*09064 

-.01426 

-.03915 

-.00107 

.00069 

.55729 

-.02279 

-.0P263 

-.02251 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

307/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. - -5. 

00/  5.00 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CPBC 

.08276 

-.03342 

-.03737 

-.00120 

.00216 

-.29150 

-.02179 

-.02179 

-.02071 

. 08672 

-.01810 

-.03884 

-.001 19 

,00095 

,51455 

-.02007 

-.02024 

-.01848 

.08392 

- . 0 J428 

-.03921 

-.00109 

.00069 

.55698 

-.01886 

-.01909 

-.01737 

.09071 

-.01429 

-.03926 

-.00107 

.00069 

,55697 

-.01986 

-.02001 

-,01897 

.09076 

-.01430 

-.03924 

-.00107 

.00069 

.55709 

-.02083 

-.02086 

-,02005 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. OQOOO 

.00000 

.00000 

308/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

, - -5.00/  5.00 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPSC 

.08600 

-.02326 

-.03816 

-.00122 

.00143 

.41181 

-.02472 

-.02466 

-,02405 

.08902 

-.01521 

-.03905 

-.00110 

.00080 

.54791 

-.02478 

-.02468 

-.02427 

.09055 

-.01426 

-.03912 

-.00107 

.00069 

,55728 

-.02438 

-.02429 

-,02388 

.09076 

-.01428 

-.03918 

-.00106 

.00069 

,55730 

-.02340 

-.02333 

-.02286 

.09082 

-.01430 

-.03923 

-.00107 

.00069 

.55726 

-.02285 

-.02279 

-.02226 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  £5  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PA'JE  161 


REFERENCE  DATA 


SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE 

• 

.0100 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO ( 0R9  DATA)  (RTR250)  ( 24  JJL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


1009*6000  IN. 

.0000  IN. 
375.0000  IN. 


XO 

YO 

ZO 


DLT-Y  « 60.000 
BETA  • 3.000 
0LT9TA  ■ 3.000 
AiLRON  « .000 
GRID  ■ 7.000 


ALPHA  « -5.000 
DLTALF  * -20.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

304/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

.546 

604.040 

.06053 

.08207 

-.04381 

-.03371 

-.00098 

.00321 

1.38370 

-.01695 

-.01714 

-.  01612 

.427 

900.670 

-.08279 

.08282 

02754 

-.03874 

-.00128 

.0Q0B0 

.32730 

-.01763 

-.01769 

-.01697 

.482 

1000.400 

-.13809 

.08807 

-.01440 

-.03914 

-.00109 

.00066 

.55572 

-.01803 

-.01797 

-.01750 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

300/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CPBC 

200.370 

754.220 

.13639 

.07332 

-.05482 

-.03214 

.00172 

.00073 

1.06200 

-.01474 

-.01521 

-.01354 

200.470 

802.470 

-.01806 

.07793 

-.03730 

-.03615 

-.00134 

.00085  - 

1 .40520 

-.01651 

-.01685 

-.01562 

200.540 

900.450 

-.13654 

.08612 

-.01484 

-.03911 

-.00109 

.00066 

.55135 

-.01767 

-.01017 

-.01740 

200.350 

1000.400 

-.13842 

.08834 

-.01424 

-.03918 

-.00109 

.00068 

.55711 

-.01781 

-.01807 

-.01743 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

301/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

» -5.00/ 

5.CQ 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

400.450 

746.970 

-.02187 

.07248 

-.03259 

-.03499 

-.00068 

.00072 

-.83056 

-.00817 

-.00931 

-.00560 

400.560 

796.480 

-.11682 

.00154 

-.01757 

-.03916 

-.00129 

.00024 

.50961 

-.00216 

-.00388 

.00115 

400.390 

899.970 

-.13744 

.08723 

-.01458 

-.03924 

-.00107 

.00062 

.55393 

-.00009 

-.00160 

. 00223 

400.340 

1000.400 

-.13830 

.09014 

-.01425 

-.03928 

-.00107 

.00069 

.55696 

-.00290 

-.00396 

-.00160 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  £2  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422< IAI7)  088  AMD  ET  SEPARATING JOSS  DATA) 


CRTR251 ) C 24  JUL  75  3 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  » 

1039.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BftEF  - 

1290.3000  IN. 

ZHRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

WL 

60.000 

ALPHA  « 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  » 

.000 

DLTBTA 

m 

,000 

HACK 

5.930 

AILRON 

u 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

* 

8.000 

RUN  NO.  321/  G 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.554 

28.971 

-.09295 

.12259 

-.00794 

-.03139 

.00166 

.00275 

.57461 

.537 

98.805 

-.11087 

.10773 

-.01202 

-.03262 

.00115 

.00327 

,55155 

.670 

197.700 

15633 

.10042 

-.01834 

-.04097 

-.00036 

.00381 

.54267 

.512 

298.190 

-.19806 

.09859 

-.02072 

-.04369 

-.00025 

.00225 

,55539 

.563 

399.940 

-.21358 

.09944 

-.0!81i 

-.04428 

-.00018 

.00178 

.57526 

.607 

500. 120 

-.21440 

. 10006 

-.01798 

-.04432 

-.00017 

.00183 

.57615 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

320/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.410 

32.961 

08465 

,11276 

-.00244 

^.02944 

.00285 

.00368 

.631 14 

200.480 

103.020 

-.12001 

.10450 

-.01089 

-.03447 

-.00048 

.00232 

.56922 

200.520 

201.830 

-.16355 

.09957 

-.02031 

-.04269 

-.00012 

.00298 

.53584 

200.530 

300.540 

-.20259 

.09852 

-.02037 

-.04394 

-.00025 

.00216 

,55946 

200.450 

400. 100 

-.21389 

.09969 

-.01808 

-.04430 

-.00017 

.00180 

.57549 

200.400 

500, 090 

-.21435 

, 10014 

-.01000 

-.04444 

-.00017 

.00183 

.57603 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB1 

-.01980 

-.02044 

-.02007 

-.01938 

-.01917 

-.01945 

.00000 


CPS1 
- . 01969 
-.02063 
-.02108 
-.02123 
-.02090 
-.02025 
.00000 


CP85 

-.01990 

-.02045 

-.02012 

-.01951 

-.01937 

-.01967 

.00000 


CPB2 

-.01996 

-.02085 

-.02119 

-.02126 

-.02088 

-.02028 

.00000 


CP8C 

-.01886 

-.01940 

-.01893 

-.01827 

-.01820 

-.01863 

.00000 


CP8C 

-.01862 

-.01967 

-.02017 

-.02038 

-.02004 

-.01933 

.00000 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UAI7!  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG ( ORB  DATA)  (RTR252)  ( 24  JU.  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  « 

-10.000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

,000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

8.000 

RUN  NO. 

329/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CP8C 

.418 

402.580 

-.02497 

.09546 

-.04072 

-.03750 

-.00108 

.00900 

-I. 291 10 

-.01142 

-.01143 

-.00983 

,488 

497.530 

-.12178 

.09137 

-.0391! 

-.04169 

-.00090 

.00435 

.33882 

-.01214 

-.01222 

-.01077 

ft 

.402 

599.300 

-.20080 

.09625 

-.02088 

-.04387 

-.00028 

.00188 

.55604 

-.01152 

-.01163 

-.0100! 

% 

.470 

700.090 

-.21092 

.09963 

-.01858 

-.04427 

-.00019 

.00167 

.57192 

-.01090 

-.01098 

-.00944 

.605 

800.200 

-.21356 

.10088 

-.01815 

-.04425 

-.00019 

.00162 

.57500 

-.01205 

-.01212 

-.01108 

1% 

GRADIENT 

.OOGGG 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

328/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS! 

CPB2 

CPBC 

200.490 

401.660 

-.11317 

.09112 

-.04007 

-.04097 

-.00062 

.00473 

.30597 

-.01394 

-.01373 

-.01131 

200.560 

500.730 

-.20020 

.09495 

-.02068 

-.04390 

-.00029 

.00189 

.55669 

-.01687 

-.01677 

-.01559 

200.350 

600.470 

-.20803 

.05692 

-.oiee8 

-.04428 

-.00021 

.00169 

.56923 

-.01865 

-.01649 

-.01809 

200.480 

700.200 

-.21226 

.10005 

-.01833 

-.04434 

-.00018 

.00173 

.57364 

-.01812 

-.01791 

-.0177! 

200.530 

800.290 

-.21376 

.10065 

-.01810 

-.04440 

-.00019 

.00183 

,57533 

-.01700 

-.01681 

-.01656 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

327/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB! 

CPB2 

CP9C 

400.500 

400.320 

-.16628 

.09472 

-.02045 

-.04266 

-.00047 

.00329 

.48890 

-.01426 

-.01423 

-.01283 

400.410 

499.650 

-.20864 

.09790 

-.01905 

-.04427 

-.00021 

.00182 

.56868 

-.01277 

-.01274 

-.01131 

400,460 

600.240 

-.20720 

.09865 

-.01891 

-.04444 

-.00019 

.00148 

.56876 

-.01248 

-.01243 

-.01125 

400.370 

700.080 

-.21335 

.10055 

-.01810 

-.04420 

-.00019 

.0018! 

.57518 

-.01313 

-.01304 

-.01217 

400.470 

800.210 

-.21352 

.10061 

-.01810 

-.04433 

-.00019 

.00182 

.57523 

-.01461 

-.01448 

-.01395 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  M.  75 
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5REF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG £ CRB  DATA) 


REFERENCE  OATA 


(RTR2S3)  ( 2*4  JU-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

10B9.B000 

IN.  XO 

DLT-Y  » 

60.000 

ALPHA  ■ 

-10. COO 

• 

1290.3000  IN. 

YHRP  » 

.0000 

IN.  YO 

BETA  » 

3.000 

DLTALF  • 

.000 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  - 

5.930 

m 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

8.000 

RUN  NO. 

339/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.586 

31.770 

-.08222 

.12429 

-.0062! 

.472 

102.630 

-*09964 

.10847 

-.01319 

.483 

202.210 

-.15345 

.10099 

-.01826 

.522 

300.550 

-.19589 

*09968 

-.02115 

.546 

400.170 

-.21300 

.10045 

-.01830 

.471 

500.210 

-.21373 

.10120 

-.01813 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

340/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.590 

31.452 

-.07222 

.11409 

-.00179 

200.530 

97.397 

-.11104 

.1065! 

-.00931 

200.540 

197.180 

-.15821 

.10038 

-.01970 

200.450 

298.450 

-.20041 

.09912 

-.02072 

200.650 

399.850 

-.21 326 

.10031 

-.01815 

200.490 

500.180 

-.21414 

.10089 

-.01805 

GRA01CNT 

.00000 

.00000 

.00000 

ORAOIENT  INTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

.04143 

.00028 

-.00031 

.58012 

-.01843 

-.04023 

.00093 

.00157 

.52766 

-.01039 

-.04200 

-.00027 

.00320 

.54098 

-.01989 

-.04385 

-.00029 

.00218 

.55204 

-.02001 

*.04434 

-.00022 

.00177 

.57406 

-.01966 

-.04440 

-.00021 

.00182 

.57517 

-.01813 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

-.03961 

.00230 

.00160 

.63526 

-.02096 

-.03900 

-.00008 

.00111 

.57613 

-.01980 

-.04287 

-.00016 

.00274 

.53551 

-.01780 

■.04395 

-.00029 

.00213 

.55661 

-.01771 

.04422 

-.00021 

.00170 

.57490 

-.01780 

-.04435 

-.00022 

.00182 

.57572 

-.01836 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB2 

CPBC 

-.01854 

-.01778 

-.01846 

-.01763 

-.01980 

-.01939 

-.01976 

-.01961 

-.01931 

-.01933 

-.01777 

-.01780 

.00000 

.00000 

CP82 

CP8C 

-. 02076 

-.02003 

-.01972 

-.01845 

-,01785 

-.01654 

-.01785 

-.01661 

-.01800 

-.01685 

-.01857 

-.01760 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT!N0(0R8  DATA)  (RTR254)  < 24  sAJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF  * 

o 

o 

o 

ro 

o 

O) 

ru 

IN, 

ZMRP  - 

375,0000 

IN,  Z0 

SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  » 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLT8TA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEV0N  ■ 

.000 

GRID 

m 

e.ooo 

RUN  NO.  333/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

,524 

403.780 

. 00300 

.09649 

-.04972 

-.04355 

-.00021 

,00178 

.00000 

-.01047 

-.01071 

-.01005 

.533 

501 .740 

-.10254 

.09080 

-.04192 

-.04373 

-.00044 

.00247 

.25117 

-.01062 

-.01091 

-.01024 

.515 

600.610 

-.19347 

.09554 

-.02210 

-.04441 

-.00029 

.00155 

.54576 

-.01 130 

-.01151 

-.01135 

,508 

700.270 

-.21077 

.09935 

-.01858 

-.04428 

-.00021 

.00167 

.57186 

-.01035 

-.01046 

-.01057 

.916 

800.710 

-.21352 

.10097 

-*01815 

-.04432 

-.00021 

.00182 

.57502 

-.00594 

-.00615 

-.00606 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

334/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

200,500 

397.560 

-.09652 

,09133 

-.04365 

-.04284 

-.00028 

. 00294 

.20771 

-.01216 

-.01242 

-.01168 

200.420 

498.870 

-.19070 

.09534 

-.02117 

-.04432 

-.00032 

.00186 

.55240 

-.01060 

-,01102 

-.00956 

200.350 

599.990 

-.20812 

.09699 

-.01895 

-.04440 

-.00023 

.00161 

.56893 

-.00822 

-.00880 

-.00681 

200.460 

700.190 

-.21024 

.10004 

-.01858 

-.04441 

-.00021 

.00163 

.57165 

-.00775 

-.00823 

-.00653 

200.530 

800.190 

-.21329 

.10109 

-.01815 

-.04435 

-.00021 

.00182 

.57493 

-.00968 

-.01004 

-.00898 

GRADIENT 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

335/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

400.490 

401,120 

-.16022 

.09410 

-.02982 

-.04330 

-.00047 

.00265 

.47391 

-.01503 

-,01502 

-.01389 

400.450 

500.620 

-.20601 

.09706 

-.01932 

-.04433 

-.00024 

.00(69 

.56622 

-,01672 

-.01673 

-.01610 

400.410 

600.840 

-.20596 

.09864 

-.01894 

-.04464 

- . 00022 

.00144 

.56803 

-.01714 

-.01716 

-.01689 

400,470 

700.480 

-.21237 

.10062 

-.01836 

-.04439 

-.00021 

.00174 

.57354 

-,01621 

-.01621 

-.01603 

400.460 

800.080 

-.21360 

.10112 

-.01813 

-.04433 

-.00021 

.00182 

.57511 

-.01470 

-.01476 

-.01447 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  £5  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  166 


AEDC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO < ORB  DATA)  IRTR255)  C 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRIO 

9.000 

RUN  NO. 

349/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

.436 

20.646 

-.09962 

. 12239  -.00933 

.01980 

.00226 

.00127 

.56631 

-, 02103 

-.01955 

-.01910 

.434 

99.386 

-.1085! 

.10705  -.01172 

.01280 

.00201 

.00204 

.55196 

-.02177 

-.02016 

-.01974 

.509 

197.710 

-. 15252 

.09954  -.01753 

.00358 

.00018 

.00088 

. 5450B 

-.02176 

-.02011 

-.01950 

.448 

297.990 

-.19615 

.09819  -.02070 

.00243 

.00026 

-.00016 

.55407 

-.021 16 

-.01960 

-.01885 

.423 

399.720 

-.21296 

.09871  -.01795 

.00231 

.00028 

-.00029 

.57570 

-.02087 

-.01942 

-.01873 

.51  1 

500.180 

-.21370 

.09954  -.01784 

.00222 

.00027 

-.00030 

.57652 

-.02080 

-.01949 

-.01892 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

340/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

200.430 

32.716 

-.08438 

.11252  -.00256 

.02197 

.00409 

.00300 

.62961 

-.02017 

-.01926 

-.01850 

200.440 

102.840 

-.  1 180B 

.10475  -.01067 

.00957 

.00012 

.00013 

.56964 

-.02092 

-.02015 

-.01955 

200.520 

201.890 

-.16167 

.09904  -.01971 

.00292 

.00034 

.00006 

.53811 

-.02124 

-.02050 

-.02005 

200.480 

300.560 

-.20136 

.09807  -.02029 

.00244 

.00026 

-.00022 

.55923 

-.02126 

-.02058 

-.02024 

200.510 

400.150 

-.21351 

.09909  -.01793 

.00217 

.00026 

-.00031 

.57603 

-.02097 

-.02034 

-.02001 

200.390 

500. 150 

-.21358 

.09946  -.01784 

.00227 

.00027 

-.00030 

.57647 

-.02041 

-.01976 

-.01940 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

347/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-2 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.510 

29.802 

-.00696 

.10871  -.00132 

.01379 

.00190 

.00206 

.64477 

-.01950 

-.01862 

-.01761 

400.510 

100.120 

-.11051 

. 10450  ' -.01337 

.00933 

-.00094 

.00123 

.53898 

-.01826 

-.01 7M5 

-.01634 

400.470 

197.200 

-.16612 

.09040  -.0209! 

.00207 

.00036 

-.00018 

,5341 1 

-.01762 

-.01695 

-.01585 

400.350 

298.740 

-.20479 

.09785  -.01977 

.00245 

.00026 

-.00021 

.56347 

-.01774 

-.01705 

-.01610 

400.430 

399.920 

-.21331 

.09303  -.01707 

.00230 

.00027 

-.00030 

.57622 

-.01807 

-.01733 

-.01654 

400.320 

500. 140 

-.21365 

.09943  -.01784 

.00222 

.00026 

-.00030 

.57649 

-.01869 

-.01795 

-.01734 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

t 


DATE  23  JUL  75 
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AEDC  VA422( 1 AI7)  0R8  ANO  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA)  (RTR256)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2630.0000  SO. 

FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.93Q 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  « 

9.000 

RUN  NO, 

357/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

.378 

402.670 

-.03007 

.09582 

-.04599 

.00698 

-.00044 

.00462 

-.86918 

-.01405 

-.01326 

-.01213 

.466 

500.450 

-.12324 

.09174 

-.03890 

.00495 

-.00009 

.00113 

.34432 

-.01436 

-.01352 

-.01236 

.388 

599.350 

-.19614 

.09625 

-.02182 

.00286 

.00025 

,00041 

.54876 

-.01367 

-.01285 

-.01152 

.431 

699.970 

-.21156 

.09951 

-.01831 

.00226 

.00026 

-.00028 

.57343 

-.01314 

-.01237 

-.01 1 10 

.418 

800. 170 

-.21282 

.10046 

-.01802 

.00215 

.00024 

-.00030 

.57533 

-.01406 

-.01330 

-.01247 

GRADIENT 

.00000 

. 00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

356/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  ■ -5,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CPBC 

200.420 

401 .830 

-.11307 

.09167 

-.03952 

. 00472 

-.00007 

,00135 

.31050 

-.01665 

-.01585 

-.01444 

200.390 

500.870 

-.19836 

.09496 

-.02084 

.00279 

.00027 

.00028 

.55496 

-.01965 

-.01892 

-.01810 

200.310 

600.420 

-.20857 

.09742 

-.01872 

.00222 

,00024 

-.00024 

.57026 

-.02101 

-.02037 

-.02014 

200.460 

700,250 

-.21292 

.09975 

-.01806 

.00226 

,00025 

-.00030 

.57520 

-.02080 

-.02019 

-.02011 

200.430 

800.230 

-.21324 

.10032 

-.01797 

.00216 

.00025 

-.00030 

,57572 

-.02021 

-.01981 

-.01953 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

. 0000G 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

355/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  ■ -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.390 

400.330 

-.16410 

.09439 

-.02844 

,00321 

.00019 

.00037 

.48669 

-.01341 

-.01268 

-.01099 

400.410 

499.480 

-.20906 

.09789 

-.01877 

.00227 

.00024 

-.00022 

.57021 

-.01236 

-.01163 

-.01001 

400.390 

600. 150 

-.21119 

.09892 

-.01830 

.00223 

.00025 

-.00028 

.57337 

-.01246 

-.01172 

-.01040 

400,390 

700.260 

-.21264 

.10013 

-.01799 

.00224 

.00025 

-.00030 

.57542 

-.01349 

-.01271 

-.01 188 

400.400 

800.240 

-.21291 

* 1 0024 

-.01798 

.00215 

,00024 

-.00030 

,57553 

-.01499 

-.01424 

-.01374 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATlNOtCRB  DATAJ  IRTR267J  l & 75  1 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SftEF 

a 

2690.0000  SQ.FT. 

XttRP  - 

1099.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

Y HRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000  IN* 

ZMRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

,0100 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  « 

-10,000 

BETA 

ka 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLT8TA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

m 

,G00 

ELEVON  - 

.000 

OR  ID 

9.000 

RUN  NO, 

367/  0 

OCT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.370 

31.559 

-.08529 

. 12425 

-.0087! 

.484 

102.840 

-.10427 

.10777 

-.01193 

.514 

202.320 

-.15301 

.10062 

-.01794 

.597 

300.590 

19556 

.09960 

-.02099 

.519 

400.140 

—.21256 

.10009 

-.01813 

.440 

500.240 

-.21324 

,10092 

-,01803 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

368/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.370 

31 .606 

-.07616 

.11403 

-.00062 

200.450 

100.270 

-.11316 

, 10705 

-.00973 

200.520 

197.480 

-.15807 

.10023 

-.01918 

200.490 

290.400 

-.19987 

.09904 

-.02048 

200.510 

399.780 

-.21301 

.09999 

-.01801 

2G0.490 

500,200 

-.21354 

. 1005B 

-.01795 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

,00910 

.00135 

-.00108 

,55707 

-,02*32 

.00572 

.00144 

.00009 

,54563 

-.02182 

.00256 

.00023 

.00009 

.54277 

02263 

.00220 

.00022 

-.00029 

,55268 

-.02296 

.00212 

.00023 

-.00030 

.57469 

-.02305 

.00207 

.00022 

-.00031 

.57547 

-.02280 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

.00982 

.00301 

.00068 

.65107 

02350 

.00545 

.00055 

-.00077 

.57403 

-.02144 

.00245 

.00028 

-.00023 

.53867 

-.02000 

.00226 

.00023 

-.00027 

.55752 

-.01956 

.00211 

.00023 

-.00030 

.57545 

-.01956 

,00217 

.00023 

-.00030 

.57594 

-.01988 

.00000 

.00000 

.00000 

.OOOCO 

,00000 

CPB2 
-.0206 1 
-.02113 
-.02190 
-.02229 
-.02242 
-.02215 
.00000 


CPB2 

-.02210 

-.02002 

-.01872 

—.01840 

-.01843 

-.01078 

.00000 


CP0C 

-.01004 

-.02049 

-.02149 

-.02204 

-.02229 

-.02207 

.00000 


CP8C 

-.02152 

-.01866 

-.01729 

-.01717 

-.01739 

-.01796 

.00000 


OATE  e«  JUL  75 
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SREF  • 
LREF  - 
0REF  - 
SCALE  - 


DLT-X 
.H76 
. 374 
*396 
,449 
*734 


OLT-X 

200.420 

200.410 

200.290 

200.450 

200.440 


OLT-X 

400.360 

400.440 

400.470 

400.350 

400.460 


REFERENCE  DATA 

2590.0000  SQ.FT.  XMRP  « 

1290.3000  IN.  YMRP  - 

1290.3000  IN.  ZMRP  - 

.0100 


AEOC  VA422 ( I A l 7 ) ORB  AND  ET 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


SEPARATING (ORB  OAT A) 


DLT-Y  • 
BETA  - 
DLTBTA  * 
AILRON  - 
GRID  - 


IRTR256)  ( 24  JJL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


60.000 

ALPHA  * 

-10.000 

.000 

DLTALF  • 

-10.000 

3.000 

MACH 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

.000 

9.000 

RUN  NO.  361/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5,00 


OLT-Z 

CN 

403.570 

-.01628 

501 .500 

-.11198 

600.470 

-.19945 

700.270 

-.21180 

800.680 

-.21279 

GRADIENT 

.00000 

RUN  NO- 

DLT-Z 

CN 

397.980 

-.10234 

499.680 

-.19853 

600.110 

-.20840 

700.080 

-.21216 

8Q0.I50 

-.21282 

GRADIENT 

.00000 

RUN  NO 

dlt-z 

CN 

401.220 

-.16207 

500,690 

-.20868 

600.690 

-.21160 

700.360 

-.21302 

800. 140 

-.21295 

GRADIENT 

.00000 

CA  CLM 

.09609  -.04820 

.09127  -.04099 

,09604  -,02116 

.09962  -.01823 

.10058  -.01802 

.00000  .00000 

362/  0 

CA  CLM 

.09172  -.04179 

.09567  -.02144 

.09735  -.01876 

.10013  -.01815 

.10083  -.01805 

.00000  .00000 

363/  0 

CA  CLM 

.09467  -.02919 

.09798  -.01885 

.09936  -.01835 

.10071  - . 0 1 BOH 

.10076  -.01802 

.00000  ,00000 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

.00183 

.00042 

-.00119 

-2.30080 

-.01233 

.00122 

.00010 

-.00101 

.29400 

-.01245 

.00209 

.00025 

-.00022 

.55390 

-.01316 

.00210 

.00023 

-.00031 

.57395 

-.01204 

.00202 

.00022 

-.00030 

.57530 

-.00813 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

.00268 

.00030 

-.00026 

.25163 

-.01396 

.00205 

.00023 

-.00033 

.55202 

-.01256 

.00207 

,00025 

-.00033 

.56997 

-.01064 

.00210 

.00024 

-.00030 

.57443 

-.01032 

.00207 

.00023 

-.00030 

.57521 

-.01190 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

.00247 

,00025 

-.00006 

.47906 

-.01751 

,00221 

.00023 

-*00028 

.56969 

-.01835 

.00215 

.00024 

-.00030 

.57327 

-.01813 

.00219 

.00023 

-.00030 

.57531 

-.01719 

.00224 

.00024 

-.00030 

.57538 

-.01594 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP82 

CPBC 

-.0! 189 

-.01138 

-.01197 

-.01160 

-.01254 

-.01277 

-.01144 

-.01185 

-.00756 

-.00779 

.00000 

,00000 

CPB2 

CPBC 

-.01344 

-.01280 

-.01221 

-.01085 

-.01032 

-.00867 

-.00992 

-.00863 

-.01143 

-.01069 

.00000 

.00000 

CP82 

CPBC 

-.01692 

-.01634 

-.01778 

-.01756 

-.01762 

-.01756 

-.01666 

-.01661 

-.01543 

-.01529 

.00000 

.00000 

DATE  SS  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  OAT  A - IA17A 

AEOC  VA422< I A1 7 > ORS  ANO  ET  SEPARAT ING(0R3  DATA) 


,’AOE  no 

(RTR259*  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  » 

,0000 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN, 

ZMRP  « 

373.0000 

IN.  20 

SCALE 

■ 

.0100 

RUN  NO.  333/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


DLT-Y  * 
SETA  - 
DLTBTA  « 
A1LRON  - 
GRID 

“5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

.410 

31.463 

-, t2217 

.13259 

-.00074 

.00932 

.00154 

-.00115 

.65395 

.500 

102,750 

-, 14569 

.11706 

-.00230 

.00549 

.00148 

-.00005 

.64369 

.542 

202.350 

-.19499 

.11171 

-.00823 

.00234 

.00010 

-.00044 

.51777 

.495 

300.660 

-.23623 

.11047 

-.01181 

.00215 

.00012 

-.00076 

*61002 

.520 

400.150 

-.25322 

.11156 

-.00907 

.00207 

.00010 

-.00078 

.62418 

.443 

500.170 

-.25366 

.11211 

-.00897 

.00202 

,00010 

-.00078 

.62464 

ORAD1ENT 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

394/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

400.440 

32.761 

-.12371 

.11986 

.00785 

.00696 

.00141 

.00001 

.72344 

400.510 

103.250 

-.14719 

. 1 J522 

-.00501 

.00438 

-.00025 

,00015 

.62594 

400.420 

201.570 

-.20907 

.111' 30 

-.01196 

.00221 

.00016 

-.00085 

.60270 

400.660 

300.630 

-.24569 

.11098 

-.01099 

. 00209 

.00010 

-.00076 

.61529 

400.600 

400.250 

-.25353 

. 1124R 

-.00907 

.00207 

.00011 

-.00080 

.62422 

400.430 

500.300 

-.25369 

. 1 1274 

-.00905 

.00185 

.00009 

-.00080 

.62431 

GRADIENT 

.00000 

.00830 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 

60.000  ALPHA  * 

.000  DLTALF  * 

3.000  MACH  » 

,000  ELEVQN  - 

10.000 


CPS  I 
-.01974 
-.02004 
“,02058 
-.02053 
-.02003 
“♦ QI925 
,00000 


CPB1 

-.02352 

“*02482 

“.02550 

“.02597 

-.02604 

-.02603 

.00000 


CP82 

-,01864 

-.0*903 

-.01953 

-.01961 

-.01920 

-,01845 

,00000 


CPB2 
-.02225 
-.02347 
-.02435 
-.02488 
-* 02497 
-. 02497 
,00000 


-10.000 

.000 

5.930 

-20.000 


CPBC 

-.01741 

-.01770 

-.01830 

-.01849 

-.01815 

-.01742 

,00000 


CPBC 

-.01962 

-.02095 

-,02188 

-.02246 

-.02259 

-.02261 

.00000 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422(IA17>  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  OATA) 


REFERENCE  DATA 


(RTR260)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  » 

1089. 60C0 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

10.000 

RUN  NO.  391/  0 


GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLh 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CP92 

CP0C 

.432 

403.720 

■<.06552 

.10573 

-.03605 

.00238 

.00022 

-.00121 

.10985 

-.01785 

-.01680 

-.01476 

.571 

501,520 

-.16029 

. 10077 

-.03038 

.00151 

-.00008 

-.00144 

.47044 

-.01945 

-.01833 

-.01632 

.397 

600.530 

-.24072 

. 1 0627 

-.01206 

.00214 

.00011 

-.00075 

.60989 

-.02117 

-.02009 

-.01865 

.401 

700.230 

-.25265 

. 1 1087 

-.00917 

.00211 

.00011 

-.00078 

.62371 

-.02!  14 

-.02018 

-.01896 

.712 

800.150 

-.25392 

.11196 

-.00995 

.00220 

.00012 

-.00078 

.62476 

-.02023 

-.01934 

-.01826 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

392/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.410 

397.160 

-.20060 

.10593 

-.02024 

.00257 

.00009 

-.00059 

.55912 

-.01238 

-.01159 

-.00873 

400.460 

499.500 

-.24961 

. I 0982 

-.00991 

.00209 

.00012 

-.00073 

.62028 

-.01121 

-.01047 

-.00796 

400.350 

600. 180 

-.25115 

.11020 

-.00940 

.00207 

.00010 

-.00076 

.62257 

-.01160 

-.01101 

-.00898 

400.390 

700.160 

-.25284 

.11183 

-.00900 

.00199 

.00011 

-.00077 

.62441 

-.01260 

-.01202 

-.01033 

400.500 

800.250 

-.25323 

.11206 

-.00899 

.00211 

.00011 

-.00077 

.52451 

-.01419 

-.01354 

-.01220 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

QATE  25  JUL  *>5 


A9ULATE0  SOURCE  DATA  * ,'A!7A 
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AEDC  VA422UA17J  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO  CCR8  DATA!  (RTRS6U  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  • 

1290,3000  IN. 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  » 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375, 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20,000 

GRID  • 

11.000 

RUN  NO. 

404/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPSC 

.650 

19.590 

-.08588 

.10824 

-.00408 

.00276 

.00058 

-.00139 

.61246 

-.02585 

-.02516 

-.02451 

.571 

101.590 

-.07509 

.10521 

.00075 

.00708 

.00113 

-.00102 

,67002 

-.02504 

-.02534 

-.02475 

.531 

801.990 

-.09115 

« 10362 

-.00373 

.00362 

-.00003 

-.00073 

,61909 

-.02621 

-.02552 

-.02505 

.526 

301.280 

12344 

.09650 

-.00997 

.00263 

-.00013 

-.00013 

.57926 

- ,02624 

-.02555 

-.02517 

.516 

400.240 

-.15895 

,09565 

-.00958 

.00253 

-.00010 

-.00036 

.59974 

-.02621 

-.02556 

-.02525 

.617 

500.230 

-.  16765 

.09671 

-.00741 

.00223 

-.00011 

-.00040 

.61580 

-.02608 

-.02545 

-.02519 

.503 

600.230 

-.16753 

,09694 

-.00741 

.00237 

-.00010 

-.00041 

.61578 

-.02590 

-.02527 

-.02502 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

*00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

405/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP0C 

400.450 

20.211 

-.04272 

.10277 

.01162 

.00544 

.00177 

.00039 

.93199 

-*02654 

-.02547 

-.02470 

400.540 

100.180 

-.06905 

. 10292 

-.00025 

.00566 

.00019 

-.00089 

.65634 

-.02567 

-.02462 

-.02360 

400.560 

197.520 

-.10382 

.09678 

-.00919 

.00285 

-.00015 

.00037 

.57150 

-.02525 

-.02428 

-.02317 

400.460 

290. 190 

-.14858 

,09500 

-.01104 

.00261 

-.00011 

-.00027 

.58568 

-.02517 

-.02421 

-.02317 

400.520 

399.990 

-.16730 

.09585 

-.00735 

.00238 

-.00010 

-.00041 

.61606 

-.02520 

-.02425 

-.02326 

400.400 

500.130 

- * 1 6789 

,09653 

-.00730 

.00238 

-,00009 

-.00040 

.61647 

-.02524 

-.05431 

-.02334 

400.510 

600.110 

-.16781 

.09660 

-.00732 

.00236 

-.00010 

-.00040 

.61640 

-.02539 

-.02449 

-.02363 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 
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REFERENCE  DATA 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1890.3000  IN.  YHRP 
BREF  • 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEDC  VA488UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA! 


(RTR868)  ( 84  JU.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


1089.6000  IN.  X,0 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

a 

60.000 

BETA 

m 

.000 

DLTBTA 

a 

3.000 

AILRON 

a 

.000 

GRID 

11,000 

ALPHA  * -5.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - -80.000 


RUN  NO. 

408/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -3. 

00/  5.00 

DLT-X 

.519 

.466 

.688 

.467 

.309 

OLT-Z 
404.090 
500.930 
600.360 
750.170 
BOO. 680 
GRADIENT 

CN 

.01989 

-.11997 

-.16610 

-.16718 

-.16695 

,00000 

CA 

,09099 

.08977 

.09508 

,09659 

.09651 

.00000 

CLH 

-.03180 

-.01909 

-.00761 

-.00740 

-.00739 

.00000 

cr 

.00210 

.00868 

.00834 

.00839 

.00837 

.00000 

CYN 

-.00014 

-.00018 

-.00010 

-.00010 

-.00010 

.00000 

CBL 

-.00045 

-.00020 

-.00040 

-.00040 

-.00040 

.00000 

XCP/L 

8.30880 

.50098 

.61417 

.61575 

.61574 

.00000 

CPBl 

-.02135 

-.02221 

-.02223 

-.08117 

-.02036 

.00000 

CP82 

-.02103 

-.02177 

-.02176 

-.02071 

-.01994 

.00000 

CP8C 

-.02016 

-.02147 

-.02178 

-.02098 

-.02018 

.00000 

RUN  NO. 

403/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

400.400 

400.370 

400.450 

400.430 

400.460 

DLT-Z 

396.900 

499.560 

599.970 

750.180 

800.090 

GRADIENT 

CN 

-.18440 

-.16413 

-.16663 

16689 

-.16711 

.00000 

CA 

.09285 

.09528 

.09658 

.09681 

.09685 

.00000 

CLH 

-.01568 

-.00826 

-.00744 

-.00743 

-.00743 

.00000 

CY 

.00865 

.00233 

.00222 

.00884 

.00230 

.00000 

CYN 

-.00013 

-.00008 

-.00010 

-.00011 

-.00010 

.00000 

CBL 

-.00024 

-.00038 

-.00040 

-.00040 

-.00041 

.00000 

XCP/L 

.53396 

,60968 

.61536 

.61550 

.61552 

.00000 

CP01 

-.01830 

-.01794 

-.01839 

-.02010 

-.02094 

.00000 

CP92 

-.01813 

-.01772 

-.01812 

-.01973 

-.02053 

,00000 

CPBC 

-.01628 

-.01618 

-.01688 

-.01893 

-.01989 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1890.3000  IN,  YMRP 
BREF  - 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  ■ .0100 


AEDC  VA488UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT  I NO  t ORB  DATA! 


(RTR264)  ( 84  ^JL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1069.6000 

.0000 

375.0000 


IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZO 


DLT-Y 

a 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

I l .000 

RUN  NO.  407/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

,391 

004.700 

.03041 

.00769 

.513 

900.600 

-.12115 

.00808 

.400 

1000.400 

-.16607 

.09410 

ORAOIENT 

* 00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5, 


CLH 

CY 

CYN 

C0L 

-.03357 

.00283 

-.00088 

-.00010 

-.01901 

.00185 

-.00018 

-.00094 

-.00759 

.00815 

-.00010 

-.00040 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

5.00 

XCP/L 

CPS  I 

CP82 

CPBC 

1.76400 

-.01494 

-.01487 

-.01895 

,49646 

-.01537 

-.01584 

-.01387 

.61430 

-.01541 

-.01531 

-.01389 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  i 

JUL  75 
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AEDC  VA4221 1 A 1 7 > 

ORB  AND  ET 

SEPARATINGICRa  DATA) 

(RTR2CH)  ( SH 

JLL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1099. 6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  • 

.000 

DuTALF  - 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZhRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  « 

.GOO 

ELEVON  - 

-20.000 

GRIO  « 

n.ooo 

RUN  NO. 

401/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

400.530 

750.900 

-.13385 

.00367  -.01406 

.00100 

-.00025  -.00095 

.55497 

-.01050 

-.01037 

-.00805 

400.380 

800.490 

-.15939 

.08719  -.00909 

.00233 

-.00010  -.00041 

.60295 

-.01451 

-.01424 

-.01331 

400.350 

900.430 

-.16520 

.09256  -.00764 

.00230 

-.00011  -.00039 

.61376 

0t512 

-.01478 

-.01478 

400.340 

1000.400 

-.16625 

.09569  -.00734 

.00229 

-.00011  -.00040 

.61594 

-.01346 

-.013?7 

-.01318 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.0D000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA4220AI7) 

0R8  AND  ET 

SEPARAT I NG ( ORB  DATA) 

IRTR265)  C 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OAT A PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IH.  XO 

DLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  » 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

zmp  - 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  « 

-20.000 

GRID  * 

12.000 

RUN  NO. 

417/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -3.00/  3.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

CP91 

CPB2 

cpec 

.616 

19.231 

.02429 

.06335 

-* 00958 

-.00425 

-.00077 

-.00166  1.05380 

-.02824 

-.02000 

-.02754 

.614 

97.915 

.02521 

.07640 

-.00106 

-.00160 

.00045 

-.00113  .70201 

-.02800 

-.02785 

-.02728 

.512 

199.190 

.05116 

.07539 

*01260 

*00028 

.00089 

-.00155  .41210 

-.02775 

-.02762 

-.02704 

>702 

300.230 

.09740 

.07773 

*00420 

.00053 

.00044 

-.00174  .61609 

-.02752 

-.02740 

-.02681 

.669 

402.100 

.12806 

.07521 

-.00877 

.00356 

-.00062 

-.00047  .72848 

-.02737 

-.02725 

-.02665 

.757 

501.150 

.07296 

.06779 

-.00953 

*00150 

-.00007 

.00054  .79064 

-.02722 

-.02711 

-.02651 

.755 

590.290 

.03401 

.06846 

-.00561 

.00112 

-.00000 

-.00021  ,82505 

-.02702 

-.02693 

-.02634 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

*00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

418/  0 

GRA01ENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

CPS! 

CPB2 

CP9C 

400.560 

19.975 

.07710 

.07490 

.01689 

.00035 

.00107 

-.00205  .44099 

-.02943 

-.02926 

-.02873 

400.410 

96.532 

.07560 

.07404 

.01144 

-.00046 

.00087 

-.00216  .50869 

-.02939 

-.02926 

-.02867 

400.040 

199.920 

. 12237 

.07002 

-.00003 

.00239 

-.00020 

-.00200  .66023 

-.02930 

-.02918 

-.02854 

400.570 

296.790 

.12012 

.06985 

-.01066 

.00219 

-.00019 

.00172  .74871 

-.02935 

-.02918 

-.02855 

400.620 

397.840 

.05630 

.06741 

-.00834 

.00131 

-.00004 

.00003  .80821 

-*02940 

-.02925 

-.02861 

400.630 

499.470 

.02893 

.06886 

-.00425 

.00122 

.00001 

-.00021  .00705 

-.02937 

-.02923 

-.02854 

400.620 

599.050 

.02607 

*06993 

-.00350 

.00  111 

-.00000 

-.00023  .79037 

-.02920 

-.02905 

-.02825 

ORADIENT 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 
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AEDC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


(RTR266)  < 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

a 

8 

O 

o 

o 

o 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YhRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

PARAMETRIC  OATA 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEV0N  - 

-20.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  H 15/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPQl 

CPB2 

CP9C 

.523 

401 .220 

.17268 

.07694 

-.00251 

.00080 

.00057 

-.00192 

.67452 

-.02362 

-.02373 

-.02274 

.494 

502.690 

.17137 

.07629 

-.01249 

.00410 

-.00077 

-.00063 

.73286 

-.02308 

-.02328 

-.02197 

.551 

601.710 

.03637 

.06631 

-.01288 

.00179 

-.00012 

.00128 

.79365 

-.02253 

-.02278 

-.02147 

,660 

749.950 

.02930 

.06771 

-.00415 

.00111 

-.00001 

-.00022 

.80172 

-.02183 

-.02217 

-.02065 

-.662 

802.940 

. 02745 

.06361 

-.00349 

.00109 

-.00001 

-.00023 

.78725 

-.02137 

-.02180 

-.02009 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

416/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

400.600 

398.040 

.15664 

.0686! 

-.01565 

.00262 

-.00027 

.00268 

.75989 

-.02439 

-.02439 

-.02332 

400.450 

497.570 

.07140 

.0666! 

-.01042 

.00156 

-.00009 

.00040 

.80600 

-.02434 

-.02435 

-.02331 

400.590 

599.280 

.03ie9 

.06706 

-.00512 

.00116 

-.00000 

-.00020 

.82042 

-.02451 

-.02452 

-.02351 

400.630 

750.050 

.02747 

.06976 

-.00354 

.00112 

-.00000 

-.00023 

.78891 

-.02470 

-.02472 

-.02370 

400.510 

800.100 

.02737 

.06983 

-.00355 

.00114 

-.00000 

-.00023 

.78954 

-.02508 

-.02509 

-.02419 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R8  AND 

ET  SEPARAT I NG ( ORB  OATA) 

(RTR2S8)  ( 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  * 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

OR  10 


12.000 


RUN  NO.  420/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPQ2 

CP9C 

.512 

801.340 

.12903 

.06041 

-.02812 

.00132 

-.00009 

-.00012 

.87785 

-.01846 

-.01940 

-.01592 

.520 

900.210 

.03609 

.06595 

-.00638 

.00114 

-.00001 

-.00020 

.83686 

-.01865 

-.01962 

-.01564 

.509 

1000.100 

.02696 

.06599 

-.00338 

.00114 

.00002 

-.00023 

.78532 

-.01991 

-.02071 

-.01702 

gradient 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  73 
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REFERENCE  DATA 


AEOC  VA4£8fiA!7>  CRB  ANQ  ET  SEPARA T I NO 10RB  OATA) 


(RTR26S)  ( 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000 
LREF  - 1290.3000 

BREF  • 1290.3000 

SCALE  » .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  « 

IN.  2MRP  * 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  * 

-20.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

HACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

■ 

12.000 

RUN  NO.  414/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.440 

750.300 

.03209 

.06629 

400.430 

800.270 

.02772 

.06654 

400.460 

900.110 

.02798 

.06813 

400.440 

1000.200 

.02805 

.06901 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.00485 

.00106 

-.00002 

-.00021 

-.00338 

.00116 

.00001 

-.00023 

-.00346 

.00110 

-.00001 

-.00023 

-.00348 

.001091 

-.00001 

-.00023 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CP8I 

CP92 

CP8C 

.81115 

-.02278 

-.02311 

-.02068 

.78166 

-.02300 

-.02334 

-.02112 

.78365 

-.02245 

-.02289 

-.02053 

.78398 

-.02163 

-.02218 

-.01935 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

OR8  AND  ET 

SEPARATINGC0R8  DATA) 

(RTR269)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

OATA 

SREF  • 

2690 . 0000  SO. FT , XWV 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

SO. 000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  « 

.00Q 

OLTALF  - 

.000 

SREF  m 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

0LT8TA  - 

3. 000; 

MACH  - 

5.930 

SCALE  * 

.Q100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

430/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

.513 

18.804 

-.03386 

.08450  -.00787 

-,00238 

.00003 

-.00131 

.42749 

-.02520 

-.02487 

-.02445 

.545 

99.549 

-,02504 

.09219  .00159 

.00154 

,00156 

-.00126 

.72735 

-.02498 

-.02470 

-,02425 

.568 

200.550 

-.00268 

.08796  .00317 

.00216 

.00048 

-.00172 

.00000 

-.02476 

-.02452 

-.024 t! 

.591 

302. 190 

. 01622 

.08512  -.00884 

.00340 

-.00027 

-.00055 

1 .20500 

-.02452 

-.02431 

-.023S9> 

.505 

400.890 

-.03023 

.07023  -.01139 

. QQ148 

.00014 

.00001 

.28320 

-.02424 

-.02402 

-.02363 

.587 

500.060 

-.06269 

.07835  -.00864 

.00129 

.00010 

-.00035 

.52210 

-.02392 

-.02371 

-.02337 

.514 

600.080 

-.06837 

.07949  -.00696 

.00121 

.00018 

-.00038 

.55820 

-.02346 

-.02327 

-.02293 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000' 

.00000“ 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

431/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

400.560 

19.968 

.02889 

.08810  .01257 

.00450 

.0013! 

-.00166 

.22498 

-.02702 

-.02661 

-.02616 

400.450 

100.210 

.01258 

.08613  .00343 

.00362 

.00014 

-.00121 

.38661 

-.02661 

-.02627 

-.02561 

400.520 

198.780 

.0246! 

.06404  -.00897 

.00535 

-.00069 

.00045 

1 .02460 

-.02645 

-.02606 

-.02538 

400.550 

297.840 

-.02652 

.07801  -.01185 

.00157 

.00013 

.00004 

.21300 

-.02643 

-.02602 

-.02536 

400.650 

399.070 

-.06270 

.0781!  -.00874 

.00128 

.00017 

-.00035 

.52061 

-.02645 

-.02604 

-.02539 

400.520 

500.080 

-.06860 

.07930  -.00689 

.00130 

.00018 

-.00037 

.55975 

-.02630 

-.02598 

-.02527 

400.500 

600.130 

-.06071 

.07948  -.00689 

.00128 

,00017 

-.00038 

.55974 

-.02641 

-.02602 

-.02532 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I N3 ( ORB  DATA)  (RTR270)  ( 24  M.  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 
LREF  « 
BREF  * 
SCALE  - 

2690.0000  SQ. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 

FT.  XMRP 

YMRP 
ZMRP 

RUN  NO. 

• 1089.6000  IN.  XO 

■ .0000  IN.  YO 

- 375.0000  IN.  ZO 

428/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  » 
AILRON  - 
GRID  - 

,00/  5.00 

60.000 

.000 

3.000 

.000 

13.000 

ALPHA  ■ 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  - 

.000 

-10.000 

5.930 

-20.000 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

cat 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

P o 

^ s 
& 

8% 

.514 

403.700 

.12446 

.08407 

-.02361 

.00306 

-.00010 

-.00068 

.84973 

-.01882 

-.01881 

-.01830 

.436 

501.810 

.00631 

.07671 

-.01549 

.00189 

.00007 

.00070 

3. 11670 

-.GIB20 

-.01022 

-.01774 

.445 

600.160 

-.05270 

.07670 

-.01106 

.00' 22 

.00015 

-.00036 

.45029 

-.01724 

-.01729 

-.01600 

.533 

749.990 

-.06809 

.07908 

-.00693 

.00125 

.00018 

-.00037 

.55028 

-.01446 

-.01464 

-.01391 

-.205 

801.820 

-.06807 

.07910 

-.00692 

.00123 

.00018 

-.00038 

.55829 

-.01282 

-.01313 

-.01199 

& & 

gg 

GRADIENT 

.00000 
RUN  NO. 

.00000  .00000 
429/  0 

.00000  .00000  .00000 
GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.OOOOC 
,00/  5.00 

.00000 

.00000 

.00000 

t Q 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

3 & 

400.350 

396.770 

.00518 

.07601 

-.01644 

.00187 

.00005 

.00078 

3.83120 

-.01897 

-.01905 

-.01795 

400.370 

498.370 

-.05464 

, 07722 

-.01084 

.00120 

.00016 

-.00035 

.46156 

-.01866 

-.0ie74 

-.01765 

400.410 

600.310 

-.06795 

.07751 

-.00702 

.00118 

.00019 

-.00037 

.55671 

-.01904 

-.01907 

-.01812 

400.430 

750.260 

-.06015 

. 07960 

-.00698 

.00120 

.00013 

-.00037 

.55753 

-.01965 

-.01958 

-.01685 

400.450 

800.180 

GRADIENT 

-.06831 

,00000 

.07964 

.00000 

-.00699 

.00000 

.00118 

.00000 

.GOO 18 
.00000 

-.00038 

.00000 

.55772 

.00000 

-.02050 

.00000 

-.02039 

.00000 

-.01983 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AMD  ET 

SEPARAT I NO 1 ORB  DATA) 

CRTR272)  < 24  s 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1009.6000  IN. 

XO 

OLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN. 

YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF  » 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN. 

ZO 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.011)0 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

433/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

Ol.7-2 

CM 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

.531 

601.960 

.04524 

.06902  -.03166 

.00108 

.00015 

- . 00063 

1.35980 

-.01452 

-.01530 

-.01223 

• 522 

900.460 

-.04992 

.07330  -.01300 

.00117 

.00018 

-.00041 

.39960 

-.01496 

-.01575 

-.01218 

.595 

1000.300 

-.06818 

.0*7507  -.00700 

.00110 

.00020 

-.00030 

.55616 

-.01689 

-.01737 

-.01442 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  ML  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !M7A 


PAGE  178 


REFERENCE  DATA 


A£OC  VA422I I A17)  0R3  AND  ET  SEPAR AT  1 NO t 0R3  DATA)  1RTR272)  ( 24  JUL  72  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000 
LREF  • 1290.3000 

BRCF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XKRP  • 

IN.  YMRP  • 

IN.  ZMftP  • 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

,000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

HACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20,000 

GRID 

13.000 

RUN  NO.  427/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

<+00.460 

750.330 

-.06728 

.07413 

400.500 

800.250 

<-.06749 

.07394 

400.560 

900.490 

-.06767 

.07544 

400.510 

1000.300 

gradient 

-.06779 

.00000 

.07671 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

C3L 

-.00703 

.00116 

. 00020 

-.00037 

-.00706 

.00120 

.00021 

-.00038 

-.00696 

.00125 

.00021 

-.00037 

- . 00693 

.001.23 

.00020 

-.00037 

.00000 

.0000.0 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.55553 

-.01123 

-.01124 

-.00970 

.55533 

-.01265 

-.01250 

-.01133 

.55718 

-.01300 

-.01282 

-.01200 

,55779 

-.01210 

-.01196 

-.01111 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VAH22UA17)  0 AND  ET  SEP ARAT I NG ( ORB  DATA) 


IRTR273)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  « 1290.3000  IN. 

SCALE-  .0100 


XMRP 

YMRP 

?NRP 


- 1039.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

.0000  JN.  YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

» 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3,000 

MACH 

5,930 

AILRON  » 

.000 

ELEVON  « 

-20.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO.  440/  0 


GRADIENT  INTERVAL  •-  -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

.617 

18.060 

- . 02502 

.674 

99.453 

-.01674 

.612 

200.920 

.00419 

.639 

301 .960 

.01237 

.704 

401.100 

-.02830 

.614 

500.110 

-.06539 

.589 

600.070 

-.07096 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.08363 

-.00888 

-.04163 

.09300 

.0012! 

-.03962 

.08679 

.00364 

-.03629 

.08542 

-.00756 

-.02999 

.07979 

-.01155 

-.03281 

.07981 

-.00810 

-.03381 

.08099 

-.00650 

-.03407 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

C0L 

XCP/L 

-.00188 

-.00188 

.30495 

.00011 

-.00129 

.73200 

-.00033 

-.00264 

-.20956 

-.00192 

.00027 

1.27160 

-.00149 

.00239 

.25179 

-.00142 

.00071 

.53610 

-.00139 

.00057 

.56839 

.00000 

.00000 

.00000 

CPBJ 

CPB2 

CPBC 

-.02499 

-.02504 

-.02457 

-.02473 

-.02476 

-.02431 

-.02450 

-.02450 

-.02405 

-.02415 

-.Q2415 

-.02368 

-.02387 

-.02387 

-.02340 

-.02354 

-.02352 

-.02308 

-.02307 

-.02300 

-.02257 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAOE  170 


AEDC  VA422I I A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT!NG(0R8  DATA)  (RTR274)  ( 24  OJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

8690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  Y0 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  • 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO. 

439/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. • -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CP82 

CPBC 

.547 

403.760 

.12215 

.08353  -.02247 

-.02950 

-.00104 

.00016 

.84395 

-.02155 

-.02146 

-.02075 

© o 

►3^  KH 

.495 

501.790 

.00859 

.07831  -.01609 

-.03167 

-.00157 

.00388 

2.53390 

-.02138 

-.02130 

-.02062 

.442 

600.220 

-.05523 

.07031  -.01055 

-.03361 

-.00145 

.00086 

.46894 

-.02081 

-.02071 

-.02003 

J PJ 

a.  , HH 

.517 

750.030 

-.07084 

.08093  -.00650 

-.03396 

-.00138 

.00057 

.56818 

-.01983 

-.01976 

-.01889 

% s 

^.000 

801.640 

- . 07062 

.08106  -.00651 

-.03412 

-.00139 

.00057 

.56777 

-.01900 

-.01899 

-.01782 

gs 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

wg 

£>  r" 

S2 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND 

ET  SEPARATING  C0R8  DATA) 

(RTR275)  ( 24  JUL  75  ) 

§8 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  * 

-20.000 

* 

0REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  iN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

-20.000 

GRIO  * 

14. G00 

RUN  NO. 

438/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. » -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

♦ 462 

601.890 

.04812 

.06968  -03247 

-.03192 

-.00141 

.00135 

1.33480 

-.01907 

-.01931 

-.01780 

.460 

900.460 

-.04672 

.07436  -.0143! 

-.03364 

-.00144 

.00090 

.35370 

-.01946 

-.01967 

-.01824 

.440 

1000.300 

-.07054 

.07097  -.00643 

-.03397 

-.00142 

.00058 

.56879 

-.01962 

-.01977 

-.01836 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

tacuv  a rcn  c mnrr  hat  a — i a t *7  a 


PAOe  180 


DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAOE  181 


SREF  • 
LREF  ■ 
BREF  ■ 
SCALE  • 


DLT-X 

.H68 

.*♦95 

.543 

.439 

.413 

.438 

.562 


DLT-X 

400.470 

400.440 

400.530 

400.500 

400.530 

400.550 

400.620 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YNRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


AEDC  VA422(IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA) 


(RTR279)  ( 24  OX  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1089. 6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


OLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON  ■ 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO, 

605/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CPBl 

CPQ2 

CPEC 

18.999 

-.05855 

.09902 

-.00350 

-.00257 

.00032 

-.00008 

.60017 

-.02572 

-.02458 

-.02475 

99.692 

-.05221 

.10797 

,00649 

.00124 

,00157 

-.00102 

.78432 

-.02558 

-.02446 

-.02462 

200.490 

-.03239 

.1 0470 

.00861 

.00205 

.00054 

-.00140 

.92508 

-.02548 

-.02440 

-.02457 

302. 040 

-.01461 

. 10324 

-.00318 

,00300 

-.00006 

-.00032 

.44240 

-.02543 

-.02435 

-.02453 

400.880 

-.06008 

.09686 

-.00583 

.00129 

.00021 

.00032 

,56303 

-.02550 

-.02444 

-.02459 

500.180 

-.09171 

.09647 

-.00323 

.00002 

.00027 

-.00004 

.62490 

-.02559 

-.02458 

-, 02478 

596.470 

-.09744 

. 09779 

-.00159 

.00076 

,00026 

-.00006 

.64372 

-.02547 

-.02449 

-.02477 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

606/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/ 

5.00 

dlt-z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

20.071 

.00290 

.09998 

.01723 

.00423 

.00129 

-.00163 

.00000 

-.02760 

-.02621 

-.02627 

97.792 

-.01589 

. 10298 

.00857 

.00325 

.00049 

-.00082 

1.19970 

-.02733 

-.02598 

-.02594 

196.960 

-.00553 

.10256 

-.00342 

.00515 

-.00049 

.00077 

.04103 

-.02721 

-.02584 

-.02577 

297.960 

-.05599 

.09682 

-.00641 

.00130 

.00021 

,00045 

.54540 

-.02705 

-.02567 

-.02560 

399.060 

-.09202 

.09643 

-.00331 

.00085 

,00027 

-.00003 

.62400 

-.02692 

-.02556 

-.02549 

500.070 

-.03762 

.09766 

-.00156 

.00081 

.00026 

-.00006 

.64401 

-.02671 

-.02533 

-.02523 

600.200 

-.09766 

.09790 

-.00155 

.00076 

.00028 

-.00006 

.64403 

-.02659 

-.02522 

-.02516 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  OATA  * 1A17A 

AEDC  VA422C IA17)  0R9  AND  ET  SEPARATINGfORQ  OATA) 

REFERENCE* DATA 

SfCF  • 2690*0000  SQ.FT.  XHRP  - 1089.6000  IN.  XO 

LRCF  - 1290.3000  IN.  YMRP  - ‘0000  IN.  YO 

9REF  • 1290.3000  IN.  ZMRP  - 375.0000  IN.  20 

SCALE  - .0100 


PAGE  182 
CRTR280)  l 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

,000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-HO. 000 

GRID 

13.000 

RUN  NO. 

603/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

.439 

511 

.416 

.415 

-.156 

OLT-2 

403.560 

501.680 

600.120 

750.050 

801.570 

GRADIENT 

CN 

.09337 
-.02394 
-.09171 
-.09713 
- . 09676 
.00000 

CA  cm 

.10280  -.01774 

.09566  -.00986 

.09532  -.00572 

.09764  -.00161 

.09763  -.00161 

.00000  .00000 

CY 

,00307 

.00163 

.00092 

.00084 

.00071 

.00000 

CYN 

.00021 

.00011 

.00023 

.00027 

.00027 

.00000 

C9L 

-.00020 

,00092 

-.00005 

-.00005 

-.00006 

.00000 

XCP/L 

.84997 

,24811 

,59000 

.64346 

.64335 

.00000 

CPB1 

-.02142 

-.02142 

-.02118 

-.01992 

-.01902 

.00000 

CP82 

-.02040 

-.02043 

-.02024 

-.01904 

-.01812 

.00000 

CP9C 

-.02061 

-.02076 

-.02063 

-.01949 

-.01852 

.00000 

NUN  NO. 

804/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

400.350 

400.410 

400.330 

400.460 

400.450 

OLT-2 
396.950 
490.430 
600.260 
750.310 
000. 150 
GRADIENT 

CN 

-.02515 

-.00382 

-.09667 

-.09709 

-.09759 

.00000 

CA  CLH 

.09506  -.01068 

.09523  -.00538 

. 09731  -.00161 

.09786  -.00161 

*09793  -.00160 

.00000  .00000 

CY 

.00163 

.00084 

.00002 

.00078 

,00078 

.00000 

CYN 

.00010 

.00024 

.00027 

.00027 

.00027 

.00000 

C0L 

.00093 

-.00003 

-.00006 

-.00006 

-.00006 

.00000 

XCP/L 

.23515 

.59583 

.64338 

.64342 

.64360 

.00000 

CP81 

-.01945 

-.01901 

-.01927 

-.02056 

-.02127 

.00000 

CP82 

-.01629 

-.01789 

-.01812 

-.01949 

-.02023 

,00000 

cpbc 

-.01780 

-.01745 

-.01786 

-.01954 

-.02036 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R8  AND 

ET  5CPARATiNG<0R8  OATA) 

(RTR282)  ( 24  M.  75  ) 

reference  data 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 

2090.0000  SO. FT.  XHRP 

1290.3000  IN.  Ytf* 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 

- 1089.6000  IN.  XO 
• .0000  IN.  YO 
» 375.0000  IN.  20 

OLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  « 
AILRON  - 
GRID  • 

60.000 

.000 

3.000 

.000 

13.000 

ALPHA  - 
DLTALF  - 
HACH  - 
ELEVCN  - 

.000 

-20.000 

5,930 

-40.000 

RUN  NO. 

601/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 

DLT-X 

.473 

.513 

.501 

DLT-Z 
801.600 
900.900 
1000  300 
GRADIENT 

CN 

.01476 

-.07917 

-.09694 

.00000 

CA  CLH 

,00038  -.02567 

.09157  -.0074! 

.09529  -.00163 

.00000  .00000 

CY 

.00112 

.00088 

,00066 

.00000 

CYN 

.00016 

,00025 

,00026 

.00000 

CBL 

-.00027 

-.00011 

-.00006 

.00000 

XCP/L 

2.39970 

.56641 

,64323 

,00000 

CP01 

-.01461 

-.01470 

-.01465 

.00000 

CP02 

-.01377 

-.01382 

-.01374 

.00000 

CPBC 

-.01291 

-,01296 

-.01291 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  183 
IRTR2Q2)  ( 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT,  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

602/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  * -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

400.400 

750.270 

-.09605 

.09271 

-.00180 

.00070 

.00026 

-,00006 

.64123 

-.01633 

-.01531 

-.01451 

400.400 

800.250 

-.09639 

,09387 

-.00168 

.00085 

.00028 

-.00006 

.64260 

-.01750 

-.01656 

-.01622 

400.410 

900,420 

-.09658 

.09335 

-.00162 

.00070 

.00023 

-.00006 

.64323 

-.01736 

-.01651 

-.01646 

400.390 

1000.300 

-.09670 

.09768 

-.00161 

,00074 

.00026 

-.00003 

.64335 

-.01599 

-.01515 

-.01493 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC 

VA422CIA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATINOtORB  DATA) 

(RTR283)  ( 24  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  Xf*P 
LREF  - 1290.3000  IN*  YMRP 
0REF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1009.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  !N.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.230 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

a 

12.000 

RUN  NO.  619/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPBC 

,572 

19.416 

.00874 

.07164 

-.00682 

-.00436 

-.00069 

-.00129 

1.44020 

-.02869 

-.02787 

-.02776 

.571 

98.267 

.00675 

.00630 

.00167 

-.00201 

,00056 

-.00000 

.41260 

-.02850 

-.02770 

-.02756 

.555 

199.280 

.02870 

.00562 

.01613 

.00033 

.00096 

-.00117 

.09956 

-.02831 

-.02754 

-.02739 

.553 

300.100 

,06659 

.08924 

.00091 

.00022 

.00058 

-.00122 

.53003 

-.02809 

<-,02732 

-.02716 

.555 

402.080 

.10594 

,00677 

-.00521 

.00216 

-.00032 

-.00031 

.70922 

-.02801 

-.02723 

-.02705 

.608 

501.130 

.05070 

,07011 

-.00581 

.00087 

-.00000 

.00060 

.77439 

-.02803 

-.02725 

-*02706 

.799 

597.930 

.01326 

.07924 

-.00219 

.00051 

.00000 

-.00004 

.82531 

-.02815 

-.02740 

-.02723 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00300 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

619/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

400.560 

19.951 

.05617 

.08410 

,02020 

.00029 

.00192 

-.00176 

.30031 

-.02977 

-.02896 

-.02888 

400.450 

99,650 

,03361 

.06562 

.01496 

-*00075 

.00101 

-.00180 

.39093 

-.02973 

-.02895 

-.02880 

400.530 

200.000 

.09977 

.06945 

,00362 

.00201 

-.00023 

-.00197 

.62375 

-.02952 

02803 

-.02665 

400,460 

298.930 

.09730 

.08139 

-.00705 

.00157 

-.00003 

*00155 

.73230 

-.02969 

-*02883 

-.02967 

400.440 

39G.080 

.03401 

.07867 

-.00476 

.00094 

.00003 

.00014 

.79665 

-.02974 

-.02883 

-.02870 

400,590 

499,420 

*00813 

.07971 

-.00004 

.00054 

,00009 

-.00004 

,76337 

-.02969 

-.02876 

-.02859 

400,010 

599,030 

,00599 

.08073 

-.00013 

.00037 

.00007 

-.00006 

*68179 

-.02954 

-.02861 

-.02837 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT 1 NO t OR8  OATA1 


REFERENCE  DATA 


PAGE  184 
IRTR204)  ( AL75  J 
PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XhRP  « 

1069.6000 

IN.  XC 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

2MRP  » 

375.Q00G 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

OLT-X 

.440 

.502 

.563 

.4§7 

-.572 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

3.000 

MACH'  - 

5.930 

AiLRON 

.000 

.ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

12,000 

RUN  NO.  616/  0 


GRADIENT  INTERVAL.  • -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

401.1 10 

.14779 

.09920 

.00160 

.00078 

.00068 

-.00144 

.64917 

-.02616 

-.02557 

--.02531 

502.640 

.14660 

.00879 

**.00861 

.00322 

-.00045 

-.00041 

.71793 

-.02597 

-.02538 

-.02508 

601 .660 

.07444 

.07881 

-.90913 

.00136 

-.00007 

*00138 

.78272 

-.02585 

-.02520 

-.  0249S 

750.050 

.00675 

.07950 

-.00078 

.00053 

.00007 

-.00004 

.74896 

-.02550 

-.02495 

-.02468 

602 . 670 

.00671 

.09031 

*.opoii 

.00029 

.00010 

-.00006 

.67638 

-.02524 

-.  02471 

-.02440 

GRAOIENT 

.ooooo 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  6)7/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400540 

390.240 

,13424 

,0B054 

400.390 

497.650 

.04886 

.07811 

400.570 

599.160 

,01126 

.07910 

490.550 

760.070 

.00650 

.09064 

400.590 

800.160 

.00066 

, 08062 

GRAOIENT 

.00000 

.OOOOQ 

CLM 

cr 

CYN 

CBL 

*-.01197 

.00270 

-.00008 

,00292 

-,00673 

•90124 

-.00001 

.00051 

-.00169 

.00047 

.00000 

-.00003 

-.00014 

.00046 

.00008 

-.00006 

-♦ 00013 

.00039 

.00008 

-« 000G6 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.74914 

- . 02580 

**.02500 

-.02444 

.79777 

-.02555 

-.02478 

-.02424 

.80886 

-.02555 

-.02478 

-,02431 

.68182 

-.02580 

-.02505 

—.02466 

.67971 

-.02612 

-.02540 

-.02509 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VAH22MA17)  0R6  ANO  ET  SEPARAT  I NO  (ORB  DATA! 


(RTR2S6)  < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690. POOD  SQ.FT. 

XHRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290 , 3ppp  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1260.3000  IN, 

ZMRP  • 

375.0000 

IN,  ZO 

SCALE  * 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  * 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

3.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  614/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

.457 

901.43Q 

.10628 

.07266 

-.02452 

.00105 

.402 

900.290 

.01563 

.07692 

-.00300 

*00054 

.494 

1006.100 

* 007 16 

.07945 

-*00007 

.00043 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPfll 

CPB2 

CP8C 

*.00006 

.00004 

*88646 

-.02267 

-.02218 

-.02132 

*00007 

-.00003 

*85184 

-.02295 

-.02243 

-.02167 

.00007 

-.00006 

.66928 

-.02272 

-.02219 

-.02137 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.000G0 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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SREF  - 
LREF  - 
BREF  • 
SCALE  - 


DLT-X 

400.420 

400.380 

400.490 

400.460 


SREF  • 
LREF  » 
BREF  - 
5CALE  - 


DLT-X 

.466 

.523 

.467 

.553 

.520 

.568 

.557 


DLT-X 

400.510 

400.440 

400.510 

400.340 

400,420 

400.470 

400,500 


/ - < 

\ V 


AEDC  VAH22C  I.A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  CRB  DATA)  (RTR286)  t 24  OA.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

a 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

a 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH  -* 

5.930 

A I IRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

m 

12.000 

RUN  NO.  615/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

750.200 

.01147 

.07817 

-.00154 

.00053 

.00007 

000.210 

.00709 

.07960 

-.00010 

.00045 

.00007 

900.210 

.00718 

.08045 

-.00011 

.00055 

.00005 

1000.300 

.00717 

.08050 

-.00014 

.00052 

.00005 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CP9C 

-.00003 

.79417 

-.02506 

-.02452 

-.02426 

-.00006 

.67474 

-.02484 

-.02431 

-.02411 

-.00006 

.67574 

-.02419 

-.02367 

-.02340 

-.00006 

.67888 

-.02350 

-.02299 

-.02262 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VAH22* IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING* ORB  DATA) 


(RTR257)  * 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  * 

1069.6000 

IN.  XQ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN,  YO 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

* 

60.000 

ALPHA  * 

-5.000 

beta 

• 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

a 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

a 

11.000 

RUN  NO.  631/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPSC 

19.705 

-.12003 

.13175 

.00262 

.00236 

.00058 

-.00127 

.68180 

-.02487 

-.02289 

-,02267 

101.520 

-.11408 

.13070 

.00026 

.00712 

.00161 

-.00034 

.73238 

-.02522 

-.02315 

-.02299 

201.800 

-.13548 

.13442 

.00497 

.00339 

.00003 

-.00041 

.69572 

-.02558 

-.02348 

-.02344 

301.250 

-.16783 

. 12763 

-.00125 

.00236 

-.00000 

.00037 

.65258 

-.02568 

-.02361 

-.02362 

400.140 

-,20251 

.12637 

-.00085 

.00191 

-.00003 

,00012 

.65579 

-,02575 

-.02363 

-.02375 

500.250 

-.21066 

.12784 

.00125 

.00181 

-.00000 

.00008 

,66592 

-.02563 

-.02362 

-.02373 

600.210 

-,21082 

.12808 

.00118 

.00180 

.00001 

.00008 

.66558 

-*02533 

-*02338 

-.02352 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

*00000 

.00000 

RUN  NO  . 

832/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CROC 

23.632 

-.08303 

.12961 

.01958 

.00471 

.00279 

.00175 

.88384 

-.02612 

-.02411 

-.02368 

100.180 

-,11362 

. 13374 

.00001 

.00484 

*00020 

-.00050 

.73050 

-*02496 

-.02307 

-.02239 

I 87. 830 

-.14859 

.12803 

-.00058 

.00234 

-.00004 

.00085 

,65610 

-.02450 

-.02265 

02202 

298,270 

-.19223 

. 12648 

-.00244 

.00210 

-.00001 

*00021 

.64729 

-.02437 

-.02251 

-.02197 

399,910 

-.21063 

,12743 

,00120 

.0018! 

,00001 

.00009 

*66571 

•*,02439 

-.02240 

-.02201 

500.210 

-.21084 

.12803 

*00127 

.00176 

*00001 

.00008 

.66602 

-.02446 

-.02249 

-.02209 

600.160 

-.21053 

.12801 

.00126 

.00182 

,00001 

,00008 

,66599 

-*02466 

-.02268 

-,02239 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

i 


DATE  55  JUL  73 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

Pa 

4 1£* 

AEDC  VA422C I A 17)  CRB  AND  £T 

SEPARATING* ORB  DATA) 

IRTR288)  t 24  M.  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2590.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  * 

-5,000 

LREF  ■ 

1230.3000  (N. 

YHRP 

• 

0000  IN,  YO 

BETA  * 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

BRCF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

3,000 

MACH  * 

5,930 

SCALE  • 

.0100 

A I IRON  * 

o 

o 

o 

turn  • 

-40.000 

GRID  - 

M ,000 

RUN  NO. 

629/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

» -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

.521 

403.940 

-.02930 

.12290 

-.02209 

.00209 

-.00012 

.00030 

-.09394 

-.0168S 

-.01551 

-,01528 

.522 

500.940 

-.16344 

.12079 

-.01035 

.00210 

-.00009 

.00016 

,59669 

-.01804 

-.01658 

-.01690 

.444 

600.240 

-.20905 

.12610 

.00103 

.00169 

.00001 

.00009 

.66495 

-.01796 

-.01649 

-.01715 

.447 

750.160 

-.21027 

.12793 

.00123 

.00179 

-.00000 

.00009 

.66584 

-.01564 

-.01422 

-.01506 

.191 

800.370 

-.21011 

.12785 

.00124 

.00167 

.00000 

.00009 

.66593 

-.01389 

-.01251 

-.01333 

GRADIENT 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

630/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

. - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQl 

CP82 

CP8C 

400.520 

397.040 

-.16920 

.12344 

-.00676 

.00215 

-.00005 

.00022 

.62008 

-.01369 

-.01242 

-.01115 

400.430 

499.580 

-.20767 

. 12607 

.00051 

.00186 

.00002 

.00010 

.66247 

-.81350 

-.01233 

-.01129 

400.410 

599.930 

-.20973 

.12740 

.00125 

.00185 

-.00000 

.00009 

.66594 

-.01439 

-.01329 

-.01262 

400.400 

750,210 

-.21009 

. 12789 

.00121 

.00184 

.00001 

.00009 

.66578 

-.01717 

-.01595 

-.01581 

400.360 

600.140 

-.21035 

.12803 

.60125 

.00172 

-.00001 

,00009 

.66595 

-.01845 

-.01716 

-.01715 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORQ  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR290J  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

5REF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YWRP 

- .0000  IN.  Y0 

BETA  • 

*000 

DLTALF  - 

-20,000 

BREF  - 

1290. 3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  • 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRQN  - 

.000 

ELEVON  « 

-40.000 

GRID  - 

II. 000 

RUN  NO, 

627/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPCl 

CP82 

CP8C 

.410 

804.380 

-.02077 

,12053  -.02330 

.00255 

-.00027 

,00034 

-.46152 

-.01021 

-.00906 

-*00794 

.493 

900.000 

-.16843 

.11880  -.01068 

*00134 

-.00006 

-,00047 

.59595 

-.01042 

-.00927 

-.00827 

.417 

1000.400 

-.20953 

.12522  .00106 

.00177 

*00001 

,00009 

.66514 

-.00388 

-*00878 

-*00786 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .QQ000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  85  JUL  73 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA4221 I A 17)  ORB  AND  ET 

SEPARAT I NG ( 0R8  DATA) 

(RTR290)  ( 24  JO.  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

S REF  - 

2690.0000  SQ.FT 

. XWRP 

- 1069.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  • 

3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

11.000 

RUN  no. 

628/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP0I 

CP82 

CP9C 

400.430 

750.930 

.17015 

.11399  *.00512 

.00134 

<-.00019 

-.00041 

.63126 

-.00058 

-.00655 

-.00426 

400.360 

800.550 

.20071 

.11796  *.00052 

.00146 

-.00002 

-.00015 

.55739 

-.01399 

-.01244 

-.01132 

400.520 

900.300 

.20B83 

.12440  .00097 

.00167 

-.00001 

.00006 

. 66466 

-.01527 

-.01397 

-.01390 

400.400 

1000.400 

.21001 

.12769  .00126 

.00184 

.00001 

.00009 

.66600 

-.01356 

-.01235 

-.01223 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

0R9  AND  ET 

SEPARATING (CRB  DATA) 

(RTR29I ) i 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089, 

,6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

10.000 

RUN  NO. 

640/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CP9C 

.452 

31.664 

-.16426 

.16028 

.00692 

.00934 

.00204 

-.00045 

.70214 

-.01671 

-.01505 

-.01393 

,529 

102.590 

-.19910 

.15636 

.00865 

.00521 

.00213 

*00108 

.70344 

-.01687 

-.01524 

-.01400 

.519 

202.280 

-.24691 

.14899 

.00221 

.00222 

,00004 

.00007 

.66897 

-.01773 

-.01620 

-.01499 

.404 

300.590 

-.28755 

.14833 

-.00151 

.00169 

.00004 

-.00027 

.65476 

-.01790 

-.01648 

-.01544 

.381 

400.180 

-.30443 

.14915 

.00120 

.00171 

.00005 

-.00028 

.56396 

-.01730 

-.01599 

-.01515 

.491 

500.220 

-.30498 

.14996 

.00129 

.00162 

,00003 

-.00029 

.66423 

-.01607 

-.01477 

-.01410 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

641/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.440 

32.477 

-.17717 

.15710 

.01922 

.00618 

,00183 

.0Q093 

.76851 

-.01750 

-.01563 

-.01389 

400,430 

103.130 

-.19915 

.15303 

.00642 

.00537 

-.00001 

,00107 

.69223 

-.01887 

-.01711 

-.01533 

400.530 

201.460 

-.25959 

.14843 

-.00144 

.00209 

.00012 

-.00033 

.65447 

-.01969 

-.01803 

-.01628 

400.530 

300.530 

-.29651 

* 14807 

-.00061 

.00164 

.00002 

-.00025 

.65794 

-.02008 

-.01850 

-.01689 

400.430 

400.310 

-.30488 

.14965 

.00123 

.00159 

.00005 

-.00028 

.66403 

-.01959 

-.01806 

-.01659 

400.410 

500,140 

-.30525 

.14999 

.00129 

,00165 

, 00003 

-.00029 

.66424 

-.01 B85 

-.01728 

-.01588 

ORAOIENT 

*00000 

.oooorj 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,-»aoe  les 


DATE  35  ML  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VAM2SJIAI7)  OR8  AND  ET  SEPARATtNOiOfiS  OATAJ 


REFERENCE  DATA 


IRTuSSa)  ! 2*4  M- 
PARAMETRIC  OATA 


SREF  • -i 
lref  • 

0REF  “ 
SCALE  “ 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290. 30Q0  IN.  ZMRP 

.0100 

» 1069.8000 

.0000 
« 375.0000 

IN.  XO 
IN.  YO 
IN.  ZO 

DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  « 
GRID  - 

60.000 
.000 
3.000 
,000 
10. COO 

alpha  - 

OLTALF  * 
MACH  - 
E LEVON  - 

RUN  NO. 

638/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 
.490 
• 363 
.299 
.440 
.687 

OLT-Z 

403.540 

501.600 

600.520 

700.240 

799.920 

GRADIENT 

CN 

-.12115 

-.21406 

-.29278 

-.30395 

-.30527 

.00000 

CA 

.14393 
.13834 
.14332 
. 14878 
.15011 
.00000 

CLH 

.02486 

.01942 

.00186 

.00105 

.00130 

.00000 

CY 

.00229 

.00120 

.00179 

.00163 

.00170 

.00000 

CYN 

.00008 

-.00021 

.00005 

.00005 

.00005 

.00000 

C8L 

-.00046 

-.00085 

-.00026 

-.00028 

-.00028 

.00000 

XCP/L 

,45477 

.56929 

.65386 

.66345 

.68426 

.00000 

CP81 
-.01204 
-.01445 
-.01785 
— * 0 1 78 1 
-.01672 
.00000 

CPB2 
-.01028 
-.01269 
-.01629 
- ,01632 
-.01533 
.00000 

RUN  NO. 

639/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 

DLT-X 

400.380 

400.350 

400.290 

400.310 

400.490 

DLT-Z 
397.340 
499.420 
600.140 
700.190 
800. 170 
GRADIENT 

CN 

-.25401 

-.30175 

-.30237 

-.30385 

-.30450 

.00000 

CA 

. 14240 
.14634 
.14781 
,14956 
. 14980 
.00000 

CLM 

-.00938 

.00059 

.00092 

.00123 

.00127 

.00000 

CY 

.00230 

.00176 

.00168 

.00153 

.00165 

.00000 

CYN 

-.00001 

.00003 

.00004 

.C30Q2 

.00004 

.00000 

C8L 

-.00002 

-.00026 

-.00028 

-p.00028 

-.00029 

.00000 

XCP/L 

,62306 

.66195 

*66305 

.66405 

.66418 

.00000 

CPB1 

-.00307 

-.00177 

-.00306 

-.00559 

-.00865 

.00000 

CP82 

-.00178 

-.00034 

-.00161 

-.00425 

-.00735 

.00000 

7S  I 


10,000 
10,000 
5.930 
■MO  *000 


CP8C 
-.00831 
— » 0 1 043 
-.01478 
-,01545 
-.01452 
.00000 


CPSC 

.00115 

.00180 

-.00039 

-.00359 

-.00691 

.00000 


DATE  25  JUL  73 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IA17A 

PAGE 

189 

AEDC 

VA422 ( IA17) 

0R8  ANO 

ET  SEPARAT I NO  1 OR0  DATA1 

(RTR293)  ( 24  JU. 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  * 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

0LT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA 

3.000 

OLTALF  * 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  » 

.0100 

A1LRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO. 

437/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

ON 

CA 

CUM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

.498 

18.855 

-.01489 

.08412 

-.01245 

-.04306 

-.00203 

-.00039 

-.17623 

-.02567 

-.02543 

-.02521 

.459 

99.456 

-.00245 

.09150 

-.00238 

-.04133 

-.00021 

.00033 

.00000 

-.02550 

-.02522 

-.02504 

.606 

200.770 

.02156 

.08587 

-.00135 

-.03795 

-.00052 

-.00030 

.72270 

-.02536 

-.02505 

-.02491 

.521 

301.880 

.03341 

.08497 

-.01377 

-.03099 

-.00237 

.00361 

1.07200 

-.02522 

-.02490 

-.02475 

.647 

401.070 

-.00647 

a 00050 

-.01806 

-.03300 

-.00205 

,00588 

-2,13180 

-.02511 

-.02478 

- , 02462 

.540 

500.090 

-.04887 

.07885 

-.01235 

-.03521 

-.00149 

.00300 

.40734 

-.02492 

- . 02458 

-.02445 

.860 

597.070 

-.05447 

.07967 

-.01083 

-.03547 

-.00144 

.00287 

.461  IS 

-.02475 

-.02437 

-.02423 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R9  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR294)  ( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XM RP 

- 1089.6000  IN. 

XO 

DLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  ■ 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN. 

YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  * - 

10.000 

BREF  « 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

« 375.0000  IN. 

ZO 

DLTBTA  « 

. 3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  « 

14.000 

RUN  NO. 

466/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPBC 

.446 

403.640 

♦ 14823 

,08539  -.03075 

-.03030 

-.00266 

.00443 

. 8S748 

-.02311 

-.02278 

-.02261 

.505 

501.780 

.03575 

.08007  -.02439 

-.03215 

-.00262 

.00841 

1.34240 

-.02306 

-.02277 

-.02266 

.497 

600.290 

-.03708 

.07787  -.01523 

-.03477 

-.00164 

.00338 

.24934 

-.02279 

-.02255 

-.02245 

.513 

750.030 

-.05442 

.07967  -.01080 

-.03544 

-.00144 

.00287 

.46154 

-.02171 

-.02153 

-.02143 

-.068 

802.200 

-.05425 

.07979  -.01003 

-.03553 

-.00143 

.00287 

.46039 

-.02092 

-.02077 

-.02056 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .G0000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  E3  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - JA17A  rAia£  ISO 

AEOC  VA422UAI7)  ORB  AND  EX  SEPARATUM  (ORB  DATA)  CRT^SS)  i 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OAT A 

sref  - 

2690.0000  SO, 

.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  » 

60.000 

ALPHA  « 

.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMftP 

* .0000  IN.  YO 

BETA  » 

3,000 

OLTALF  » 

20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  ° 

.000 

GRID  • 

14.000 

RUN  NO. 

465/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP92 

CPBC 

.560 

802.110 

.07598 

.07226  -.03955 

-.03357 

-.00153 

.00491 

1.18060 

-.01838 

-.01834 

-.01721 

.490 

900.550 

-.03443 

.07391  -.01720 

-.03513 

-.00154 

.00261 

.16031 

-.01877 

-.01869 

-.01770 

.430 

1000.200 

-.05418 

.07833  -.01079 

-.03557 

-.00151 

.00286 

.46102 

-.01858 

-.01846 

-.01739 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND 

ET  SEPARAT 1 NG ( ORB  DATA) 

(RTR296)  ( 24  JUL 

75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

SO, 000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.000?  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE  « 

.0100 

AILRON  - 

15,000 

ELEVOM  * 

.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

477/  0 

GRA01ENT  INTERVAL 

. • -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS! 

CP82 

CP8C 

.462 

19.054 

-.01622 

,08365  -.01224 

-.00365 

.00006 

.00124 

-.09476 

-.02727 

-.02737 

-.02673 

.538 

99.625 

-.00814 

.09050  -.00289 

.00033 

.00155 

.00157 

.30542 

-.02730 

-.02746 

-.02683 

.557 

200.410 

.01779 

.08614  -.00247 

.00140 

.00045 

.00145 

.79876 

-.02731 

-.02753 

-.02693 

.453 

302.100 

.04062 

.08437  -.01573 

.00285 

-.00070 

.00377 

1.04720 

-.02728 

-.02755 

-.02695 

.519 

401.020 

-.00488 

.07806  -.0)033 

.00057 

-.00012 

.00418 

-3.09810 

- . Q2726 

-.02762 

—.02703 

.550 

500.140 

-.04423 

.07669  -.01337 

-.00017 

.00029 

.00255 

.35768 

-.02730 

-.02772 

-.02715 

.643 

597.180 

-.04969 

,07765  -.01183 

-.00033 

,00038 

.00260 

.42159 

-.02719 

-.02758 

-.02707 

GRADIENT 

.00000 

,00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.Q0QOQ 

RUN  NO  . 

478/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.460 

19.674 

.04482 

.08428  .00791 

.00328 

,00132 

.00123 

.48344 

-.02818 

-.02810 

-.02744 

400.430 

97.828 

.03310 

.08513  -.00229 

.00248 

-.00002 

, 00223 

.72924 

-.02743 

-.02730 

-.02649 

400.510 

196.990 

.05027 

.08367  -.01613 

.00447 

-.00099 

.00503 

.98081 

-.02701 

-.02685 

-.02600 

400.530 

297.970 

-.00000 

.07834  -.01919 

.00076 

-.00018 

.00438 

.00000 

-.02695 

-.02675 

-.02600 

400.530 

399.100 

-.04428 

.07645  -.01344 

-.00015 

.00035 

.00255 

.35641 

-.02697 

-.02677 

-.0260S 

400.570 

500.110 

-.04976 

.07756  -.01182 

-.00046 

.00037 

.00259 

.42252 

-.02696 

-.02674 

-.02600 

400.650 

600.200 

-.04972 

.07777  -.01182 

-.00047 

.00038 

.00259 

.42220 

-.02702 

-.02679 

-.02610 

ORADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - UI7A  PAGC  191 

AEDC  VA422C IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT  INCH  CRB  DATA)  (RTR297)  ( 64  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

8 
— i 

XMRP  ® 

1089.6000 

IN. 

XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  ° 

.000 

LREF 

■ 

1690.3000 

IN. 

YMRP  • 

. GOCO 

IN, 

YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

BREF 

. 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLTBTA  « 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

* 

.0100 

AiLRON  - 

15.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID  - 13.000 


DLT-X 

DLT-Z 

RUN  NQ. 
CN 

475/  0 
CA 

CLM 

GRADIENT  INTERVAL 
CY  CYN 

. - -5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

CP8! 

CP32 

CPSC 

.435 

403.640 

.15753 

. 0B59C 

-.03275 

.00273 

-.00091 

.00457 

.06791 

-.02212 

-.02200 

-.02186 

.506 

50 1 . 690 

.03867 

.07860 

-.02449 

.00144 

-.00070 

.00602 

1 ,29330 

-.02187 

-.02190 

-.02182 

.384 

600.110 

-.03237 

.07559 

-.01614 

-.00007 

.00026 

.00270 

. 15136 

-.02137 

— . 02148 

-.02148 

go 

.438 

750.080 

-.04908 

.07767 

-.01181 

-.00034 

.00036 

.00260 

.41932 

-.01907 

-.01536 

-.02007 

-.213 

802.330 

-.04907 

,07764 

-.01 !81 

-.00039 

.00036 

.00260 

.41939 

-.01881 

-.01885 

-.01894 

If 

££ 

Bg 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-X 

DLT-Z 

RUN  NO. 
CN 

476/  0 
CA 

CLM 

GRADIENT  INTERVAL 
CY  CYN 

*=  -5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400,370 

396.850 

.03742 

.07772 

-.02537 

.00147 

-.00066 

.00609 

1.33790 

-.02105 

-.02060 

-.01387 

F o 

400.440 

498.420 

-.03506 

.07561 

-.01566 

.00001 

.00026 

.00264 

.21335 

-.02069 

-.02012 

-.01947 

400.340 

600.180 

-.04915 

.07736 

-.01184 

-.00034 

.00036 

.00260 

,41899 

-.02099 

-.02039 

-.01988 

400.500 

750.210 

-.04933 

.07774 

-.01185 

-.00051 

,00038 

.00259 

.41971 

-.02212 

-.02170 

-.02139 

400.540 

800.240 

-.04937 

.07783 

-.01165 

-.00041 

.00037 

.00259 

.42003 

-.02273 

-.02241 

-.02214 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422(IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA)  (RTR2991  ( 24  JL*_  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN. 

XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

— 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BETA  * 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

> 

BREF  * 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  " 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  * 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  « 13.000 


RUN  NO.  480/  0 ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CPB2 

CP9C 

.402 

002.080 

.07578 

.07037 

-.03077 

-.00046 

.00008 

.00340 

1.16490 

-.01713 

-.01656 

-.01524 

.483 

900.620 

-.03210 

.07207 

-.01719 

-.00019 

.00032 

.00222 

. 1 2440 

-.01750 

-.01695 

-.01555 

.435 

1000.300 

-.04902 

.07529 

-.01180 

-.00031 

.00037 

.00259 

.41933 

-.01780 

-.01723 

-.01572 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  £5  JUL  75 


TAeULATEO  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  YA422C I AI7>  ORB  AMD  ET  5EPARAT I NO ( 0R8  OATA) 


PACE  132 
tRTR£39i  i 24  JUL  75  i 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZttRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

,0100 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

- 

.000 

DLTALF  « 

-20.000 

0LT8TA 

X 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

*r 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

** 

13.000 

RUN  NO.  47**/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.530 

750.300 

-.04861 

.07277 

-.01184 

-.00035 

.00031 

.00257 

.41650 

-.01605 

-.01596 

-.01492 

400,430 

800.280 

-.04886 

.07313 

-.01 186 

-.00024 

.00031 

.00258 

.41727 

-.01761 

-.01755 

-.01700 

400.490 

900.430 

-.04893 

.07538 

-.01179 

-.00027 

.00032 

.00239 

.41907 

-.01734 

-.01730 

-.01706 

400.440 

1000.300 

-.04903 

.07760 

-.01182 

-.00053 

.00034 

.00259 

.41894 

-.01579 

-.01569 

-.01537 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422C 1 A 1 7 J 0R8  AND  ET  SEPARAT I NG < ORB  DATA) 


(RTR300) 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  ■ 

2690.0000  SQ.FT, 

XMRP  « 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YHRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000  IN. 
.0100 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

OLT-X 

400.450 

400.480 

400.430 

400.540 

400.520 

400.550 

400.540 


OLT-Z 

19.972 

96.779 

200.020 

298.970 

397.980 

499.380 

599.990 

GRADIENT 


RUN  NO.  490/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.616 

19.378 

.03901 

.06476 

-.0137 1 

.511 

98.266 

.03986 

.07683 

-.00526 

.612 

199.110 

.06716 

.07497 

,00778 

.614 

300.070 

.11706 

.07791 

-.00171 

.630 

401.940 

* 15426 

.07759 

-.01667 

.556 

501.220 

.10318 

.07108 

-.01850 

.729 

590.530 

.05283 

.06917 

-.01111 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  491/  0 


CN 

.09013 

.09279 

.14402 

.14782 

.00469 

.04764 

.04500 

.00000 


CA 

.07443 

.07471 

.07933 

.07309 

.07020 

.06940 

.07054 

.00000 


CLM 

.01258 

.00520 

-.00669 

-.01939 

-.01678 

-.00983 

-.00912 

.00000 


PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

V 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

St 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

* 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

- 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

a 

12.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-.00476 

-.00227 

-.00018 

.00029 

.00367 

.00192 

.00099 

.00000 


CYN 

-.00106 

.00008 

.00048 

-.00012 

-.00171 

-.00134 

-.00055 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

-.00006 

-.00050 

*00215 

.00234 

.00172 

.00090 

.00072 

.00000 


CYN 

.00148 

.00047 

-.00096 

-.00136 

-.00109 

-.00052 

-.00051 

.00000 


CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPSC 

.00090 

1.01140 

-.02909 

-.02873 

-.02846 

.00145 

,79191 

-.02885 

-.02844 

-.02814 

.00146 

.54412 

-.02860 

-,02812 

-.02791 

.00195 

.67457 

-.02822 

-,02776 

-.02755 

.00459 

.76807 

-.02800 

-,02754 

-.02729 

.00594 

.83926 

-.02788 

-.02746 

-.02717 

#00313 

.07033 

-.02793 

-,02756 

-.02727 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

. - -5.00/ 

5. 00 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPBC 

.00069 

.52047 

-.03038 

-.03010 

-.02970 

.00070 

.59320 

— .03010 

-.02985 

-.02935 

.00218 

.70642 

-.02993 

-.02961 

-.02910 

.00684 

.79138 

-.02994 

-.02955 

-.02910 

.00502 

.85813 

-*02990 

-.02948 

-.02£0S 

.00314 

.86627 

-.02984 

-.02939 

-.02895 

.00317 

.85913 

-.02961 

-.02912 

-.02862 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  193 


AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARAT ! NO ( ORB  DATA) 

(RTR30I)  < 2S  JUL 

75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

5REF  ■ 

2890,0000  SQ.FT.  XHRP 

* 1089,6000  IN,  XO 

DLT-Y  • 

60,000 

ALPHA  • 

5.000 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

YHRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  * 

,000 

OLTALF  • - 

10.000 

BREF  « 

1290.3000  IN. 

ZWP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

3.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  * 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO. 

488/  0 

GRAD l ENT  INTERVAL 

- -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB! 

CP82 

CP8C 

.533 

400.930 

,19467 

.07822  -.00925 

.00085 

-.00021 

.00231 

.70750 

-.02509 

-.02483 

-.02427 

,494 

502.710 

.20243 

.08018  -.02184 

.00487 

-.00218 

.00516 

,76790 

-.02477 

-.02452 

-.02389 

.491 

601.700 

. 13004 

.07163  -.02307 

.00257 

-.00172 

.00757 

.83736 

-.02448 

-.02426 

-.02353 

.601 

750,050 

.04823 

.06887  -.00963 

.00084 

-.00054 

.00315 

.86005 

-.02404 

-.02384 

-.02306 

-.525 

803. 170 

,04669 

.06997  -.00909 

.00085 

-.00052 

.00318 

.85477 

-.02364 

-.02346 

-.02254 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

489/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

* -5. 

00/  5.00 

OL7-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLh 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CPB  2 

CPBC 

400.490 

398.310 

. 18308 

.07346  -.02566 

.00341 

-.00183 

.00904 

.79568 

-.02495 

-.02464 

-.02383 

400.490 

497.670 

.10464 

.07073  -.02035 

.00230 

-.00144 

.00634 

.85453 

-.02485 

-.02456 

-.02379 

400.460 

598.990 

.05019 

.06656  -.01052 

.00081 

-.00053 

.00313 

.86963 

-.02499 

-.02467 

-.02397 

400.510 

750.130 

.04635 

.07045  -.00911 

,00082 

-.00053 

.00318 

.85664 

-.02517 

-.02485 

-.02420 

400.570 

800.040 

.04633 

,07047  -.00913 

.00087 

-.00052 

.00318 

,85711 

-.02555 

-.02521 

-.02469 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND 

ET  SEPARATING! ORB  DATA) 

(RTR303)  ( 2S  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690,0000  SQ.FT 

XMRP 

» 1069.6000  IN. 

XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN. 

YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN. 

zc 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0)00 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

12.000 

RUN  NO. 

493/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5.00/  5.00 

OCT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

,473 

801.010 

♦ 14015 

.06524  -.03515 

.00164 

-.00139 

,00640 

.91091 

-.02087 

-.02074 

-.01906 

.387 

900.210 

.05433 

.06673  -.01163 

.00078 

-.00051 

.00309 

.07405 

-.02127 

02109 

-.01933 

,4£37 

1000,200 

.04634 

.06785  -,00900 

.00077 

-.00052 

.00316 

.85421 

-.02191 

-.02160 

-.01967 

GRADIENT 

.00000 

.08000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  20  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - U17A 

AEOC  VA422 C I A 1 7 J 0R8  AND  ET  SEPARATING 10^3  DATA) 


REFERENCE  DATA 


'•Al€ 

'8TR303>  I 2H  JU.  75  5 

PARA!1  METRIC  DATA 


SREF  • 

£690.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

o 

o 

o 

o 

IN.  Y0 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZHRP  r. 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

V 

60.000 

ALPHA  « 

5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  • 

-20.000 

0LT8TA 

m 

3.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

12.000 

RUN  NO.  497/  0 


ORAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP8C 

400.410 

750. 160 

. 05060 

.06781 

-.01036 

.00089 

-.00054 

.00314 

.86466 

-.02611 

-.02569 

-.02512 

400.350 

800.230 

.04692 

.06887 

-.00903 

.00083 

-.00053 

.00317 

.85237 

-.02609 

-.02564 

-.02519 

400.440 

900.270 

.04697 

.07013 

-.00909 

.00074 

—.00054 

.00318 

,05347 

-,0?b65 

-.02519 

-.02469 

400.450 

1000.200 

.04690 

.07034 

-.00912 

.00086 

-.00054 

.00318 

.85457 

-.02512 

-.02465 

-.02404 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  • .0100 


AEDU  VA422C I A! 7)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG C ORB  DATA! 


1009.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR30H ) ( 24  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

n 

60,000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

• 

,000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

w 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

m 

15,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

- 

11.000 

RUN  NO.  503/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP6C 

.582  19.703 

-.06027 

.10623 

-.00966 

.00066 

.00090 

.00191 

.49979 

-.02563 

-.02518 

-.02472 

.516  101.420 

-.05038 

.10139 

-,00528 

.00571 

,00123 

.00259 

.55526 

-.02566 

-.02545 

-.02498 

.530  201.890 

-.06104 

.10009 

-.01147 

,00168 

.00023 

.00387 

.47204 

-.02643 

-.02502 

-.02576 

.408  301.220 

-.09490 

.09324 

-.01726 

.00048 

.00030 

.00412 

.47807 

-.02648 

-.02606 

-.02582 

.576  400.190 

-.13344 

,09162 

-.01545 

.00003 

.00051 

,00324 

.54424 

-.02660 

-.02620 

-,02600 

.522  500.300 

-.14210 

.09236 

-.01338 

-.00025 

.00057 

.00317 

.56582 

-.02653 

-.02611 

-.02601 

.594  600.160 

-.14214 

.09270 

-.01342 

-.00015 

.00056 

.00317 

.5S560 

-.02619 

-.02580 

-,02573 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

504/  0 

GRADIENT  INTERVAL-  -5.00/ 

5.00 

OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP6C 

400.440  23.621 

-.01821 

.09852 

.00430 

.00374 

.00200 

.004 13 

.90064 

-.02698 

-.02594 

-.02510 

400.540  97.261 

-.04029 

.09977 

-.00818 

.00314 

.00050 

.00334 

.45707 

-.02561 

-.02473 

-.02367 

400.390  197.910 

-.07422 

.09428 

-.01706 

.00085 

.00017 

.00506 

.43010 

-.02507 

-.02428 

-.02325 

400.380  298,290 

-.1218! 

.09168 

-.01719 

.00017 

.00050 

.00340 

.51866 

-.02498 

-.02426 

-.02336 

400.410  399.900 

-.14187 

.09201 

-.0134! 

-.00017 

.00054 

,00317 

.56550 

-.02506 

-.02436 

-.02358 

400.380  500.180 

-.14201 

.09253 

-.01336 

-.00023 

.00056 

.00317 

.56593 

-.02510 

-.02446 

-.02374 

400.430  600.020 

-.14202 

.09252 

-.01339 

-.00032 

,00055 

.00317 

.56570 

-.02532 

-.02473 

-,02412 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

original  page  Ei 

OF  POOR  QUALITY! 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA42H U A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  Xf*P 

LREF  • 1290.3000  IN.  YhRP 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 

SCALE  » ,0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR305)  ( 24  OJL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

11,000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.434 

403.950 

.05830 

.09184 

-.04328 

.00057 

-.00043 

.00573 

1.40230 

-.01868 

-.01855 

-.01043 

.455 

500.920 

-.09321 

.08733 

-.02498 

.00044 

.00045 

.00361 

.39199 

-.01897 

-.01885 

-.01905 

.420 

600.31G 

-.14098 

.09107 

-.01360 

-.00015 

.00052 

.00317 

.56356 

-.01849 

-.01031 

-.01880 

.398 

750.180 

-.14146 

. 09244 

-.01337 

-.00023 

*00054 

.00317 

*55548 

-.01621 

-.01597 

-.01663 

.247 

801,520 

I H'149 

.09244 

-.01343 

-.00026 

.00052 

,00317 

.56506 

-.01454 

-.01432 

-.01495 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

502/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

400.510 

397.100 

-.09515 

.08970 

-.02208 

.00053 

.0004! 

.00383 

.42796 

-.01752 

-.01713 

-.01625 

400.370 

499.440 

-.i3SS8 

.09101 

-.01412 

-.00010 

.00052 

.00317 

.55834 

-.01745 

-.01698 

-.01625 

400.380 

599,940 

-.14103 

.09233 

-.01339 

-.00020 

,00055 

.00317 

.56506 

-.01798 

-.01753 

-.01701 

400.510 

750.240 

-.14162 

.09256 

-.01339 

-.00029 

,00055 

.00317 

,56545 

-.01983 

-.01944 

-.01926 

400.380 

800.200 

-.14575 

. 09260 

-.01339 

-.00021 

.00055 

.00317 

.56555 

-.02080 

-.02040 

-.02033 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 ( 1 A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO (ORB  DATA) 


(RTR3Q7)  C 24  *AJL  75  ) 


El 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

rj 

if 

SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT 

XMRP  - 

1089*6000 

IN. 

XO 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

if  - ■ 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YhRP  • 

.0000 

IN. 

YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

11 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.S30 

ii 

SCALE  - 

.0100 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

n 

GRID 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP8C 

.481 

004 .4 tO 

*06740 

.08872 

-.04416 

.00085 

-.00036 

.00535 

1*31530 

-.01566 

-.01502 

-.01365 

.437 

900*940 

-.09600 

.08543 

-.02479 

.00052 

.00047 

.00323 

*40176 

-.01594 

-.01540 

-.01393 

,426 

1000*400 

-.14102 

.08971 

-.01346 

-*00023 

*00052 

.00315 

.56453 

-.01626 

-.01566 

-.01412 

ORADIENT 

*00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

/*  >v 


DATE  23  JUL  75 

TABULATED  SOURCE 

DATA  - IAI7A 

PAGE 

19 6 

AEDC 

VA422I I A 17) 

i 

m 

•h 

SEP ARAT I NO ( 0R8  DATA! 

tRTR307)  « £4  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

- 1099.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60,000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA 

,000 

DLTALF  - -i 

20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

« 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

3,000 

MACH  « 

5,930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

11.000 

RUN  NO. 

500/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

400.490 

751.000 

-.09310 

.07986 

-.02083 

.00029 

.00032 

.00187 

.44765 

-.00604 

-.00604 

-.00447 

400.410 

800.720 

-.12966 

.08449 

-.01525 

.00017 

.00045 

.00333 

.54241 

-.00987 

-.00978 

-.00929 

HOD. 470 

900.340 

-.14026 

.08872 

-.01359 

-.00019 

.00052 

.00314 

.56309 

-.01027 

-.01008 

-.01055 

400.410 

1000.400 

14094 

.09221 

-.01335 

-.00031 

.00054 

.00317 

.56518 

-.00741 

-.00725 

-.00769 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC 

VA422UA17) 

0R9  AND  ET 

SEPARATING <088  DATA) 

CRTR308)  < 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■ 

8690.0000  SQ.FT.  XHRP 

» 1089.6000  IN,  XO 

DLT-Y  » 

60,000 

ALPHA  ■ - 

10,000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  » 

15. COO 

ELEVON  * 

,000 

GRIO 

10. 000 

RUN  NO. 

519/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

, - -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

CPSt 

CP82 

CPBC 

.399 

31.345 

-.09059 

.12715 

-.00814 

.00531 

.00293 

.00309 

.57015 

-.02193 

-.02101 

-.02020 

.479 

102.640 

-.10970 

.11074 

-.01065 

.00139 

,00255 

.00473 

.56301 

-.02272 

-.02178 

-,02096 

.526 

202.130 

15703 

.10404 

-.01699 

-.00199 

.00136 

.00473 

.55177 

-.02301 

-.02279 

-.02218 

.423 

300.610 

-.20021 

.10274 

-.01996 

-.00238 

.00153 

.00394 

.56030 

-.02434 

-.02334 

‘■*.02289 

.433 

400.150 

-.21767 

.10327 

-.01717 

-.00255 

,00154 

.00389 

,59110 

-.02444 

-.02345 

-.02315 

.500 

500.240 

-.21870 

. 10387 

-.01695 

-.00257 

.00155 

.00388 

.58250 

-.02419 

-.02323 

-.02298 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00090 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

520/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN  5 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.460 

32.624 

-.08750 

.11183 

.00038 

.00361 

.00269 

.00502 

.66435 

-.02143 

-.02018 

-.01918 

400.460 

103.100 

-.10707 

. 10812 

-.01336 

.00117 

.00069 

.00567 

.53523 

-.02270 

-.02138 

-.02057 

400.500 

203.570 

- .17141 

.10329 

-.02033 

-.00205 

.00155 

.00401 

.54137 

-.02334 

-.02201 

-.02130 

400.540 

300.600 

-.20908 

.10234 

-.01899 

-.00250 

.00152 

.00395 

.56917 

-.02366 

-.02234 

-.02174 

400.470 

400.360 

-.21858 

.10356 

-.01690 

-.00259 

.00155 

,00387 

.58231 

-.02348 

-.02212 

-.02155 

400.430 

500.200 

-.21868 

,10388 

-.01893 

-.00260 

.00157 

.00308 

.58258 

-.02310 

-.02170 

-.021C5 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CATE  25  JUL  75 


TA8ULATE0  SOURCE  OATA  - IA17A 


PACE  197 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT { NO ( 0R8  DATA)  CRTR3Q9)  t 24  M-  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SftEF 

» 

2690.0000  SQ.FT. 

- 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

« 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

- 

.0100 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  « 

-10.000 

DLT8TA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

10.000 

RUN  NO.  517/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * >5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.476 

403.280 

-.01716 

. 10236 

-.04795 

.393 

501.760 

-.11311 

.09559 

-.03949 

.373 

600.560 

-.20287 

.0S864 

-.02033 

.460 

700.210 

-.21761 

.10278 

-.01717 

.734 

801.300 

-.21868 

.10393 

-.01691 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO* 

516/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.460 

397.190 

-.16285 

.09875 

-.02671 

400.350 

499,400 

-.21388 

.10138 

-.01785 

400*320 

600. 160 

-.21624 

.1021 ! 

-.01739 

400.250 

700.170 

-.21768 

.10376 

-.01695 

400.410 

000. 180 

-.21783 

.10375 

->01693 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

CP8 1 

-.00127 

.00091 

.00513  -i 

2.13360 

-.02028 

-.00272 

,00128 

.00414 

.31090 

-.02265 

-.00198 

.00142 

.00405 

.55900 

-.02541 

-.00246 

,00152 

.00383 

.58109 

-.02592 

-.00252 

.00157 

,00388 

.58266 

-.02587 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

-.00174 

.00146 

.00445 

.48373 

-.01371 

-.00227 

.00149 

.00389 

.57654 

-.01223 

-.00238 

.0015! 

.00382 

.57958 

-.01242 

-.00252 

.00155 

.00387 

.58215 

-.01331 

-.00254 

.00155 

.00387 

.58228 

-.01495 

.00000 

.00000 

.000QQ 

.00000 

.00000 

CP82 

-.01931 

-.02150 

-.02421 

-.02479 

-.02474 

.00000 


CP82 

-.01296 

-.01157 

-.01175 

-.01268 

-.01431 

.00000 


CPBC 

-.01760 

-.01931 

-.02331 

-.02422 

-.02420 

.00000 


CPBC 

-.01073 

-.00969 

-.01040 

-.01184 

-.01385 

.00000 


DATE  23  UUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VA4H2I1A17)  ORB  AND  ET  5EPARAT I NO  t CftS  DATA) 


(RTR310)  I 24  JU L 73  I 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  • 

1088.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN, 

YhRP  • 

.0000 

IN.  Y0 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3,000 

DLTALF  * 

.000 

DLT3TA 

3.CQ0 

HACH  * 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  * 

15.000 

GRID 

14,000 

RUN  NO.  306/  0 


GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.337 

18.844 

.00369 

.08595 

-.01710 

-.04240 

-.00154 

-.00448 

.00000 

-.02615 

-.02620 

-.02572 

.493 

99.509 

.01656 

.09372 

-.00763 

-.04093 

,00027 

-.00399 

1.12070 

-.02600 

-.02599 

-.02557 

.563 

200.710 

.04227 

.08858 

-.00700 

-.03779 

,00019 

-.00527 

.82551 

-.02583 

-.02579 

-.02541 

.589 

302.020 

.03664 

.08787 

-.01997 

-.0306! 

-.00165 

-.00156 

1.01260 

-.02565 

-.02559 

-.02521 

.523 

401.230 

.01309 

.08197 

-.02287 

-.03320 

-.00178 

.00193 

2.40650 

-.02546 

-.02540 

-.02503 

,520 

500.100 

-.03350 

.07938 

-.01634 

-.03435 

-.00144 

-.00040 

.17333 

-.02533 

-.02527 

-.02492 

.794 

597.200 

-.03918 

.08034 

-.01470 

-.03472 

-,00139 

-.,00058 

.20489 

-.02509 

-.02499 

-.02464 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

5EPARAT 1 NG ( 0R8  DATA! 

(RTR31H  ( 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2890.0000  SQ.FT.  XHRF 

« 1089*6000  IN.  XO 

OLT-Y  * 

80,000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YHRP 

.0000  IN.  YO 

BETA 

3,000 

OLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

» 375,0000  IN*  ZO 

CLTBTA  « 

3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AJLRON  - 

,000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO. 

585/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CP9C 

*457 

403.700 

. 18532 

.09136  -,04003 

-.03001 

-.00134 

.00262 

.88033 

-.02353 

-.02341 

-.02297 

.527 

501.960 

.06138 

.08400  -.03117 

-.03199 

-.00199 

*00363 

1.16790 

-.02346 

-.02338 

-.02298 

,513 

600.220 

-.02206 

.07848  -.01091 

-.03403 

-.00155 

*00009 

-.1974! 

-.02321 

-.02318 

-♦C2280 

.550 

750.040 

-.03937 

.08037  -.01472 

-.03461 

-.00137 

.00057 

,28628 

-.02215 

-.02213 

-.02181 

-.064 

902.250 

-.03938 

.08039  -.01474 

-.03459 

-.00139 

*00058 

,28572 

-.02136 

-.02132 

-.02094 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

*00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 
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AEDC  VAH22C I A17) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR312)  ( 24  , 

JUL  75  1 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ElEVON  - 

15.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO. 

584/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CPSl 

CPB2 

CROC 

.HOB 

602.260 

.10162 

.07450  -.04546 

-.03195 

-.00140 

.00084 

1.10740 

-.01861 

-.01839 

-.01730 

.492 

900.500 

-.01929 

.07430  -.02094 

-.03413 

-.00148 

.00044 

-.42578 

-.01917 

-.01895 

-.01799 

.467 

1000.200 

-.03905 

.07892  -.01470 

-.03460 

-.00142 

.00058 

.28345 

-.01895 

-.01869 

-.01765 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

CRTR313)  ( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290,3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  20 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

576/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • *3, 

,00/  5,00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  an 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPSl 

CPQ2 

CFBC 

.515 

18.967 

-.00495 

.00528  -.01557 

-.00292 

.00033 

-.00179 

-2.48320 

-.02763 

-.02758 

-.02690 

.424 

99.569 

.00636 

.09223  -.00675 

.00104 

.00206 

-.00170 

1,72040 

-.02761 

-.02757 

-.02691 

.470 

200,460 

.03357 

,08883  -.00684 

.00154 

.00092 

-.00225 

.86317 

-.02767 

-.02765 

-.02705 

.587 

302,060 

.06094 

.08752  -.02115 

.00266 

.00015 

-.00107 

1.00770 

-.02767 

-.02763 

-.02706 

.597 

401,030 

.01405 

.08056  -.02316 

.00091 

.00027 

.00033 

2.30800 

-.02773 

-.02772 

-.02714 

.833 

300 . 120 

-.03171 

,07753  -.01663 

.00051 

.00040 

-.00030 

.13565 

-,02779 

-.02780 

-.02728 

.588 

597,340 

-.03709 

.07883  -.01514 

.00044 

.00042 

-.00033 

,25188 

-,02760 

-.02761 

-.02718 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO 

577/  0 

GRADIENT  1NTEP.VAL  * -3. 

00/  5,00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

ca  an 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPSl 

CP82 

CP9C 

400.460 

22.275 

,06052 

.08525  .00370 

.00431 

,00199 

-.00243 

,59880 

-.02847 

-.02846 

-.02748 

400.460 

1 01. 260 

.05072 

.08781  *,00712 

.00303 

,00060 

-.00202 

.00030 

-.02866 

-.02873 

-.02781 

400,440 

202.210 

.07084 

.08693  -.02201 

.00464 

-.00021 

,00056 

.97074 

-.02878 

-.02885 

-.02794 

400.520 

301.270 

.01733 

,08046  -.02379 

.00125 

.00020 

.00058 

2,03320 

Q2B98 

-.02909 

-.02817 

400.490 

400.140 

*,03199 

,07737  -.01667 

.00051 

.00039 

-.00031 

.13895 

-.02917 

-.02931 

-.02843 

400.550 

500,120 

-,03722 

,07067  -.01513 

.00062 

.00043 

-.00033 

,25355 

-*02917 

-.02930 

-.02844 

400,620 

597.330 

-.03727 

,07882  -.01514 

.00036 

,00042 

-,00034 

,25372 

-,02915 

-.02930 

-.02844 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.OQGOO 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A 17 A 
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reference  data 


SREF  * 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  * 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422( IA17)  CR8  AND 


* 1089*6000  IN.  XO 

- .0000  IN.  YO 

- 375.0000  IN.  ZO 


ET  SEPARATING 1CRB  DATA) 


DLT-Y  - 
BETA  " 
DLT8TA  - 
AILRON  - 
GRID 


fRTRSIH)  < 24  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


60.000 

ALPHA  « 

.000 

.000 

OLTALF  » 

-10.000 

3.000 

MACH  » 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

13.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


OLT-X  DLT-Z 

.469  403.640 

,465  501.810 
.470  600.230 

.491  749.950 

-.149  802.520 

GRADIENT 


RUN  NO.  574  / 0 

CN  CA 

* 18920  .09219 

.06266  .08284 

-*01934  .07664 

-.03661  .07872 

-.03665  .07875 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.04164  .00224 

-.03112  .00145 

-.01931  .00057 

-.01514  *00052 

-.01515  .00034 

.00500  .00000 


CYN 

CBL 

.00054 

-.00193 

.00017 

.00106 

.00037 

-.00020 

,00042 

-*00033 

.00040 

-.00033 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L  CPB1 

.88010  -.02303 

1.15670  -.02288 

-.33801  -.02261 

.24643  -.02144 

.24658  -.02055 

.00000  .00000 


CP82  CP9C 

-.02282  -.02252 

-.02271  -.02250 

-.02248  -.02233 

-.02126  -.02125 

-.02033  -.02031 

.00000  .00000 


RUN  NO.  575/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


OLT-X  OLT-Z 

400.380  396.700 

400*330  496.280 

400.370  600.200 

400.550  750.300 

400.460  800.170 

GRADIENT 


CN  CA 

.05932  .08148 

-.02249  .07669 

-.03659  .07761 

-.03684  .07087 

-.03698  .07887 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.03151  .00148 

-.01875  .00063 

-.01513  ,00047 

-.01517  .00039 

-.01518  .00040 

.00000  .00000 


CYN  CBL 

.00008  .00121 

.00035  -.00010 

.00039  -.00033 

.00041  -.00033 

.00041  -.00033 

.00000  .00000 


XCP/L  CPS I 

1.19120  -.02181 

-.17366  —.02131 

.24660  -.02151 

.24B21  -.02237 

.24935  -.02301 

.00000  .00000 


CPB2  CP8C 

-.02150  -.02056 

-.02096  -.02009 

-.02113  -.02038 

-.02203  -.02152 

-.02271  -.02230 

.00000  .00000 


AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA) 


(RTR316)  ( 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF 

- 2690.0000 

SQ.FT. 

Xtf*P  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

* t 290 .3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF 

« 1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

SCALE-  .0100 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO,  579/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.457 

802.450 

.10137 

.07371 

.528 

900.620 

-.02015 

.07291 

.405 

1000.300 

-*03672 

.07650 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.04366 

.00009 

.00037 

-.00065 

-.02024 

.00038 

.00037 

-.00030 

-.01514 

.00043 

.00042 

-.00033 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

1.09070 

-.01710 

-.01643 

-.01544 

-.34399 

-.01736 

-.01671 

-.01573 

.24765 

-.01738 

-.01672 

-.01567 

*00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  as  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEDC  VA422CIA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR316)  ( 24  M. 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ. 

FT.  XHRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

e .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN, 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  « 

15.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

573/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN  C0L 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

400.390 

750.340 

-.03659 

.07394  -.01521 

.00043 

.00039  -.00033 

.24438 

-.01889 

-.01856 

-.01748 

L.H20 

800.270 

-.03687 

.07513  -.01513 

.00037 

.00041  -.00033 

.24971 

-.02009 

-.01980 

-.01916 

400.490 

900. H80 

-.03648 

. Q76BI  -.01513 

.00027 

.00040  -.00033 

.24538 

-.01983 

-.01959 

-.01917 

400.440 

1000.200 

-.03650 

.07868  -.01516 

.00049 

.00040  -.00033 

.24446 

-.01858 

-.01831 

-.01778 

GRAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

p © 

!P  Q 

AEDC  VA422UAI7) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATINGCORB  DATA) 

(RTR3I7)  C 24  JUL 

. 75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

g£ 

SREF  - 

2690.0000  SQ. 

FT.  XMRP 

- 10Q9.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN, 

YMRP 

- ,0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

.000 

H Q 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

ZHRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

gtg 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

9 63 

GRID  - 

12.000 

RUN  NO. 

563/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPBC 

.522 

19.396 

.05346 

.06715 

-.01753 

-.00409 

-.00039 

-.00235 

.90781 

-.02838 

-.02799 

-.02772 

.520 

96.260 

.05536 

.07932 

-.00925 

-.00252 

.00079 

-.00180 

.82716 

-.02823 

-.02779 

-.02751 

.629 

199. 100 

.00372 

.07791 

.00320 

-.00053 

.00128 

-.00233 

.62172 

-.02800 

-.02754 

-.02726 

.635 

300. 030 

.13684 

,00170 

-.00722 

-.00021 

.00094 

-.00251 

.71274 

-.02779 

-.02733 

-.02704 

.609 

402.100 

,18149 

.08333 

-.02405 

.00214 

.00011 

-.00144 

.79249 

-.02766 

-.02719 

-.02689 

.542 

501  .290 

.13151 

.07675 

-.02634 

.00091 

.00025 

.00015 

.86030 

-.02772 

-.02725 

-,02691 

.655 

598.620 

.06945 

.07100 

-.01560 

.00052 

,00024 

-.00043 

.88463 

-.02784 

-,02739 

-.02709 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

564/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPBC 

400.440 

19.915 

,10598 

.07748 

.00825 

-.00035 

.00236 

-.00310 

.58219 

-.02955 

-.02929 

-.02896 

400*450 

98.715 

.11090 

*07615 

,00107 

-.00078 

,00136 

-.00331 

,65032 

-.02953 

-.02936 

-,02890 

400,410 

200.100 

.16761 

.00414 

-.01321 

.00153 

,00055 

-.00334 

.73801 

-.02937 

-.02920 

-.02067 

400.540 

299.000 

.17622 

.07927 

-.02741 

.00133 

,00043 

.00056 

.81556 

-,02936 

-.02915 

-.02864 

400.470 

398.090 

• 1 0850 

.07445 

-.02279 

.00108 

.00001 

.00047 

.87006 

-.02936 

-,02915 

-.02865 

400.450 

499.230 

.06439 

.07186 

-.01437 

.00062 

,00028 

-.00047 

.88320 

-.02933 

-.02909 

-.02857 

400,670 

599.880 

.06238 

.07312 

-.01363 

,00045 

.00029 

-.00046 

, 07853 

-.02917 

-.02889 

-.02829 

ORAOICNT 

.00000 

*00000 

*00000 

,00000 

*00000 

*00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

DATE  23  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  202 


AEDC  VA422( I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARAT ING(0R8  DATA) 


(RTR318)  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1009.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5-930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  561/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.472 

401.060 

.22091 

.08357 

.450 

502.700 

.23374 

.00711 

,474 

601 .970 

.16273 

.07852 

.574 

750.020 

.06401 

.07140 

-.557 

603.280 

.05321 

.07272 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

562/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400,450 

398.260 

.22270 

.08111 

400.570 

497.690 

.13016 

.07547 

400.450 

599.040 

.06695 

.07109 

400.610 

750.080 

.0631 1 

.07326 

400.510 

BOO. 050 

,06280 

. 07325 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

C0L 

-.01655 

-.00005 

.00131 

-.00339 

-.03055 

.00403 

-.00018 

-.00169 

-.03214 

.00148 

.00011 

.00116 

-.01436 

.00041 

.00027 

-.00048 

-.01369 

.00036 

.00029 

-.00047 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.03519 

.00196 

.00032 

.00184 

-.02726 

.00162 

-.00025 

.00149 

-.01509 

.00051 

.00027 

-.00047 

- . 011=59 

.00046 

.00029 

-.00047 

-.01370 

.00042 

.00020 

-.00047 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

.73493 

-.02540 

-.02506 

-.02443 

.79069 

nacriq 

-.02474 

-.02404 

.85751 

^.02485 

-.02453 

-.02373 

.88163 

-.02459 

-.02428 

-.02346 

.87653 

-.02429 

-.02398 

-.02303 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CPBC 

.81803 

-.02502 

-.02462 

-.02377 

.86942 

-.02492 

-.02455 

-.02376 

.88532 

-.02507 

-*02469 

-.02395 

.87688 

-.02520 

-.02481 

-.02412 

.87819 

-.02556 

-.02518 

-.02463 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422( I AI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  OATA) 


CRTR320)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  « 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

« 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

m 

12,000 

RUN  NO.  566/0  GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPBC 

.446 

BO  1.690 

.20188 

.07149 

-.04878 

.00155 

-.00017 

.ooona 

.90163 

-.02260 

-.02200 

-.02068 

.406 

900.220 

.07118 

.06937 

-.01613 

.00047 

.00029 

-.00043 

.88657 

-.02308 

-.02243 

-.02115 

.440 

1000. too 

.06300 

.07124 

-.01357 

.00054 

.00030 

-.00046 

.8753! 

-.02339 

-.02268 

-.02136 

ORAOIENT 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  £5  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  203 
(RTR320)  ( 24  JLL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.300G 

IN. 

YliRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

560/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

750.210 

.06762 

.07083 

-.0150! 

400,520 

800.130 

.06325 

.07165 

-.01363 

400.470 

900.220 

,06355 

.07293 

-.01367 

40Q.530 

1000.300 

.06347 

,07300 

-.01370 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  Xf*TP 
LREF  « 1290.3000  IN.  YKRP 
BREF  ■ 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  - .0100 


1089. S000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


RUN  NO,  550/  0 


DLT-X 

.455 

.504 

.414 

.531 

.528 

.537 

.577 


DLT-X 

400.430 

400.500 

400.360 

490.410 

400.490 

400.420 

400.370 


DLT-Z 
IS. 650 

101.320 
201.800 
301.280 
400.220 

500.320 
600.230 

GRADIENT 


DLT-Z 
22.992 
132.450 
201 .B50 
300.490 
400.040 

500.190 

600.190 
GRADIENT 


CN 

-.04826 

-.03432 

-.04223 

-.07703 

-.11891 

-.12846 

-.12829 

.00000 


CA  , 

.10545 

.10104 

,09977 

.09220 

.08932 

.09052 

.09076 

.00000 


RUN  NO.  551/  0 


CN 

-.00036 

-.01996 

-.05758 

-.10648 

-.12812 

-.12828 

-.12840 

.00000 


CA 

.09806 
.09951 
.09377 
.09016 
.09036 
.09092 
.0909 1 
.00000 


CLM 

-.01348 

-.00973 

-.01656 

-.02175 

-.01912 

-.01708 

-.01708 

.00000 


CLh 

-.00023 

-.01428 

-.02215 

-.02106 

-.01713 

-.01711 

-.01711 

.00000 


DLT-Y  - 

80.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  » 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

QLTBTA  - 

3.000 

MACH  - 

5.93u 

AILRON  ■ 

.000 

ELEVON  ■ 

15.000 

GRID 

12.000 

r^lENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.00051 

. 00027 

-.00048 

.88191 

-.02727 

-.02687 

-.02640 

.00032 

.00026 

-.00047 

.87556 

-.02730 

-.02690 

-.02652 

.00035 

.00029 

-.00047 

.07510 

-.02692 

-.02653 

-.02611 

.00033 

.00026 

-.00047 

.87588 

-.02660 

-.02619 

-.02568 

.00000 

.00000 

.00000 

.000.00 

.00000 

.00000 

.00000 

ORE  AND 

ET  SEPARAT I NGC0R8  DATA) 

(RTR321 / ( 24  JU.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA  * 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA  « 

3.090 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

15.000 

GRID  - 

u.ooo 

GRAOIENT  INTERVAL  ■ -5. 

00/  5.00 

* 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

.00213 

.00077 

-.00*44 

.38062 

-.02577 

-.02549 

-.02500 

.00686 

.00127 

-.00125 

.37646 

-.02600 

-.02574 

-.02525 

.00280 

.00020 

-.00077 

.26775 

-.0264! 

-.02616 

-.02591 

.00166 

.00002 

.00038 

.38060 

-.02636 

-.02612 

-.02588 

,00137 

.00009 

-.00007 

.49924 

-.02631 

-.02607 

-.02585 

.00128 

.QCGU 

-.00012 

.52702 

-.02620 

-.02595 

-.02579 

.00132 

.00011 

-.00012 

.52686 

-.02602 

-.02576 

-.02562 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  “ -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP8C 

.00504 

.00195 

.00001 

.00000 

-.02735 

-.02706 

-.02634 

.00507 

,00024 

-.00107 

-.05567 

-.02766 

-.02738 

-.02676 

.00218 

-.00001 

.00085 

.27405 

-.02778 

-.02752 

-.02688 

.00158 

,00007 

.00001 

.46219 

-.02794 

-.02768 

-.02704 

.00143 

.00009 

-.00012 

.52632 

-.02812 

-.02787 

-.02726 

.00136 

.00010 

-.000(2 

.52659 

-.02811 

-.02784 

-.02724 

.00140 

.00010 

-.00012 

.52674 

-.02805 

-.02779 

-.02718 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

A EDO  VA422(lAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATE  (ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

£690 . 0000  SQ.FT.  XMRP 

* 1089.6000  IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - 

o 

o 

o 

RUN  NO. 

548/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

.494 

404.000 

.09289 

.03633  -.05278 

.371 

501.140 

-.07488 

.00587  -.02940 

.510 

600.270 

-, 12733 

.08905  -.01731 

.454 

750.170 

12791 

.09061  -.01709 

*104 

801,570 

-.12776 

.09060  -.01705 

GRADIENT 

,00000 

. 0Q00C  .00000 

«r 

RUN  NO. 

549/  0 

OLT-X 

OLT-2 

CN 

CA  CLM 

400.400 

397.000 

-.07570 

.08887  -.02682 

400.420 

499.300 

-.12400 

.08899  <-.01795 

400.460 

599.950 

-.12745 

.09040  -.01708 

400.450 

750.220 

12784 

.09066  -.01708 

400.320 

800.160 

12782 

.09070  ^.01708 

GRADIENT 

.00000 

,00000  .00000 

AEDC  VA422UA1' 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 

2690.0000  50. 

FT.  Xf«P 

* 1089.6000  IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN,  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

553/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

.434 

004.190 

.09602 

,09127  -.03181 

.357 

901.270 

-.07310 

.08411  -.02854 

.492 

1000.300 

-.12727 

.08769  -.01715 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

(RTR322)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OAT A 


DLT-Y 

tit 

60.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

* 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLTBTA 

« 

3,000 

MACH  * 

5.930 

AlLRON 

m 

.000 

ELEVON  « 

15.000 

GRID 

m 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00190 

.00156 

*00122 

*00105 

*00103 

.00000 


CYN 

.00014 

*00002 

.00011 

.00011 

.DOOM 

.00000 


CBL 

-.00047 
.00004 
-.0001  1 
-.00012 
-.00012 
.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00183 
.00129 
.00115 
.00123 
.00110 
. GOOQC 


CYN 

.00006 

.00011 

.00010 

.00011 

.00008 

.00000 


CBL 
,00001 
^■.00010 
-.0001 1 
-.00012 
-.00012 
.00000 


XCP/L 
1 .22310 
.26729 
.52408 
.52641 
.52651 
.00000 


XCP/L 

.30568 

.51617 

.52598 

.52638 

.52634 

.00000 


CP81 

-.01846 

-.01844 

-.ones 

-.01533 
-.01 347 
,00000 


CP81 

-.01800 

-.01791 

-.01840 

-.02021 

-.02108 

.00000 


CPB2 

-.01804 

-.01803 

-.01743 

-.01479 

-.01287 

.00000 


CP82 

-.01752 

-.01737 

-.01790 

-.01980 

-.02069 

.00000 


(RTR32H)  < 24  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

*3 

60.000 

ALPHA  » 

-5.000 

BETA 

S 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

M 

3.000 

MACH 

5.930 

AlLRON 

m 

.000 

ELEVON  «* 

15.000 

GRID 

m 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

.00301 

.00136 

.00127 

.OOOCQ 


CYN 

-.00029 

.00001 

.00010 

.00000 


CBL 

.00019 

-.00049 

-.00012 

.00000 


XCP/L 

1.19950 

.26964 

.52522 

.00000 


CPB1 

-.01405 

-.01406 

-.01424 

.00000 


CP82 

-.01344 

-.01350 

-.01367 

.00000 


original;  page  ib 

OF  POOR  QUALITY! 


RUN  NO.  547/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X  OLT-Z  CN  CA  CLH  CY  CYN  CBL 

400.400  751.770  -.05520  .07416  -.02683  ,0065  .00009  .00026 

400.340  BOO. 640  -.11678  .08222  -.01663  .00058  .00014  -.00045 

400.430  900.350  -.12663  .08642  -.01729  .Q0117  .00010  -.00012 

400.280  1000.400  -.12715  .09029  -.01?"'''  .00010  -.00012 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 


XCP/L 

.17391 

.50048 

.52342 

.52619 

.00000 


CP81 
-.00609 
-.0  * 

L"  . twt) 

-.00898 

.00000 


CP82 

-.00497 

-.00985 

-.01089 

-.00832 

.00000 


CP8C 
-.00305 
- . 00894 
-.01091 
-.00824 
.00000 


AEDC  VA422L IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA!  (RTR325)  i 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XKR?  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  «* 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  « 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 60.000 
8ETA  « .000 
OLT8TA  - 3.000 
AILRON  «*  .000 
GRID  - 10.000 


ALPHA  * -10.000 
DLTALF  - .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - 15.000 


RUN  NO. 

539/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

i 

.504 

31.482 

-.07156 

.1 COU 

-.01299 

.471 

102.550 

->09008 

. 10972 

-.01633 

.495 

202.180 

-,13877 

.10255 

-.02223 

.425 

300.500 

-.10332 

.10079 

-.02441 

.394 

400.150 

-.20082 

.10099 

-.02145 

.463 

500.290 

-.20150 

.10165 

-.02128 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

540/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.450 

32.573 

-.06314 

.11069 

-.00552 

400*450 

103.100 

-.08756 

.10726 

-.01924 

400,510 

201,450 

->15312 

,10183 

-,02536 

400.510 

300.540 

-.19245 

.10034 

-.02321 

400.440 

400.340 

-.20163 

.10126 

-.02133 

400.390 

500.230 

-.20171 

,10162 

-.02125 

ORAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

.00936 

.00170 

-.00115 

.47856 

-.02161 

.00500 

.00165 

-.00009 

.47873 

-.02207 

.00168 

,00031 

.00017 

.49979 

-.02292 

.00125 

.00035 

-.00031 

.52684 

-.02324 

.00117 

.00033 

-.00027 

.55319 

-.02327 

.00118 

.00034 

-.00031 

.55441 

-.02295 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.oooeo 

GRADIENT  INTERVAL  " -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  1 

.00681 

.00174 

.00017 

.57898 

-.02108 

,00405 

-.00022 

.00089 

.44032 

-.02209 

.00139 

,00048 

00045 

.49440 

-.02264 

.00119 

.00032 

-.00024 

.53940 

-.02280 

.00117 

.00035 

-.00030 

.55422 

-.02260 

.00108 

.00035 

-.00031 

.55463 

-.02222 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB2 

CPBC 

-.02109 

-.02035 

-.02161 

-.02085 

- . 02247 

-.02183 

-.02282 

-.02228 

-.02286 

-.02242 

-.02255 

-.02218 

.00000 

.00000 

CP82  CPBC 

-.02045  -.01953 

-.02147  -.02073 

-.02202  -.02130 

-.02220  -.02155 

-.02195  -.02132 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VA422UAJ7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGC0R3  DATA)  :RTRS£65  t 24  JvA.  75  I 

PARA  £TRIC  DATA 


sref  « 

5690.0000  SQ.FT.  XMRP 

* 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  • 

60  000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

o 

o 

C5 

DuTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

» 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  « 

Z 000 

HACK  * ] 

5,930 

SCALE  • 

.0100 

A1LRGN  - 

.000 

ElEYON  - 

15.000 

*• 

GRID 

10.000 

RUN  NO. 

337/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

XT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.451 

403.210 

.01023 

.10429  -.05811 

.00216 

.00045 

-.00081 

6.  14630 

-.01755 

-.01692 

-.01535 

.296 

501.850 

-.09257 

.09472  -.04464 

.00126 

-.00000 

-.00088 

. 17775 

-.oises 

-.01822 

-.01715 

.420 

600.610 

-.10536 

.09704  -.02467 

.00110 

,00035 

-.00016 

.52693 

-.02085 

-.02012 

-.01256 

.431 

700.170 

-.20054 

.10034  -.02141 

.00123 

.00033 

-.00030 

.55325 

-.02095 

-.02022 

-.02000 

.699 

801.570 

-.20150 

.10165  -.02124 

.00110 

.00034 

-.00031 

.55461 

-.02279 

-.02230 

-.02190 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

538/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.460 

397.230 

-.14421 

.09738  -.03376 

.00187 

.00038 

-.00024 

.42586 

-.01313 

-.01254 

-.01082 

400.340 

499.400 

-.19717 

.09904  -.02204 

.00111 

.00032 

-.00027 

.54821 

-.01200 

-.01 140 

-.00934 

400.390 

680.140 

-.19958 

.09985  -.02161 

.00117 

.00034 

-.00029 

.55172 

-.01205 

-.01 144 

-.01038 

400.340 

700.200 

-.20088 

.10132  -.02125 

.00111 

.00033 

—.00030 

.55422 

-.01291 

-.01232 

-.01 170 

400.390 

600.140 

-.20123 

.10147  -.02125 

.00122 

.00033 

-.00030 

.55439 

-.01444 

-.01391 

-.01358 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422MA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARAT1NGCORB  DATA) 

1RTR327)  < 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  » 

60.000 

ALPHA  * 

10,000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* .0000  IN.  YO 

BETA  « 

.000 

OLTALF  - 

-10. 000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

» 375.0000  IN,  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRID  • 

23.000 

RUN  NO. 

650/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP02 

CP8C 

.521 

399.490 

.23095 

.08639  .00858 

.00109 

.00096 

-.00145 

.62285 

-.02805 

-.02742 

-.02698 

.610 

500.580 

.26377 

.07193  .00028 

.00065 

.00092 

-.00323 

.6590! 

-.02827 

-.02766 

-.02727 

.811 

599.770 

.29949 

.06909  -.01585 

.00551 

-.00084 

-.00074 

.71292 

-.02850 

-.02791 

-.02760 

.552 

897.940 

.25569 

.06102  -.02070 

.00284 

-.00044 

.00478 

.74098 

-.02877 

-.02819 

-.0278S 

.612 

798.170 

.17719 

.05958  -.01105 

.00138 

-.00009 

,00048 

.72234 

-.02889 

-.02831 

-.02000 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.ODuoO 

.00000 

.00000 

.00000 

iiniiiPwniiiiifiiiiiiiii 


/ s 

\ V' 
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AEOC  VA4MUA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING! 0R3  DATA) 


IRTR327)  < 24  JW.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 2690.0000 

LREF  • 1290.3000 

BREF  « 1290.3000 

SCALE  « .0100 


SQ.FT.  XMRP  * 

IN.  YHRP  - 

2MRP  « 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y 

* 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

0LT6TA 

m 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

23.000 

RUN  NO. 

649/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL  v 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

200. 500 

400. 100 

.26638 

.07151 

.00213 

.00024 

.00117 

-.00407 

.65199 

-.02783 

-.02715 

-.02669 

200.590 

502.010 

-30630 

.06573 

-.01508 

.00598 

-.00096 

-.00053 

.70924 

-.02764 

-.02692 

-.02640 

200.510 

602.010 

.26688 

.06136 

-.02176 

.00339 

- * 00055 

.00578 

.74155 

-.02761 

-.02687 

-.02626 

200.460 

700.480 

.18526 

.05899 

-.01246 

.00147 

-.00009 

,00083 

.72727 

-.02771 

-.02695 

—.02631 

200.570 

800.090 

. 15390 

.06069 

-.00484 

.00086 

.00001 

-.00005 

.69144 

-.02787 

-.02717 

-.02660 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

648/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPSl 

CP82 

CPSC 

400.470 

399.640 

.31187 

.07065 

-.01354 

.00628 

-.00089 

-.00060 

.70342 

-.02609 

-.02734 

-.02685 

400.540 

498.250 

.27959 

.06215 

-.02251 

.00373 

-.00059 

,00651 

.74052 

-.02821 

-.02750 

-.02705 

400.480 

597.780 

.19441 

.05907 

-.01392 

.00182 

-.00014 

.00129 

.73159 

-.02834 

-.02764 

-.02723 

400.430 

699.370 

. 15538 

.05997 

-.00535 

.00079 

.00001 

-.00003 

.59446 

-.02839 

-.02771 

-.02727 

400,530 

BOO. 030 

.15407 

.06187 

-.00477 

.00077 

.00003 

-.00003 

,63094 

-.02809 

-.02738 

-.02677 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375 

SCALE  - 

,0100 

VA422MA17)  CRB  AND  ET  SEPARATINGCORS  DATA) 


5000 

IN. 

XG 

0000 

IN. 

YO 

0000 

IN. 

20 

(RTR3201  ( 2H  JUL  75  ) 


PARA^CTRIC  DATA 


DLT-Y 

a 

60.000 

ALPHA  - 

i 0.000 

BETA 

m 

,000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLT8TA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

m 

23.000 

RUN  NO.  559/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

,472 

803.420 

.37175 

,548 

897.000 

.22969 

.599 

999.000 

.16195 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.06015 

-.03901 

.00857 

.05720 

-.02047 

.00240 

.05948 

-.00754 

.00099 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00114 

.00873 

.76710 

-.00026 

.00289 

*74949 

-.00003 

\ .00001 

.70654 

.00000 

.00000 

.00000 

CP81 

CP82 

CP0C 

-.02663 

-.02583 

—.02535 

-.02645 

-.02561 

-.02511 

-.02628 

-.02540 

-.02489 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VAH22 (1 A 17 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( 0R8  DATA ) 


REFERENCE  OAT  A 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XHRP  - 1QB9.6000  IN.  XO 

YhKP  • *0000  IN,  YO 

ZHRP  • 375.0000  IN.  ZO 
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IRTR328)  i 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  * 

10.000 

BETA 

.000 

dltalf  - 

-20.000 

DLTBTA 

* 

.000 

HACK  * 

5,930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVCN  » 

.000 

GRID 

SB 

23.000 

RUN  NO. 

658/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

-5.00/  5.00 

DLT-X 

200.490 

200.440 

200.310 

DLT-Z 
801 .490 
899.960 
1009,000 
GRADIENT 

CN 

.23700 

.16412 

.15498 

.00000 

CA 

.05709 

.05916 

.06181 

.00000 

CLH 

-,02234 

-.00795 

-.00480 

.00000 

CY 

.00276 

.00106 

,00078 

.00000 

CYN 

-.00034 

-.00002 

,00002 

.80000 

CBL 

.00328 

.00002 

.00004 

.00000 

XCP/L 

.75427 

.70845 

,69100 

.00000 

CP91 

-.02691 

-.02705 

-.02682 

.00000 

CP82 

-.02623 

-.02640 

-.02617 

,00000 

CP9C 

-.02583 

-.02612 

-.02590 

,00000 

RUN  NO. 

657/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

400.500 

400.600 

400.530 

DLT-Z 

800.250 

900.080 

1000,200 

ORAOIENT 

CN 

*16621 

.15488 

.15493 

.00000 

CA 

.05907 

.06149 

.06192 

.00000 

CLH 

-.00876 

-.00480 

-.00480 

.00000 

CY 

.00100 

.00090 

.00082 

.00000 

CYN 

-.00002 

.00002 

.00003 

.00000 

CBL 

.00005 

.00004 

.00004 

.00000 

XCP/L 

.71272 

.69101 

.69096 

.00000 

CPS! 

-.02637 

-.02616 

-.02616 

,00000 

CP82 

-.02566 

—.02544 

-.02547 

.00000 

CPBC 

-.02523 

-.02496 

-.02503 

,00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690. 0C00  SQ.FT.  XMRP 
LREF  ■ 1290,3000  IN*  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZW 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422MA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


(RTR329)  ( PH  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

60,000 

alpha  - 

10.0GG 

BETA 

.000 

DLTALF  « 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  • 

5,930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

23.000 

RUN  NO.  666/  0 


GRA01ENT  INTERVAL  - -5.00/  3.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.581 

399.430 

.23119 

.06817 

.00900 

,551 

500.140 

.26772 

,07217 

,00064 

,633 

602.430 

,31236 

.07069 

-.01723 

.656 

701.800 

.25341 

.06069 

-.02086 

,570 

600.010 

,17625 

.05945 

-.01071 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

CY 

-.00108 
-.00002 
.00334 
.00185 
. OGI02 
.00000 


CYN 

.00073 

.00068 

00052 

-.00017 

-.00002 

.00000 


CBL 

-.00232 

-.00291 

00164 

.00195 

.00016 

.00000 


XCP/L 

.62108 

.65761 

.71515 

.7H232 

.72079 

.00000 


CP91 
-.02632 
-.02583 
-.0254 1 
-.02500 
-.02H70 
.00000 


CPB2 

-.02596 

-.02546 

-.02504 

-.02463 

-.02432 

.00000 


CPBC 

-.02569 

-.02510 

-.02458 

-.02408 

-.02371 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422UA17)  ORfi  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA)  (RTR329)  ( 24  M-  75  ) 


REFERENCE 

OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■ 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

■ 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

10,000 

LREF  • 

1290. 30D0  IN, 

YHRP 

» .0000  IN.  YO 

BETA  ■ 

.000 

OLTALF  • 

-10.000 

BREF  - 

12S0.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  « 

,000 

ELEVCN  - 

.000 

• 

GRID  • 

23.000 

RUN  NO. 

667/  0 

ORADIENT  INTERVAL  • -9.00/  9.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

200.410 

400.640 

.26487 

.07105  .00307 

-.00056 

.00089 

-.00344 

.64842 

-.02737 

-.02692 

-.02675 

200.680 

500.270 

.31679 

.07222  -.01522 

.00292 

-.00041 

-.00202 

.70006 

-.02749 

-.02698 

-.026^9 

200.530 

597  * 600 

.27017 

.06159  -.02230 

.00211 

-.00024 

.00265 

.74254 

-.02770 

-.02719 

-.02704 

200.540 

698.020 

.18632 

.05919  -.01244 

.00112 

-.00004 

.00043 

.72675 

-.02789 

-.02738 

-.02722 

20G.530 

799.440 

.15427 

.06053  -.00505 

.00064 

.00002 

-.00004 

.69275 

-.02797 

-.02746 

-.02726 

©o 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

*p  § 

RUN  NO. 

668/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

.00/  5.00 

Sg 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.540 

402.210 

.32557 

.07188  -.01483 

.00407 

-.00065 

-.00143 

,70555 

-.02709 

-.02540 

-.02592 

40  ' 

400.510 

502,210 

.28023 

.06195  -.02307 

.00229 

-.00026 

.00313 

.74234 

-.02694 

-.02622 

-.02566 

c £ 

400.460 

600.760 

.19518 

.05890  -.01354 

.00124 

-.00004 

.00058 

.72935 

-.02709 

-.02636 

-.02573 

is 

400.570 

700.080 

.15595 

.05958  -.00556 

.00085 

.00003 

-.00003 

.69566 

-.02741 

-.02673 

-.02628 

400.610 

800.070 

.15419 

.06172  -.00481 

.00070 

.00001 

-.00004 

.69118 

-.02746 

-.02678 

-.02631 

ORADIENT 

*00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

^63 

AEDC  VA4221 i A 171 

0R8  AND  ET 

SEPARATING C0R8  DATA) 

(RTR330)  ( 24  JU_  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690,0000  SQ.FT*  XMRP 

• 1089.8000  IN.  XO 

OLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  • 

10.QQ0 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YHRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

• 375,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  » 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  « 

23.000 

RUN  NO. 

660/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN} 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CPBC 

*513 

803.640 

.38445 

.05993  -.04299 

.00262 

-.Qpb3t 

.00321 

.77102 

-.02368 

-.02340 

-.02265 

.437 

901.240 

,22772 

.05697  -.02035 

.00149 

-.00010 

.00106 

,74936 

-.02356 

-.02329 

-.02244 

.540 

989*970 

,16312 

.05929  -.00762 

.00077 

-.00000 

-.00002 

,70671 

-.02379 

-.02347 

-.02258 

ORADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*.-.&£  2JG 


DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  I ORS  DATA) 


tRTR330) 


( 24  JUL  75  l 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  * 

1089.6000 

IN,  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YHRP  * 

,0000 

IN,  YO 

BREF  - 

1290,3000 

IN. 

7MRP  * 

375.0000 

IN,  ZO 

SCALE  • 

.0100 

PARAIIETRIC  data 


OLT-Y 

m 

80.000 

AURtA  - 

10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTAUF  - 

-20.000 

DLTBTA 

■* 

3.000 

HACH  « 

5.930 

A1LR0N 

m 

.000 

ELEVCM  - 

,000 

GRID 

= 

23. COO 

RUN  NO.  661/  0 


GRADIENT  INTERVAL  » -3.00/  3.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

200.550 

796.950 

,23973 

.05728 

-.02300 

200.500 

898.810 

.16592 

,05929 

-.00870 

200,620 

1000,100 

,13482 

,06122 

-.00477 

oraoient 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

662/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.530 

800.200 

.16813 

,05895 

-.00921 

400,490 

899.950 

,15475 

,06  if/S 

-.00477 

400.470 

999.990 

.15510 

,03'/ 90 

-.00480 

GRADIENT 

,00000 

.onooo 

.00000 

CY 

.00158 

,00090 

.00074 

.00000 


CYN 

-.00013 

.00000 

.00008 

.00000 


CBL 
,00148 
— . 0000 1 
-,00004 
,00000 


XCP/L 

,75533 

.71246 

.69084 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  * -3.00/  5.00 


CY 

.00088 
, 00072 
.00074 
.00000 


CYN 

-.00001 

,00005 

.00002 

,00000 


C8L 

.00001 

-.00004 

-.00004 

.00000 


XCP/L 

.71480 

.69081 

,69097 

,00000 


CP8 1 
-.02402 
-.02419 
-.02429 
.00000 


CP81 

-.02570 

-.02539 

-.02493 

.00000 


CPB2 

-.02366 

-.02378 

-.02383 

.00000 


CPB2 

-.02518 

-,02489 

-.02444 

.00000 


CP8C 

-.02233 

-.02312 

-.02319 

,00000 


CPSC 

-.02478 

-.02453 

-.02399 

.00000 


AEDC  VA422C IA17)  0R9  ANO  ET  SEPARATINGtORB  DATA) 


(RTR331J  ( 24  OX  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP  - 

0REF  • 1290,3000  IN.  ZMRP  » 

SCALE  » .0100 


1089,6000  IN.  XO 
,0000  IN.  YO 
375,0000  IN.  ZO 


OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA 

N 

10.000 

BETA 

* 

3.000 

dltalf 

**. 

-10,000 

DLTBTA 

m 

.000 

HACH 

m 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

elevon 

* 

.oco 

GRID 

m 

27,000 

PC 

m 

94.000 

RUN  NO.  680/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.474 

399.550 

,24227 

.06797 

.585 

500.510 

.27715 

.07230 

.630 

5S9.U0 

.29013 

. 06794 

,583 

698-260 

.25168 

.06134 

.702 

798.240 

. 17658 

,05981 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5. 


CLH 

CY 

CYN 

CBL 

.00818 

-.03131 

-.00134 

-.00697 

-.00138 

-.03089 

-.00085 

-.00823 

-.01662 

-.02307 

-.00284 

-.00227 

-.02090 

-.02423 

-.00289 

,00565 

-.01102 

-.02677 

-.00249 

-.00071 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

,62623 

-.02767 

-.02756 

-.02702 

,66499 

-.02788 

-.02774 

-.02727 

.71729 

-.02819 

-.02805 

-.02765 

.74304 

-.02851 

-.02836 

-.02800 

.72240 

-.02874 

-.02860 

-.02021 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY! 
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AEDC  VA422(IA17) 

ORB  AND  ET 

SEP AR AT I NO C 0R8  OATA> 

(RTR331 ) ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  * 

1290.3000  IN* 

YMRP 

m 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

• 375, 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

,000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO  . 

679/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  l 

CPB2 

CPBC 

200.540 

400.720 

.27791 

.07186 

.00070 

-.03088 

-.00076 

-.00894 

.65749 

-.02721 

-.02714 

-.02658 

200,670 

501,840 

.29789 

.06963 

*.01577 

-.02305 

-.00279 

-.00265 

.71295 

-.02689 

-.02682 

-.02621 

200.630 

601 .800 

,26303 

.06162 

-.02212 

-.02407 

-.00291 

.00631 

,74411 

-.02663 

-.02656 

-.02503 

200,550 

700.400 

,18511 

.05921 

-.01256 

-.02651 

-.00248 

-.00013 

.72785 

-.02681 

-.02674 

-.02592 

200.590 

799,960 

*15270 

*06004 

-.00451 

-,02760 

-.00235 

-.00176 

.69021 

-.02736 

-.02727 

-.02659 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

678/  D 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPS2 

CPBC 

400.520 

399.380 

.30627 

.06900 

-.01418 

-.02311 

-.00278 

-.00341 

.70629 

-.02737 

-.02727 

-.02662 

400,550 

498.350 

.27701 

.06219 

-.02338 

-,02420 

-.00282 

.00607 

.74440 

-.02746 

-.02740 

-.02675 

400.490 

597,960 

. 19367 

.05923 

-.01395 

-.02642 

-.00245 

.00019 

,73202 

-.02763 

-.02759 

-.02695 

400.610 

699.370 

. 15362 

.06009 

-.00501 

-.02745 

-.00237 

-.00173 

,59261 

-.02790 

-.02775 

-.027 14 

400.510 

000,050 

,15347 

.06227 

-.00486 

-.02790 

-.00232 

-.00173 

.69170 

-.02746 

-.02739 

-.02662 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

'.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  SEPARATING (CRB  DATA) 


(RTR332)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1009.6000 

IN,  XO 

LREF  - 

1290,3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF  « 

1290.3000 

IN* 

ZMRP  • 

375.00^7 

IN.  ZO 

SCALE  - 

V .0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

o 

o 

o 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO,  609/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  - *5.00/  5-00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

.544 

003  , M0 

.36251 

.470 

897.150 

.22525 

.574 

998.950 

.15779 

GRAOIENT 

.00000 

CA 

CLH 

CY 

.06126 

-*04058 

-.01908 

*05710 

-.02059 

-.02480 

.06000 

-.00638 

-.02701 

.00000 

*00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

•,00401 

.01024 

,77190 

-.00267 

.00317 

.75141 

•,  00245 

-.00169 

,70041 

,00000 

.00000 

.00000 

CPSl 

CPB2 

CPBC 

-*02507 

— . 02494 

-.02427 

— , 02494 

-.02483 

-.02411 

-,02483 

-.02469 

-.02395 

,00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA4221 I A 1 7 > ORB  AND  £T  SEPARAT l NO 1 0R8  OATA) 


IRTR332)  I 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690 .0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  * 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLT-Y 

60. COO 

ALPHA 

- 

10.000 

BETA 

3.000 

OLTALF 

- 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

HACH 

a 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON 

* 

.000 

GRID 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO.  689/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.560 

901.460 

.234B1 

.05701 

200.540 

900.050 

.15992 

.05939 

200.650 

1000.000 

,15390 

.06094 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

687/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400 .540 

600.190 

.16314 

.05914 

400.550 

900.060 

.15421 

.06083 

400.600 

1000.100 

. 15373 

.06109 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

-.02267 

-.02429 

-.00272 

.00376 

-.00694 

-.02710 

-.00244 

-.00168 

-.00478 

-.02790 

-.00233 

-.00175 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

-.00796 

-.02701 

-.00245 

-.00161 

-.00473 

-.02778 

-.00234 

-.00175 

-.00480 

-.02784 

-.00232 

-.00174 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

,75354 

-.02533 

-.02512 

-.02452 

.70337 

-.02549 

-.02532 

-.02477 

.69104 

-.02543 

-.02521 

-.02471 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.70681 

-.02535 

-.02513 

-.02445 

,69070 

-.02520 

-.02488 

-.02423 

.69122 

-.02507 

-.02476 

-.02415 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  YA422UA17) 

CRB  AND  £T 

SEPARAT INGCOR8  DATA! 

IRTR333)  1 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SO. 

FT.  XMRP 

» 1009.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- ,0000  IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  * 

-10.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

» 375,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

3.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO. 

696/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.471 

399.500 

.24019 

.06832  .01063 

-.03417 

-.00136 

-.00810 

.61575 

-.02627 

-.02598 

-.02587 

.604 

500.720 

.28252 

.07326  -.00048 

-.03263 

-.00062 

-.00925 

.66163 

-.02575 

-.02546 

-.02531 

.562 

602.260 

,30772 

,06840  -.01745  ^ 

-.02464 

-.00267 

-.00428 

.71671 

-.02517 

-.02485 

-.02469 

.596 

701.760 

,26690 

.06099  -.02199 

-.02530 

-.00266 

.00392 

.74560 

-.02466 

-.02430 

-.02413 

.670 

799.960 

,17819 

.05955  -.01131 

-.02695 

-.00242 

-.00092 

.72346 

-.02424 

-.02385 

-.02364 

ORAOIENT 

,00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 
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AEDC  VA422CI A17)  0R8  AND  ET  SEPARAT 1 NO ( 0R8  DATA)  (RTR333)  ( 24  JX  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


S REP  » 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN. 

XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YO 

BETA  « 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLT9TA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO.  697/  0 GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

200.540 

400.460 

.27815 

.07237 

*00240 

-.03346 

-.00050 

-.00902 

.65130 

-.02737 

-.02707 

-.02699 

k-  200.630 

4S9.890 

.31527 

.07002 

-.01530 

-.02534 

-.00247 

-.00568 

.70053 

-.02757 

-.02727 

-.02717 

200.590 

597.730 

.27327 

.06187 

-.02362 

-.02514 

-.00260 

.00391 

.74642 

-.02785 

-.02755 

-.02748 

200.670 

698.060 

* 1 8937 

.05941 

-.01327 

-.02680 

-.00237 

-.00032 

.73008 

-.02813 

-.02786 

-.02775 

200.620 

799.380 

.15276 

.06019 

-.00486 

-.02754 

-.00237 

-.00174 

.69184 

-.02826 

-.02900 

-.02782 

J . 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

,00000 

*00000 

.00000 

17 

RUN  NO. 

698/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

I'  DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP32 

CPBC 

h 400.610 

402.040 

.32247 

.07012 

-.01491 

-.02469 

-.00260 

-.00527 

.70624 

-.02670 

-.02650 

-.02607 

i.  l*00*570 

502.190 

.28408 

.06213 

-.02464 

-.02524 

-.00257 

.00395 

.74674 

-.02645 

-.02624 

-.02576 

1 400.570 

600.650 

.19765 

.05899 

-.01452 

-.02678 

-.00233 

-.00010 

.73346 

-.02640 

-.02618 

-.02563 

| 400.600 

689.990 

.15485 

. 06033 

-.00542 

-.02751 

-.00239 

-.00172 

.69500 

-.02664 

-.02642 

-.02592 

> 400*720 

e0G.050 

.15344 

.06160 

-.00486 

-.02791 

-.00231 

-.00174 

.69168 

-.02692 

-.02667 

-.02612 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  YA422C I AI7>  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NG I ORB  DATA)  (RTR334)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

50.000 

ALPHA  « 

10.000 

LREF  ■ 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA  ■ 

3.000 

OLTALF  ■ 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO. 

690/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.548 

803.560 

.38508 

,06080  -.04451 

-.02250 

-.00319 

,00700 

.77558 

-.02431 

-.02374 

-.02309 

.508 

901.310 

.22810 

.05662  -.02108 

-.02533 

-.00250 

.00201 

.75234 

-.02436 

-.02378 

-.02315 

,561 

999.910 

.16035 

.05979  -.00700 

-.02710 

-.00242 

-.00170 

,70367 

-.02433 

-.02376 

-.02311 

l' 

GRADIENT 

.00000 

,00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

{ 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATUM  (ORB  DATA)  CRTR3345  ^ Ai  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 

2690*0000  SQ.FT*  XMRP 

- 1089.6000  IN,  XO 

DLW  « 

60,000 

ALPHA  - 

to. 000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

.0000  IN,  YO 

BETA  » 

3.  COO 

OLTALF  » 

-20.000 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375 

.0000  IN.  20 

DLTBTA  - 

3.CCG 

MACH  * 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.too 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO. 

891  / 0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

,00/  3.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

200.520 

797.050 

.24212 

.05706 

-.02409 

-.02507 

-.00253 

.00252 

.75951 

02-133 

-.0239! 

-.02323 

200.540 

098.680 

.16438 

.05964 

-.00845 

-.02718 

-.00243 

-.00162 

.71141 

-.02429 

-.02396 

-.02328 

200.580 

1000.100 

, 15373 

,06094 

-.00472 

-.02763 

-.00235 

-.00174 

.69072 

- . 02436 

-.02401 

-.02336 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

692/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

400.520 

800.260 

.16724 

.05882 

-.00925 

-.02705 

-.00243 

-.00158 

.71528 

-.02512 

-.02492 

-.02444 

400.500 

899.960 

.15385 

.06077 

-.00478 

-.02779 

-.00233 

-.00175 

.69109 

-.02501 

-.02473 

-.02436 

400.570 

1000. 100 

.15434 

.06214 

-.00488 

-.02779 

-.00230 

-.00173 

.69165 

-.02457 

-.02374 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00053 

.00000 

AEDC  VA422CIAI7) 

ORB  ANO 

ET  SEPARATINGtORB  DATA) 

IRTR335)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  ■ 

2890.0000  SQ.FT.  XHRP 

» 1089.8000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

60*000 

ALPHA  « 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN,  YO 

BETA  - 

,000 

OLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  20 

OLTBTA  <• 

♦ GuO 

MACH  * 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

,000 

ELEVON  - 

,000 

GRID  - 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO, 

720/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -3.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.442 

20.048 

-.02801 

.07015  -.01290 

-.00284 

.001 14 

.00102 

.19930 

-.01385 

-.01322 

-.01334 

.461 

101.970 

-.00922 

*08018  -.00205 

.00283 

.00344 

-.00034 

.43765 

-.01400 

-.01337 

-.01354 

.409 

200.450 

.01516 

.08226  -.00423 

.00556 

-.00005 

-.00122 

.93928 

-.01412 

-.01351 

-.01366 

.548 

299.030 

.01813 

.07653  -.01537 

.00487 

-.00042 

.00279 

1.50730 

-.01415 

-.01353 

-.01383 

.541 

397.870 

-.03370 

.07231  -.01488 

.00082 

.00026 

,00021 

.21834 

-.01415 

-.01350 

-.01356 

.455 

499.650 

-.05190 

.07304  -.01151 

.00045 

.00030 

-.00008 

.43822 

-.01413 

-.01347 

-.01349 

GRADIENT 

.00000 

,00000  .00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.OOOOQ 

,00000 

00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  SEPARATING  (OR©  DATA)  (RTR3351  C 24  vU_  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  • 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - .000 
DLTBTA  - .000 
A1LRON  - .000 
GRID  • 16.000 


ALPHA  » .000 
OLTALP  - .000 
MACH  - 7.969 
ELEVON  - .000 
PO  « 420 . 000 


RUN  NO. 

719/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

200.540 

20.610 

-.00110 

.08616 

.00254 

.00366 

.00398 

-.00025 

.00000 

-.01373 

-.01305 

-.01299 

200.540 

100.870 

.00887 

.07933 

.00113 

.00449 

.00176 

-.00137 

.53232 

-.01386 

-.01322 

-.01325 

200.550 

202.290 

.03285 

.08063 

-.01103 

.00722 

-.00000 

.00064 

.99586 

-.01383 

-.01319 

-.01325 

200.460 

301.510 

-.00396 

.07273 

-.01642 

.00141 

,00014 

,00156 

-3.49060 

-.01386 

-.01322 

-.01331 

200.450 

400.200 

-.04555 

.07236 

-.01313 

.00055 

.00026 

-.00003 

.37176 

-.01385 

-.01321 

-.01333 

200.400 

500.070 

-.05177 

.07320 

-.01137 

. 00038 

.00031 

-.00008 

.44044 

-.01384 

-.01322 

-.01336 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7) 

ORB  ANO  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

t RTR336)  i 24 

JUL  75  > 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000  IN.  YO 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-1G.0Q0 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

' .0100 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  728/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

.505 

402.640 

.11343 

,07525 

-.02977 

.00883 

-.00130 

.00508 

.92247 

-.00467 

-.00445 

-.00414 

.520 

496.330 

-.00373 

.07081 

-.01830 

.00130 

.00017 

.cocst 

-4.24940 

-.00526 

-.00497 

-.004B7 

.590 

598.990 

-.04740 

.07183 

-.01238 

.00046 

.00030 

-.00008 

.39992 

-.00590 

-.00554 

-.00556 

.549 

750.000 

-.05089 

.06945 

-.01138 

.00034 

.00033 

-.00008 

.43832 

-.00546 

-.00516 

-.00442 

.573 

800.200 

-.05136 

.07095 

-.01132 

.00024 

.00032 

-.00008 

.43951 

-.00420 

-.00399 

-.00299 

GRADIENT 

.oeooo 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

727/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CPB2 

CP9C 

200.390 

402,620 

.04262 

.06908 

-.02296 

.00253 

-.00003 

.00319 

1.19900 

-.00453 

-.00433 

-.00396 

200.430 

500.350 

-.03453 

.07070 

-.01544 

.00073 

.00025 

.00004 

.21272 

-.00415 

-.00408 

-.00334 

200.440 

600.170 

-.05128 

.07008 

-.01133 

.00030 

.00032 

-.00008 

+43901 

-.00492 

-.00483 

-.00404 

200.450 

750.050 

-.05210 

,07103 

-.01138 

.00027 

.00031 

-.00008 

.44152 

-.00599 

-.00585 

-.00613 

200.450 

800.160 

-.05171 

.07309 

-.01136 

.00024 

.00030 

-.00008 

,44035 

-.00514 

-.00508 

-.00523 

gradient 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

,00000 

DATE  as  JUL  IS 


TABULATED  SOURCE  DATA  - JAI7A  2!3 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING* ORB  DATA) 


IRTR33S)  t 2*i  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690,0000 

SO, FT, 

XMRP  - 

1069,6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  « 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN- 

ZttRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

at 

60. GOO 

ALPHA  * 

,000 

BETA 

m 

,000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

* 

,000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

m 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  726/  0 


ORAD1ENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

cr 

CYN 

CBL 

XCP/l 

CP81 

CP82 

CP8C 

400.470 

400.190 

-.00294 

.06654 

-.01931 

.00241 

.00014 

.00075 

.00000 

-.00329 

-.00341 

-.00163 

400.490 

498.990 

-.04747 

.07112 

-.01210 

.00D47 

.00031 

-.00006 

.40500 

--0Q141 

-.00206 

-.00006 

400.490 

600.260 

-.05031 

.06871 

-.01134 

.90034 

.00033 

-.00008 

.43451 

-.00175 

-.00230 

- ,00077 

400.450 

750.210 

-.05092 

.07280 

-.01131 

,00022 

.00029 

-.00008 

,43790 

-.00105 

-.00147 

-.00013 

400.460 

800,170 

-.05128 

.07298 

-.01131 

.00019 

.00029 

-f, 00008 

,43955 

-.00207 

-.00233 

-.00164 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEDC 

VAH22UA17) 

ORB  AND  ET 

S£PARAT1NG(0R8  DATA) 

(RTR338) 

( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT « XMRP 

• 1089.8000  IN.  XO 

DLT-Y  » 

60.000 

ALPHA  * 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20,000 

SREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

.000 

MACH 

7,980 

SCALE  - 

,0100 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

16.000 

PO 

420,000 

RUN  NO. 

737/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPBl 

CP62 

CP8C 

.443 

799.930 

,04780 

.06626  -,03153 

,00330 

-,00031 

,00133 

1,31970 

-,00142 

-.00107 

-.00121 

.490 

698.400 

-.04346 

.06945  -.01358 

.00084 

,00023 

-,00004 

.34744 

-.00180 

-,00146 

-,00156 

.419 

1000.200 

-.04992 

,07004  -.01134 

.00070 

.00026 

-.00007 

.43285 

-.00194 

-,00150 

-.00148 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.0G000 

.00000 

.00000 

.QQGOO 

,00000 

RUN  NO. 

735/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.0C 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C6L 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

200.460 

751.530 

.02242 

.06298  -.02827 

.00242 

-.00009 

,00074 

1,92080 

.00492 

.00479 

,00591 

200.340 

799.340 

-.03649 

,06682  -.01499 

.00109 

.00018 

-.00009 

.24909 

.00465 

.00461 

.00546 

200.310 

900.290 

—.04904 

.06998  -.01126 

.00081 

.00023 

-.00007 

.43046 

,00420 

.00423 

.00479 

200.320 

1000.200 

-.04927 

.06960  -.01132 

.00077 

.00025 

-.00007 

.43024 

,00332 

.00341 

.00368 

GRADIENT 

.00000 

,00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A17A 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (0R8  DATA)  (RTR338)  ( 24  JU.  75  1 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

10B9.6000 

IN.  XO 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YhRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

BREF  * 

1290. 3Q00  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.900 

SCALE  • 

.0100 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

734/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPSC 

400.280 

750.230 

-.04689 

.06775  -.01132 

.00074 

.00024 

-.00007 

.42851 

,00347 

.00345 

.00414 

400.390 

800.300 

-.04933 

.06902  -.01130 

.00073 

.00026 

-*00007 

.43100 

.00357 

.00351 

.00417 

400.430 

900.320 

-.04982 

.06921  -.01129 

.00066 

.00025 

-.00007 

.43336 

.00376 

.00368 

.00457 

Qg 

400.300 

1000.200 

-.04989 

.06869  -.01135 

.00062 

.00024 

-.00006 

.43247 

.00336 

.00342 

.00431 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

8 a 

AEDC  YAH22 ( IA l 7 ) 

ORB  ANO  ET 

SEPARAT!NG(0R9  DATA) 

(RTR339)  ( 24  JUL  75  > 

sag; 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

i& 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  » 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

7.960 

la 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  ■ 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO,  744/  0 GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


■DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

•H-15 

18.288 

-.02436 

.07792 

-.01167 

-.00302 

.00016 

-.00089 

.18107 

-.00984 

-.00931 

-.00987 

.505 

99.701 

-.00611 

.08745 

-.00Q4B 

.00069 

.00244 

-.00079 

.58157 

-.00946 

-.00896 

-.00952 

.546 

201.460 

.02521 

.08357 

-.00514 

.00360 

-.00032 

-.00154 

-.86398 

-.00901 

-.00853 

-.00910 

.508 

302.390 

.01914 

.07414 

-.01562 

.00170 

.00015 

.00105 

1.47600 

-.00853 

-.00809 

-.00866 

.525 

400.500 

-.0333! 

.07215 

-.01466 

.00073 

.00025 

-.00000 

.21975 

-.00803 

-.00761 

-.00816 

.501 

500.160 

-.05056 

.07296 

-.01145 

.00050 

.00027 

-.00007 

.43361 

-.00745 

0Q708 

-.00758 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

745/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CP9C 

200.480 

23.770 

.00446 

.08689 

.00357 

.00144 

.00243 

-.00090 

-.14110 

-.01093 

-.01038 

-.01109 

200.470 

99.157 

.01017 

.08156 

.00134 

.00190 

.001 19 

-.00206 

.52862 

-.01131 

-.01076 

-.01148 

200.470 

199.500 

.03647 

.07005 

-.01059 

.00179 

.00058 

-.00034 

.95043 

-.01145 

-.01008 

-.01146 

200.490 

297.770 

-.00401 

.07077 

-.01582 

.00031 

.00065 

.00045 

-2.62900 

-.01152 

-.01092 

-.01145 

200.450 

398.690 

-.04512 

.07255 

-.01315 

.00064 

.00027 

-.00006 

.36859 

-.01167 

-.01106 

-.01156 

200.640 

499.990 

-.05179 

.07338 

-.01133 

.00062 

.00029 

-.00008 

.44130 

-.01181 

-.01120 

-.01166 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


(RTR340)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAME-RiC  DATA 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  2M& 

.0100 

» 1089.6000  IN.  XO 
« ,0000  IN.  YO 
- 375.0000  IN.  10 

DLT-Y  - 
BETA 
DLTBTA  “ 
AILRON  - 
GRID  - 

6G.OOO 

.000 

3.000 

.000 

16.000 

ALPHA  » 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  » 
PO 

.000 

-10.000 

7.980 

.000 

420.000 

RUN  NO. 

741/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

.495 

.460 

.484 

.563 

-.081 

DLT-Z 

404.260 

501.120 

600.210 

750.020 

802.330 

GRADIENT 

CN 

.12117 
-.00692 
- . 04769 
-.05143 
-.05117 
.00000 

CA 

.Q728S 

.07047 

.07175 

.06935 

.07058 

.00000 

CLM 

-.03117 

-.ones 

-.01214 
-.01144 
-.01 135 
.00000 

CY 

.00286 

.00079 

.00059 

.00055 

.00061 

.00000 

CYN 

-.00011 

.00022 

.00026 

.00025 

.00026 

.00000 

CBL 
.00128 
.00012 
— .000Q7 
-.00008 
-.00007 
.00000 

XCP/L 
.91724 
-1.921 10 
.40539 
.43762 
.43825 
.00000 

CPBl 

-.QQGS4 

.00084 

.00246 

.00285 

.00330 

.00000 

CPB2 

-.00064 

.00071 

.00216 

.00252 

.00288 

.00000 

CPBC 

-.00092 

.00070 

.00268 

.00330 

.00387 

.00000 

RUN  NO. 

742/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 
200.500 
200.500 
200.440 
200 .480 
200.470 

OLT-Z 

398.030 

497.610 

599.960 

750.090 

800.210 

GRADIENT 

CN 

.05280 

-.02993 

-.05002 

-.05078 

-.05104 

.00000 

CA 

.06917 

.07085 

.07258 

.07031 

.07309 

.00000 

CLH 

-.02493 

-.01621 

-.01133 

-.01135 

-.01133 

.00000 

CY 

.00112 

.00065 

.00052 

.00057 

.00061 

.00000 

CYN 

.00015 

.00023 

.00024 

.00027 

.00025 

.00000 

CBL 

.00128 

-.00002 

-.00007 

-.00007 

-.00007 

.00000 

XCP/L 
1 . 13220 
.11826 
.43355 
.43653 
.43803 
.00000 

CPBl 

-.00323 

-.00345 

-.00399 

-.00369 

-.00300 

.00000 

CPB2 

-.00300 

-.00318 

-.00366 

-.00340 

-.00290 

.00000 

CP8C 

-.00345 

-.00343 

-.00406 

-.00309 

-.00251 

.00000 

RUN  NO. 

743/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

OLT-X 

400.490 

400.360 

400.400 

400.410 

400.450 

DLT-Z 

401.620 

500.000 

600.030 

750.070 

800.110 

GRADIENT 

CN 

-.00093 

-.04740 

-.05148 

-.05176 

-.05152 

.00000 

CA 

.06724 

.07172 

.06926 

.07269 

.07348 

.00000 

CLH 

-.01921 
-.01232 
-.01 140 
-.01138 
-.01138 
.00000 

CY 

.00097 

.00056 

.00054 

.00049 

.00053 

.00000 

CYN 

.00019 

.00026 

.00027 

.00027 

.00025 

.00000 

CBL 

.00026 

-.00006 

-.00008 

-.00008 

-.00008 

.00000 

XCP/L 

.00000 

.40018 

.43851 

.44013 

.43911 

.00000 

CP81 

-.00364 

-.00378 

-.00557 

-.00611 

-.00523 

.00000 

CP82 

-.00359 

-.00373 

-.00530 

-.00573 

-.00408 

.00000 

CPBC 

-.00274 

-.00272 

-.00472 

-.00626 

-.00529 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEOC  YA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT i NG ( 0R8  DATA?  (RTR342)  ( 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA  PARAHETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

- 1089. 

.6000  IN.  XO 

OLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN.  YMRP 

• 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  ■ 

1290.3000  IN.  ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZQ 

0LT8TA  • 

3.000 

MACH  * 

7.980 

SCALE  ■ 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ElEVON  • 

.000 

GRID  - 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

740/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z  CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.450 

602.410  .05820 

.06561 

-.03274 

.00060 

.00021 

-.00040 

! .22280 

.00173 

.00169 

.00207 

.462 

900.390  -.04084 

.06805 

-.01392 

. G.0045 

.00025 

-.00009 

.31914 

.00184 

.00174 

.00218 

.493 

1000.300  -.04950 

,06949 

-.01132 

.00051 

.00024 

-.00008 

.43130 

.00191 

.00184 

.00227 

GRADIENT  .00000 

.00000 

.00000 

.000GG 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

738/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z  CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPBC 

200.260 

751.370  .03386 

.06262 

- . 030S2 

.00085 

. 00020  * 

-.00001 

i. 57330 

-.00020 

.00006 

.00052 

20Q.320 

800.520  -.03205 

.06723 

-.01612 

.00039 

.00025 

-.00011 

.15695 

-.00026 

-.00014 

.00029 

£00.350 

900.410  -.04942 

.06957 

-.01131 

.00065 

.00024 

-.00007 

.43121 

-.00040 

-.00031 

.00011 

200.390 

1000,300  -.04983 

.07014 

-.01131 

.00063 

.00025 

-.00008 

.4331 I 

-.00032 

-.00022 

.00016 

ORADIENT  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

739/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z  CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CP8C 

400.290 

748.880  -.04891 

.06785 

-.01141 

.00043 

.00026 

-.00007 

.42662 

.00077 

.00140 

.00237 

400.480 

800.500  -.04864 

.06932 

-.01126 

.00052 

.00026 

-.00007 

.42855 

.00170 

.00241 

.00332 

HOC. 330 

900.400  -.04870 

.06927 

-.01129 

. 00049 

.00025 

-.00007 

.42806 

.00167 

.00233 

.00293 

400.450 

1000.300  -.04917 

.06869 

-.01136 

.00045 

.00026 

-.00008 

.42900 

.00165 

.00218 

.00275 

GRADIENT  .00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  Bfl  JUL  76 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A17A 


P.  . J26 


AEOC  YA4B2MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING ORB  DATA)  (RTR343)  l 3 JUL  75  3 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690,0000  SQ.FT.  XMRP 

■ 108S.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

80.000 

ALPHA  » 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YKRP 

* .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  “ 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

HACK  * 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  - 

16.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

071/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

GYM 

CSL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.618 

17.679 

-.01940 

.08202  -.01211 

-.00152 

.00121 

.00151 

.03571 

-.00818 

-.00823 

-.00764 

.552 

101.350 

-.00377 

.08811  -.00122 

.00415 

.00357 

-.00087 

.00000 

-.00076 

-.00885 

-.00832 

.581 

200.190 

.01901 

.08334  -.00532 

.00514 

.00002 

-.00119 

.93984 

-.00920 

-.00926 

-.00877 

.601 

299.260 

.01889 

.07736  -.01 562 

.00451 

-.00044 

.00315 

1 .48760 

-.00956 

-.00958 

-.00912 

.486 

398.540 

-.03307 

.07362  -.01461 

.00086 

.00019 

.00017 

.21804 

-.00986 

-.00986 

-.00939 

.486 

499.920 

-.05060 

.07200  -.01140 

.00042 

.00027 

-.00009 

.43476 

-.01005 

-.01004 

-.00951 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

870/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

200.430 

20.645 

.00667 

.08680  .00186 

.00557 

.00402 

-.00051 

.38044 

-.00702 

-.00719 

-.00622 

200.530 

100.610 

.01159 

.08064  .00055 

.00493 

.00142 

-.00149 

.61238 

-.00670 

-.00693 

-.00585 

200.460 

201.590 

.03371 

.08153  -.01169 

.00802 

-.00103 

.00091 

1 .00670 

-.00683 

-.00688 

-.00563 

200.410 

301.040 

-.00439 

.07228  -.01627 

.00141 

.00009 

.00151 

.00000 

-.00684 

-.00708 

-.00587 

200.600 

400.080 

-.04429 

,07354  -.01292 

.00056 

.00025 

-.00004 

.36834 

-.00723 

-.00745 

-.00608 

200.620 

500.080 

-.05042 

.07152  -.01133 

.00045 

.00026 

-.00009 

.43522 

-.00847 

-.00856 

-.00756 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  13  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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REFERENCE  DATA 


AEOC  VA4221  l A17)  0R8  ANO  ET  SEPARATING  ORB  DATA)  CRTR3M4)  ( 24  vAJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

0LT8TA 

m 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

16.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  079/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CROC 

.301 

401.970 

.11333 

.07605 

-.02986 

.00921 

-.00140 

.00517 

.92346 

-.00057 

-.00119 

-.00008 

.492 

497.410 

-.00485 

.07184 

-.01807 

.00149 

,00013 

.00082 

-3.06460 

-.00139 

-.00195 

-.00109 

.540 

599.300 

-,04661 

.07301 

-.01228 

.00062 

.00025 

-.00006 

,39662 

-.00226 

-.00271 

-.00203 

.506 

750.110 

-.04996 

,07032 

-.01134 

.00058 

.00027 

-.00008 

.43302 

-.00258 

-.00311 

-.00184 

.550 

800.180 

-.05054 

.07057 

-.01131 

.00037 

.00026 

-.00008 

.43617 

-.00154 

-.00230 

-.00054 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

e78/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CP9C 

200.390 

401 .890 

.04353 

,06995 

-.02281 

.00307 

-.00015 

.00352 

1.18400 

.00079 

-.00007 

.00135 

200.420 

50C.240 

-.03335 

.07171 

-.01534 

.00089 

.00019 

.00003 

.20018 

.00167 

.00067 

.00249 

200.430 

600.110 

— . 050C9 

.07101 

-.01123 

.00052 

.00025 

-.00008 

.43571 

.00163 

.00057 

.00266 

200.430 

750.030 

-.05098 

.07065 

-.01135 

.00048 

.00026 

-.00009 

.43744 

.00042 

-.00042 

.00120 

200.450 

800.150 

-.05089 

,07113 

-.01135 

.00048 

.00027 

-.00008 

.43709 

. G003H 

-.00051 

.00091 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

run 

877/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

400.520 

400.260 

-.00249 

.06765 

-.01905 

.00164 

.00004 

.00084 

.00000 

.00095 

-.00011 

.00214 

400.410 

499.300 

-.04622 

.07226 

-.01215 

.00069 

.00025 

-.00006 

.39719 

.00187 

.00063 

.00293 

400.420 

600.200 

-.04943 

.07011 

-.01130 

.00058 

.00027 

OOOOB 

.43140 

.00140 

.00027 

.00212 

400.420 

750.090 

-.05022 

.07064 

-.01129 

.00061 

.00026 

-.00008 

.43536 

.00206 

.00073 

.00299 

400.430 

800.140 

-.05042 

.07297 

-.01126 

.00025 

.00026 

-.00009 

.43662 

.00222 

.00092 

.00304 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORS  AND  ET  SEPARATINOICRS  DATA)  4RTR345)  ( JX  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

8690.0000 

SQ.FT » 

XMRP  m 

1009.6000 

IN.  XO 

OLT-r  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

8REF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

DLT8TA  » 

.000 

MACH 

7.S8G 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO,  750/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLf-Z 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP0C 

.500 

20.205 

-.01685 

.08052 

-.01280 

-.03739 

-.00134 

.00035 

-.09367 

-.01375 

-.01352 

-.01331 

.495 

102.220 

.00387 

.08674 

-.00074 

-.03313 

.00050 

-.00207 

.85226 

-.01389 

-.01376 

-.01349 

.574 

199.760 

.01773 

,08102 

-,00466 

-.02882 

-.00199 

-.00161 

.92290 

-.01403 

-.01391 

-.01361 

.563 

298.610 

.01185 

.07802 

-.01549 

-.02458 

-.00330 

.00353 

1.96650 

01401 

-.01387 

-.01354 

.447 

396.100 

-.03582 

.07317 

-.01441 

-.03001 

-.00228 

.00093 

.25764 

-.01399 

-.01386 

-.01351 

.672 

499.760 

-.05320 

.07408 

-.01120 

-.03087 

-.00217 

.00022 

.44952 

-.01394 

-.01381 

-.01343 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

749/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

200.430 

20.910 

.01281 

.08665 

.00262 

-.03218 

,00080 

-.00135 

.45571 

-♦01359 

-.01350 

-.01306 

200.500 

101 .390 

.01462 

.07820 

.0015! 

-.03052 

-.00108 

-.00227 

.55703 

-.01374 

-.01365 

-.01327 

200.580 

202.180 

.02642 

.07901 

-.01049 

-.02401 

-.00316 

,00052 

1.05700 

-.01376 

-.01366 

-.01331 

200.530 

301.490 

-.00610 

,07367 

-.01667 

-.02876 

-.00237 

.00272 

-2.07270 

-.01383 

-.01 372 

-.01339 

200.510 

400.310 

-.04735 

.07347 

-.01265 

-.03032 

-.00224 

.00039 

.39274 

-.01390 

-.01377 

-.01348 

200.500 

500.210 

-.05341 

,07439 

-.01119 

-.03068 

-.00217 

.00021 

.45044 

-.01395 

-.01379 

-.01352 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  29  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422UA17)  0R9  AND  ET  3CPARAT INGCOR8  DATA)  (RTR346)  t 24  sAJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

SQ.FT. 

XHRP  - 

1089.6000 

IN.  XC 

tREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  » 
SCALE  • 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

,000 

ELEVON 

.000 

GRID 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

758/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

,620 

402.490 

.11299 

.07650 

-.03086 

-.01922 

-.00422 

.00721  * 

.93314 

-.01132 

-.01150 

-.01036 

.628 

496,500 

-.00441 

.07100 

-.01856 

-.02865 

-.00238 

.00232 

3.54430 

-.01098 

-.01116 

-.01008 

.513 

538.970 

-.04906 

*07239 

-.0120! 

-.03059 

-.00221 

.00027 

.41526 

-.01085 

-.01101 

-.01000 

.616 

750. 1 10 

-.05209 

.07395 

-.01107 

-.03065 

-.00214 

.00020 

.44746 

-.01097 

& -.01109 

-.01027 

.552 

500.180 

-.05262 

.07414 

-.01114 

-.03083 

-.00214 

.00021 

.44833 

-.011  17 

-.01128 

-.01058 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

757/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

« -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

200,490 

402.600 

.03986 

.07070 

-.02308 

-.02650 

-.00260 

.00529 

1.23910 

-.01276 

-.01283 

-.01231 

200.530 

500.250 

-.03574 

.07182 

-.01506 

- , 02988 

-.00233 

.00066 

.23870 

-.01284 

-.01291 

-.01250 

200.530 

600.160 

-.05287 

,07366 

-.01  MI 

-.03059 

-.00215 

.00021 

.44993 

-.01276 

-.01281 

-.01244 

200.540 

750 . 040 

-.05348 

.07421 

-.01114 

-.03072 

-.00213 

,00021 

.45178 

-.01251 

-.01258 

-.01216 

200.540 

800.120 

-.05320 

.07423 

-.01112 

-.03077 

-.00213 

.00021 

.45105 

-.01234 

-.01241 

-.01195 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

756/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN  I 

CBL 

XCP/L 

CPQ1 

CP82 

CPBC 

400.470 

400.320 

-.00163 

.07045 

-.01953 

-.02872 

-.00241 

.00197 

.00000 

-.01226 

-.0123e 

-.01161 

400.470 

498.780 

-.04829 

.07246 

-.01186 

-.03053 

-.00222 

.00026 

.41435 

-.0! 184 

-.01200 

-.01109 

400.480 

600.240 

-.05169 

.07351 

-.01107 

-.03079 

-.00216 

.00019 

.44589 

-.01161 

-.01173 

-.01006 

400.490 

750.170 

-.05256 

.07397 

-.01112 

-.03068 

-.00214 

.00021 

.44835 

-.01172 

-.01183 

-.01115 

400.420 

800.150 

-.05261 

.07414 

-.01111 

-.03072 

-.00215 

.00021 

.44887 

-.01191 

-.01200 

-.01141 

G8A01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

date:  as  jul  7s 
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AEDC  VA422UA17)  Of©  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA)  1RTR348)  t 24  JX  75  3 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2890.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1009.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  • 

7,980 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRIO  » 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

767/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5. 

.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

ON 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.397 

800.240 

.04629 

.06641 

-.03145 

-.02504 

-.00267 

.00329 

1.33940 

-.00572 

-.00631 

-.00520 

.359 

898.540 

-.04305 

.07049 

-.01366 

-.02986 

-.00227 

.00047 

.34266 

-.00565 

-.00623 

-.00505 

.504 

1000.200 

-.05115 

.07281 

-.01104 

-.03047 

-.00215 

.00019 

.44411 

-.00544 

-.00604 

-.00483 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

765/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. « -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  I 

CPB2 

CP9C 

200.420 

751 .480 

.02067 

.06386 

-.02794 

-.02618 

-.00255 

.00191 

2.01190 

-.00071 

-.00159 

.00051 

200.430 

799.320 

-.03603 

.06818 

-.01508 

-.02943 

-.00235 

.00063 

.24144 

-.00034 

-.00114 

.00086 

200.450 

900.140 

-.05057 

.07155 

*.01097 

-.03029 

-.00219 

.00018 

.44299 

-.00025 

-.00108 

.00076 

200.460 

1000.300 

-.05061 

.07296 

-.01 102 

-.03049 

-.00215 

.00018 

.44223 

-.00 1 DO 

-.00171 

-.00039 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

764/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CP8C 

400.370 

750.190 

-.05081 

.06904 

-.01101 

-.02992 

-.00227 

.00016 

.44331 

-.00473 

-.00509 

-.00431 

400.440 

800.330 

-.05094 

.07073 

-.01103 

-.03039 

-.00221 

.00020 

,44357 

-.00499 

-.00527 

-.00495 

400.450 

900.390 

-.05138 

.07272 

-.01104 

-.03063 

-.00215 

.00019 

.44523 

—.00421 

-.00451 

-.00423 

400.440 

1000.300 

-.05156 

.07369 

-.011 10 

-.03060 

-.0Q2t4 

,00019 

,44476 

-.00299 

-.00335 

-.00282 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.80000 

.00000 

DATE  80  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 


PAGE  285 


AEOC  VA422( 1 A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING (CRB  DATA)  (RTR349)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


$ REF 

■ 

2690*0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  Iff. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

«■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• ' 

.0100 

RUN  NO.  774/  0 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

IB 

60.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

0LT8TA 

m 

3.000 

MACH  - 

7.960 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

17.000 

PO 

420.000 

GRADIENT  INTERVAL  « -9.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.571 

18.300 

-.01331 

.07751 

.530 

99.726 

.00192 

.08824 

.493 

201.610 

.02670 

.08131 

.579 

302.360 

.02063 

.07654 

.605 

400.470 

-.03231 

.07284 

.6H7 

500.150 

-.05215 

.07365 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

775/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.490 

23.757 

.01144 

.08752 

200.520 

99.294 

.01794 

.08086 

200.530 

199.140 

.03685 

.08055 

200.580 

297.630 

-.00234 

.07364 

200.560 

398.620 

-.04516 

.07312 

200.570 

500.000 

-.05345 

.07405 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01282 

-.03923 

-.00207 

-.00234 

-.00098 

-.03930 

-.00033 

-.00200 

-.00392 

-.03120 

-.00195 

-.00265 

-.01568 

-.02637 

-.00277 

.00269 

-.01466 

-.03017 

-.00220 

.00080 

-.01121 

-.03098 

-.00214 

.00022 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.00310 

-.03735 

-.00053 

-.00244 

.00199 

-.03587 

-.00107 

-.00312 

-.00971 

-.02818 

-.00245 

-.00063 

-.01654 

-.02939 

-.00219 

.00191 

-.01304 

-.03050 

-.00220 

.00042 

-.OHIO 

-.03095 

-.00212 

.00021 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CPBC 

.30289 

-.01204 

-.01200 

-.01 164 

.00000 

-.01187 

-.01186 

-.01149 

.80698 

-.01173 

-.01173 

-.01133 

.41980 

-.01161 

-.01161 

-.01118 

.20630 

-.01 148 

-.01149 

-.01103 

.44502 

-.01137 

-.01139 

-.01091 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

.38852 

-.01268 

-.01259 

-.01241 

.54901 

-.01294 

-.01282 

-.01267 

.92357 

-.01295 

-.01285 

-.01257 

.00000 

-.01293 

-.01282 

-.01250 

.37114 

-.01292 

-.01282 

-.01248 

.45237 

-.01290 

-.01281 

-.01245 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  88  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARATING! ORB  OATAl 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  - 

1039.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  “ 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

* 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

,0100 

■■AiE  see 

(RTR350J  t 24  UUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

80.033 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

!» 

3.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

* 

3.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

• 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

■ 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  771/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.489 

404.070 

.11713 

.07604 

-.03067 

-.02360 

-.00334 

.00335 

.92189 

,455 

501.260 

-.00583 

.07150 

-.01829 

-.02921 

-.00227 

.00155 

-2.47800 

.440 

600.080 

-.04926 

.07281 

-.01199 

-.03068 

-.00216 

.00027 

.41866 

.453 

750.000 

-.05287 

,07409 

-.01113 

-.03076 

-.00211 

.00021 

.44943 

.099 

802.240 

-.05262 

.07406 

-.01113 

-.03083 

-.00212 

.00020 

.44B48 

GRAOIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

772/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.570 

390.120 

.05020 

.07092 

-.02394 

-.02763 

-.00240 

.Q03ee 

1.13680 

200.520 

497,550 

-.02918 

.07167 

-.01613 

-.02997 

-.00229 

.00069 

.10701 

200.470 

599.820 

-.05164 

.07339 

-.01107 

-.03080 

-.00215 

.00020 

.44573 

200.510 

750.100 

-.05258 

.07404 

-.01114 

-.03083 

-.0021 1 

.00020 

.44810 

200.510 

600.210 

-.05282 

.07422 

-.01111 

-.03076 

-.0021  1 

.00021 

.44968 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

773/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -S. 

00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

400.490 

401.660 

.00078 

.07062 

-.01979 

-.02905 

-.00228 

.00145 

.00000 

400 .500 

500.000 

-.04850 

.07265 

-.01221 

-.03052 

-.00217 

.00028 

.40826 

400.520 

600,150 

-.05322 

.07404 

-.01114 

-.03074 

-.00209 

.00021 

.45068 

400.560 

750.100 

-.05343 

.07439 

-.01114 

-.03076 

-.00209 

.00021 

.45145 

400.620 

800.170 

-.05341 

.07437 

-.01114 

-.03080 

-.00209 

.00021 

.45141 

GRAOIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPBI 

-.00980 

-.00966 

-.00938 

00843 

-.00788 

.00000 


CPBI 
-.00973 
-.00912 
-.00897 
- , 00946 
-.00985 
,00000 


CP31 

-.01178 

-.01171 

-.01151 

-.01101 

-.01073 

.00000 


CPS2 

-.00991 

-.00980 

-.00954 

■*.00868 

^■-00818 

.00000 


CPB2 

-.00990 

-.00941 

-.00925 

-.00959 

-.01001 

,00000 


CP82 
-.01 182 
-.01176 
-.01156 
-.01109 
-.01082 
.00000 


CP0C 

-.00974 

-.00972 

-.00948 

-.00851 

-.00789 

.00000 


CPBC 

-.00940 

-.00856 

-.00840 

-.00918 

-.00963 

.00000 


CPBC 

-.01160 

-.01165 

-.01146 

-.01093 

-.01062 

.00000 


DATE  M JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  227 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT 1 NO C ORB  DATA) 


(RTR352)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  - 1250.3000 

BREF  «*  1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  • 

IN.  ZMRP  - 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

3.000 

DLTBTA 

3.000 

A1LRON 

.000 

GRID 

17.000 

ALPHA  - .000 
DLTALF  - -20.000 
MACH  - 7.980 
ELEVON  - .000 
PO  “ 420.000 


RUN  NO.  770/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5,00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

.508 

B02. 1 BO 

.05522 

.06546 

-.03389 

-.02766 

-.00207 

.00122 

1.27360 

-.00698 

-.00739 

-.00656 

.492 

900.380 

-.04068 

.06955 

-.01432 

-.03050 

-.00224 

. C0Q3H 

.30791 

-.00751 

-.00776 

-.00734 

.503 

1000.300 

-.05126 

. 07235 

-.01 104 

03075 

-.00218 

.00019 

.44460 

-.00750 

-.00772 

-.00741 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

768/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP62 

CP9C 

200.530 

751.170 

.02753 

.06289 

-.03105 

-.02844 

-.00224 

.00083 

l .78790 

-.00724 

-.00786 

-.00637 

200.550 

800.480 

-.03325 

.06771 

-.01604 

-.03019 

-.00224 

.00040 

. 17769 

-.00841 

-.00887 

-.00802 

200.560 

900.260 

-.05089 

.07141 

-.01100 

-.03067 

-.00220 

.00019 

.44394 

-.00868 

-.00909 

-.00860 

200.460 

* 1000.300 

-.05105 

.07303 

-.01102 

-.03073 

-.00214 

.00019 

.44420 

-.00837 

-.00878 

-.00830 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

769/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP8C 

400.410 

749.110 

-.05018 

.06881 

-.01106 

-.03020 

-.00230 

.00021 

.43950 

-.00298 

-.00391 

-.00103 

400.590 

800.430 

-.05047 

.07031 

-.01095 

-.03047 

-.00223 

.00019 

.44302 

-.00148 

-.00229 

.00050 

400.560 

900.380 

-.05039 

.07183 

-.01095 

-.03060 

-.00217 

.00019 

.44268 

-.00113 

-.00181 

.00042 

400.470 

1000.200 

-.05074 

.07327 

-.01102 

-.03079 

-.00215 

.00018 

.44282 

-.00186 

-.00243 

-.00082 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  £5  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422( t A 1 7 3 ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO C ORB  OATA) 


REFERENCE  DATA 


*VUE  223 

JRTR353)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SREF 

u 

£890.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  aQ 

LREF 

* 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  *YO 

0REF 

m 

1290.3000  IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

M 

60.000 

ALPHA 

M 

5.000 

8ETA 

m 

3.000 

dltalf 

* 

.000 

DLTBTA 

M 

.000 

MACH 

* 

7.990 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

* 

.000 

GRID 

* 

25.000 

PO 

* 

MHO. 000 

RUN  NO.  810/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.650 

20.148 

.02651 

.05963 

-.01341 

-.03241 

-.00200 

-.00263 

1,18580 

-.01364 

-.01363 

-.01328 

.649 

102.130 

.04139 

.07492 

-.00074 

-.03359 

-.00125 

-.00332 

.87780 

-.01351 

-.01355 

-.01309 

.708 

202.200 

.07861 

.07193 

.00725 

-.03551 

-.00053 

-.00489 

.56773 

-.01348 

-.01357 

-.01310 

.641 

300.400 

.12090 

.07194 

-.00495 

-.02608 

-.00237 

-.00402 

.70093 

-.01357 

-.01366 

-.01323 

.693 

398.340 

.11449 

.06681 

-.01638 

-.02181 

-.00342 

.00417 

.80304 

-.01371 

-.01379 

-.01335 

.696 

497.830 

.05229 

.06271 

-.01192 

-.02564 

-.00266 

.00027 

.88788 

-.01378 

-.01383 

-.01338 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

. .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO.  809/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

DLY-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQ1 

CP82 

CPBC 

200.610 

18.932 

,04541 

.07387  .00172 

-.03267 

-.00043 

-.00382 

.62222 

-.01310 

-.01308 

-.01268 

200.560 

99.465 

.06742 

.07074  .00881 

-.03480 

-.00034 

-.00404 

.52933 

-.01301 

-.01299 

-.01261 

200.570 

200.960 

.11107 

.07203  .00114 

-.02993 

-.00144 

-.00541 

.64975 

-.01291 

-.01291 

-.01253 

200.570 

302.450 

,12746 

.07000  -.01374 

-.01986 

-.00384 

.00150 

.76782 

-.01276 

-.01278 

-.01236 

200.610 

401 ,020 

.07530 

.06256  -.01466 

-.02488 

-.00271 

.00187 

.85472 

-.01273 

-.01274 

-.01234 

200.600 

500.020 

.03427 

.06340  -.00834 

-.02621 

-.00260 

-.00070 

.90342 

-.01278 

-.01279 

-.01246 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEDC  VA422UA17) 

CR8  ANO  ET 

SEPARATING (ORB  OATA) 

(RTR354)  ( 24  vAJL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT,  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

BLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  * 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* .0000  IN.  YO 

BETA  « 

3.000 

DLTALF  * 

-10.  GOO 

0REF  « 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  * 

.000 

HACH  * 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

618/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

.627 

401.800 

.10132 

.07253  -.00784 

-.02357 

-.00242 

-.00341 

.70322 

-.01209 

-.01228 

-.01128 

.62! 

497.370 

,15468 

.06932  -.02085 

-.01762 

-.00429 

,00535 

.79482 

-.01212 

-.01231 

-.01132 

,60! 

597,250 

,07348 

,06158  -.01538 

-.02462 

-.00278 

.00103 

.86908 

-.01228 

-.01241 

-.01149 

GRADIENT 

,00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.OGoQO 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (CRB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

u 

1290.3000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

u 

1290.3000  IN, 

ZMRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

PAGE  229 
(RTR354 ) ( ^ vU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

SO. 000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO,  817/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.490 

403.290 

. 17429 

.07052 

-.01806 

200.530 

501.780 

.10426 

.06167 

-.01933 

200.460 

600.120 

.03961 

.06217 

-.00958 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  ei6/  0 


CY 

-.01779 

-.02357 

-.02567 

.00000 


CYN 

-.00396 

-.00299 

-.00270 

.00000 


CBL 

.00256 

.00421 

-.00054 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

400.530 

400.060 

.14164 

.06205 

-.02245 

-.02255 

-.00297 

.00610 

400.640 

497.750 

.05773 

,06147 

-.01295 

-.02532 

-.00270 

.00018 

400.510 

599.600 

.03210 

.06364 

-.00735 

-.02650 

-.00254 

-.00072 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

.76363 

.84536 

.90200 

.00000 


-5.00/  5.00 


XCP/L 

.81640 

.88438 

.88890 

.00000 


CPBl 

-.01211 

-.01216 

-.01234 

.00000 


CPS  l 
-.01250 
-.01248 
-.01242 
.00000 


CPB2 

-.01227 

-.01234 

-.01245 

.00000 


CPB2 

-.01259 

-.01257 

-.01251 

.00000 


CP9C 

-.01125 

-.01128 

-.01147 

.00000 


CROC 

-.01162 

-.01161 

-.01154 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG 1 0R8  DATA) 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

M 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

(RTR356)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

• 

60.000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

K 

3.000 

DLTALF 

-20.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

420.000 

PUN  NO,  827/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

,422 

.538 

.570 


OLT-X 

200.400 

200.550 

200.500 

200.560 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

BOO. 200 

.10029 

.05696 

-.02380 

-.02330 

-.00293 

.00123 

899. 180 

.03202 

.06123 

-.00712 

-.02543 

-,00270 

-.00083 

1000.300 

.03172 

.05999 

-.00694 

-.02561 

- , 0027-, 

-.00069 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.30000 

.00000 

RUN  NO. 

025/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

750.410 

.04908 

.05932 

-.01207 

-.02462 

-.00281 

-.00027 

000.040 

.03233 

.06064 

-.00709 

-.02517 

-.00276 

-.00085 

900.310 

.03248 

.06024 

-.00697 

-.02565 

-.00272 

-.00069 

1000.200 

.03162 

,05992 

-.00695 

-.02552 

-.00274 

-.00070 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L  CPS  I CP82  CPOC 

.89736  -.00116  -.00101  -.00134 

.88221  -.00211  -.00268  -.00226 

.87886  -.fe&39  -.00294  -.00233 

.00000  .00000  .00000  .00000 

5.00 

XCP/L  CPBl  CP82  CP9C 

.90601  -.00117  -.00193  -.00109 

,8*7928  -.00152  -.00229  -.00150 

,87457  -.00150  -.00233  -.00147 

,87994  -.00105  -.00184  -.00072 

,00000  .00000  .00000  .00000 


DATE!  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - 1A17A 

AEDC  VA42BUA17I  0R8  A NO  ST  SEPARATUM  (ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.F1 

XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

» , 

0000  IN,  YO 

0REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

824/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.560 

750.280 

.03306 

.06213 

-.00717 

400.480 

600.390 

.03189 

.06049 

-.00701 

400.530 

9Q0.210 

.03074 

.06014 

-.00695 

400.600 

1000.200 

.03054 

.06034 

-.00700 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422  C I A n 

REFERENCE 

DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YHRP 

m 

0000  IN.  YO 

0REF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375. 

,0000  IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

834/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

.540 

18.446 

.02880 

.05739 

-.0137! 

.584 

97.336 

.03709 

.07425 

-.00262 

.713 

199.290 

.07702 

.07172 

.00861 

.703 

301.660 

1 32751 

.07446 

-.00426 

.647 

402.510 

.12481 

.06604 

-.01678 

1.035 

498.220 

.05604 

.06262 

-.01234 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

835/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

200.540 

23.322 

.04960 

.07267 

.00029 

200.610 

101.050 

.06608 

.07065 

.00891 

200.530 

200.630 

.10933 

.07325 

.00262 

200.040 

299.530 

* 14151 

.08995 

-.01325 

200.640 

397 . 150 

.08257 

.06280 

-.01538 

200.650 

490.760 

.03611 

.06322 

-.00915 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  23G 
CRTR356J  ( 24  J Ut  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

« 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

t* 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

B 

.000 

MACH  • 

7.980 

A1LRGN 

« 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

25.000 

PO 

420.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


cy 

-.02614 

-.02575 

-.02558 

-.02566 

.00000 


CYN 

^*.00258 

-.00270 

-.00274 

-.00274 

.00000 


CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CROC 

-.00075 

.87634 

.00076 

-.00029 

.00117 

-.00058 

.87980 

.00076 

-.00034 

.00137 

-.00063 

.88S05 

.00017 

-.00091 

.00086 

-.00068 

.88925 

-.00054 

-.00160 

.00011 

.00000 

.OOuoO 

.00000 

.00000 

.00000 

IRTR357)  C 24  OJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF 

.000 

DLTBTA 

« 

3.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

m 

25.000 

PO 

420.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

-.03198 

-.03369 

-.03651 

-.02997 

-.02367 

-.02583 

.00000 


CYN 

-.00199 

-.00238 

-.00103 

-.00180 

-.00291 

-.00257 

.00000 


ORADtENT  INTERVAL  - 


CY 

-.03232 

-.03571 

-.03302 

-.02212 

-.02542 

-.02609 

.00000 


CYN 

-.00158 

-.00138 

-.00124 

-.00345 

-.00255 

-.00260 

.00000 


CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

-.00372 

1.13600 

-.01304 

-.01296 

-.01268 

-.00386 

.73071 

-.01280 

-.01271 

-.01241 

-.00524 

.54824 

-.01260 

-.01251 

-.01219 

-.00458 

.69338 

-.01240 

-.01232 

-.01195 

.00219 

.79444 

-.01227 

-.01221 

-.01182 

,00005 

.88017 

-.01214 

-.01210 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

M.  - -5.00/ 

5.00 

C9L 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CP8C 

-.00404 

.65426 

-.01295 

-.01302 

-.01253 

-.00457 

.52524 

-.01304 

-.01313 

-.0t270 

-.00517 

.63601 

-.01322 

-.01333 

-.01291 

-.00068 

.75367 

-.01325 

-.01337 

-.01238 

.00098 

.84626 

-.01323 

-.01333 

-.01281 

-.00063 

.91340 

-.01325 

-.01332 

-.01280 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUAUTU 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422UA17)  OR8  AND  ET  SEPARAT I NO  ( QR8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XKRP  ■ 

1089.6000 

IN,  XO 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  * 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  « 

.0100 

PAGE  231 

CRTR358J  t 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

80.000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF 

-10.000 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

■ 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  831  / 0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.483 

402.890 

. 19050 

.07408 

-.00731 

.500 

503.230 

. 16870 

.08753 

-.02240 

-.357 

604. 190 

.07154 

.06120 

-.01492 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

832/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.520 

398.790 

.19652 

.07132 

-.01797 

200. 490 

496.520 

.11139 

.06205 

-.02029 

200.690 

598.220 

.04174 

.06235 

-.01040 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

833/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.480 

402.620 

. 14534 

.06292 

-.02309 

400.620 

500.670 

.06042 

.06148 

-.01352 

400.690 

599.960 

.03168 

.06356 

-.00742 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.023S9 

-.02039 

-.02505 

.00000 


CYN 

-.00173 

-.00362 

-.00255 

.00000 


CBL 

-.00538 

.00437 

.00089 

.00000 


XCP/L 

.69338 

.79280 

.86859 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-.01946 

-.02444 

-.02579 

.00000 


CYN 

-.00379 

-.00270 

-.00265 

.00000 


CBL 

.00033 

.00300 

-.00047 

.00000 


XCP/L 

.75635 

.84217 

.90918 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-,Q?404 

-.02539 

-.02648 

.00000 


CYN 

-.00266 

-.00266 

-.00253 

.00000 


CBL 

.00350 

.00003 

-.00072 

.00000 


XCP/L 

.81687 

.88374 

.89420 

.00000 


CP81 

-.00775 

-.00707 

-.00645 

.00000 


CPB1 

-.00902 

-.00944 

-.00980 

.00000 


CPBl 

-.01033 

-.01022 

-.01011 

.00000 


CPB2 

-.00804 

-.00744 

-.00690 

.00000 


CPB2 

-.00917 

-.00958 

-.00991 

.00000 


CPB2 

-.01052 

-.01039 

-.01027 

.00000 


CPBC 

-.00797 

-.00728 

-.00658 

,00000 


CP9C 

-.00915 

-.0GS53 

-.00984 

.00000 


CPBC 

-.01012 

-.01005 

-.00996 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEOC  VA422I 1 A17)  ORB  ANO  ET  SEPAR AT  I NG ( ORB  DATA! 


PAGE  233 
{RTR38I > ( 24  JUL  75  1 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  * .0100 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

60.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  ** 

.000 

GRID 

18.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  841  / 0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

.526 

20.229 

.427 

100.560 

.539 

198.080 

.595 

299.130 

.551 

399.540 

.599 

500.080 

GRADIENT 

DLT-X 

DLT-Z 

200.450 

23.093 

200.570 

102.430 

200.520 

202.220 

200.550 

300.370 

200.530 

400.120 

2G0.490 

500.080 

GRADIENT 

CN 

-.05922 
“.05247 
-.06919 
-. 1 0560 
-.12801 
12984 
.00000 


CN 

-.02689 

-.05051 

-.07129 

-.11421 

-.13001 

-.13023 

.00000 


CA 

.10224 

.09641 

.09132 

.08654 

.08645 

.08695 

.00000 


RUN  NO.  840/0 


CA 

.09949 

.09320 

.08987 

.00633 

.oes79 

.08711 

.00000 


CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

-.00993 

-.03532 

-.00009 

.00124 

.49231 

-.01314 

-.01292 

-.01231 

-.00510 

^ . 02836 

-.00004 

.00049 

.56123 

-.01340 

-.01314 

-.01251 

-.01328 

-.02766 

-.00283 

.00226 

.46807 

-.01285 

-.01256 

-.01166 

-.01751 

-.03445 

-.00192 

.00164 

.49414 

-.01266 

-.01240 

-.01150 

-.01506 

-.03530 

-.00191 

.00101 

.54235 

-.01251 

-.01230 

-.01143 

-.01463 

-.03545 

-.00189 

,00091 

.54732 

-.01245 

-.01229 

-.01144 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

CLM 

.00205 

-.00638 

-.01633 

-.01736 

-.01469 

-.01463 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

-.02705 

-.03116 

-.03133 

-.03489 

-.03538 

-.03562 

.0C000 


CYN 

.00134 

-.00097 

-.00233 

-.00196 

-.00189 

-.00190 

.00000 


CBL 

.00036 

.00139 

.00345 

.00141 

.00094 

.00092 

.00000 


XCP/L 

.73543 

.53370 

.43090 

.50796 

.54699 

.54769 

.00000 


CPBl 

-.01266 

-.01289 

-.01294 

-.01296 

-.01290 

-.01283 

.00000 


CP82 

-.01262 

-.01285 

-.01285 

-.01283 

-.01274 

-.01263 

.00000 


CP8C 

-.01170 

-.01208 

-.01213 

-.01214 

-.01207 

-.01194 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEP  AR  AT  I NO  1 0R8  DATA! 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  « 

1290. 3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 


.0100 


1RTR362)  ( 24  JUL  75  1 


PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  » 

-5.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  « 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.960 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

18.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  849/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

.435 

402.370 

.02571 

.08253 

-.04165 

-.02613 

-.00289 

-Q0663 

2.27990 

-.00537 

-.00577 

-.00410 

.404 

496.860 

-.10412 

.08217 

-.02146 

-.03429 

-.00215 

.00154 

.45385 

-.00557 

-.00593 

-.00450 

.421 

600,010 

-.12804 

.08558 

-.01468 

-.03511 

-.00192 

.00090 

.54536 

-.00536 

-.00571 

-.00423 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  79 


“ TABULATED  SO^e’DatV  * 1Ai7A 


PALI  JI4 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422C  IAI7)  ORB  AND  ET  SEP AR AT i NO (ORB  DATA) 


1RTR3S2)  J uW.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  » 

1089. S000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1 290 . 3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

a 

1290.3000  IN. 

2MRP  > 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

a 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

f» 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

t* 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

a 

18.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

948/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

200.470 

401.820 

-.06493 

.08075 

-.02720 

-.03251 

-.00233 

.00261 

.24107 

-.00763 

-.00785 

-.00652 

200.440 

500.200 

-.12260 

.08358 

—.01596 

-.03485 

-.00198 

.00102 

.52980 

-.00819 

-.00839 

-.00749 

200.500 

600.160 

-.12822 

.08582 

-.01457 

-.03508 

-.00191 

.00090 

.54639 

-.00791 

-.00808 

-*00722 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

847/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. « -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CF82 

CP8C 

400.510 

400.250 

-.10251 

.08324 

-.01994 

-.03425 

-.00210 

.00158 

.46547 

-.00730 

-.00763 

-.00607 

400.410 

499.520 

-.12670 

.08503 

-.01472 

-.03503 

-.00197 

.00093 

.54380 

DG688 

-.00720 

-.00561 

400.390 

600.010 

-.12762 

.08617 

-.01456 

-.03516 

-.00192 

.00090 

.5459! 

-.00683 

-.00708 

-.00559 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

IRTR36H)  ( RH  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  » 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

*000 

MACH  « 

7.990 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

*000 

GRID  - 

18.000 

PO 

370.000 

RUN  NO. 

858/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CPB2 

CP8C 

.295 

600.540 

.07980 

.08114  -.04563 

-.02420 

-.00199 

.00995 

1.23180 

-.00150 

-.00163 

-.00090 

.462 

696.500 

-.08075 

.08241  -.02521 

-.03238 

-.00227 

.00233 

.34782 

-.00173 

-.00190 

-.00114 

.380 

999.590 

12733 

.08596  -.01492 

-.03495 

-.00195 

.00097 

.54283 

-.00160 

-.00181 

-.00083 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

856/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

200.490 

753.360 

.10754 

.07275  -.05326 

-.02352 

-.00055 

.00789 

1.15520 

.01238 

.01167 

,01474 

200.140 

799.680 

.09500 

.07323  -,04613 

-.02319 

-.00006 

,00680 

1,14560 

.00621 

.00788 

.00916 

200.660 

895.740 

-.12138 

.08384  -.01635 

-.03468 

-.00200 

.00122 

.52534 

.00624 

.00779 

.00901 

200.510 

1000.200 

-.12850 

.08627  -.01458 

-.03506 

-.00194 

.00087 

.54657 

.00496 

.00609 

.0065H 

ORAOIENT 

*00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


PAGE  235 
(RTR384 ) I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  « 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  * 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  » 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTSTA  - 

.000 

MACH  * 

7.980 

SCALE  ■ 

.0100 

AIIRON  ■ 

,000 

ELEVON  - 

,000 

GRID  - 

18.000 

PO 

370.000 

RUN  NO  . 

855/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CPE  1 

CP92 

CP9C 

400.470 

751.760 

-.04015 

.07311  -.02697 

-.02785 

-.00257 

.00105 

-.01 164 

.00676 

.00546 

.00923 

400.350 

800.920 

-.09652 

.07822  -.01899 

-.03286 

-.00235 

.00093 

.46330 

.00270 

.00197 

.00396 

400.430 

900.410 

-.12447 

.08406  -.01533 

-.03496 

-.00194 

.00085 

.53696 

.00249 

.00185 

.00310 

400.330 

1000.300 

-.12821 

.08662  -.01448 

-.03511 

-.00195 

.00030 

.54709 

.00418 

.00341 

.00507 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARAT I NO ( ORB  DATA) 

(RTR365)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

aeso.oooo  sq.ft,  xhrp 

• 1099.6000  IN.  XO 

OLT-Y  • 

6C.0G0 

ALPHA  ■ 

-5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  « 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

0LT8TA  - 

3.000 

MACH  • 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

16,000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

865/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

C H 

CA  CLM 

CY 

CYN  i 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP8C 

.409 

19.669 

-.05670 

.*0708  -.00947 

-.04397 

-.00073 

.00123 

.49304 

-.00809 

-.00895 

-.00965 

.595 

101.670 

-.04103 

.09058  -.00596 

-.03364 

-.00114 

.00025 

.51475 

-.00842 

- . OC865 

-.00832 

.561 

201.810 

-.06239 

.09448  -.01343 

-.02934 

-.00291 

.00167 

.44468 

-.00795 

-.00824 

-.00798 

.538 

300.690 

-.10309 

.08944  -.01762 

-.03479 

-.00196 

.00148 

.48908 

-.00761 

-.00789 

-.00766 

.502 

400.100 

-.12803 

.08937  -.01519 

-.03540 

-.00194 

.00102 

.54134 

-.00712 

-.0074 1 

-.00716 

.495 

500.070 

-.13057 

.00981  -.01450 

-.03553 

-.00195 

.00093 

,54891 

-.00659 

-.00690 

-.00659 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

866/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

m -g( 

.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

200.520 

22.768 

-.01945 

200,480 

97.990 

-.04608 

200.490 

196.460 

-.06702 

200.470 

290.490 

-.11184 

200.510  * 

399.830 

-.13035 

200,490 

500,090 

-.13073 

* 

GRADIENT 

,00000 

CA 

CLM 

CY 

.10515 

.00171 

-.03438 

.09602 

—.00540 

-.03497 

.09163 

-.01566 

-.03229 

.08912 

-.01757 

-.03521 

.08950 

-.01464 

-.03544 

.08994 

-.01444 

-.03557 

.00000 

.00000 

,00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00009 

-.00132 

.74808 

-.00100 

.00040 

.54279 

-.00222 

.00286 

.42633 

-.00199 

.00136 

.50286 

-.00196 

.00097 

.54765 

-.00192 

,00093 

.54953 

.00000 

.00000 

.00000 

CP81 

CP82 

CP9C 

-.01077 

-.01049 

-.01050 

-.01103 

-.01072 

-.01053 

-.01052 

-.01023 

-.00976 

-01054 

-.01027 

-.00982 

-.01058 

-.01035 

-.00989 

-.01061 

-.01044 

-.00996 

.00000 

.00000 

.00000 

Vk 

f 


DAT E 26  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA482C I A 1 7 > ORB  ANO  ET  SEPARATIN010R8  DATA) 


PAGE  237 
CRTR36Q)  ( 24  *JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  • 

-5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ .0000  IN.  YO 

BETA  ■ 

3.000 

DLTALF  • 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  - 

7.980 

SCALE  « 

.0100 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  • 

18.000 

PO 

350.000 

RUN  NO. 

859/  0 

ORAD1CNT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CP9C 

200.420 

753. 190 

.13)36 

.07162  -.05553 

-.02876 

.00101 

.00023 

1.08270 

-.00051 

-.00110 

.00106 

200.310 

602 . 620 

.02593 

.07439  -.04410 

-.03058 

-.00157 

.00168 

2.36070 

-.00195 

-.00227 

-.00068 

200.410 

900.340 

-.12260 

.06341  -.01567 

-.03504 

-.00199 

.00091 

.53223 

-.00299 

-.00310 

-.00216 

200. 540 

1000.300 

-.12731 

.08560  -.01456 

-.03529 

-.00198 

*00088 

.54560 

-.00306 

-.00314 

-.00234 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

0R8  ANO 

ET  SEPARAT I NG ( ORB  DATA) 

(RTR369)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  « 

2690.0000  SQ.FT,  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  * 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  !N. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

18.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

861/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB! 

CPB2 

CP9C 

.453 

803.550 

.07694 

.08148  -.04505 

-.02818 

-.00069 

.00450 

1.24560 

.00267 

.00260 

.00222 

.473 

901.030 

-.07504 

.08281  -.02663 

-.03423 

-.00218 

.00156 

.30508 

.00303 

.00310 

.00234 

.456 

1000.400 

-.  12765 

. 00667  -.01490 

-.03527 

-.00204 

.00096 

.54326 

.00364 

.00372 

.00268 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

860/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLW 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CPBC 

400.410 

747.080 

-.02407 

.07070  -.03058 

-.03190 

-.00114 

.00183 

-.61026 

.00370 

.00270 

.00689 

399.710 

799.460 

-.01360 

.07038  - . 02859 

-.03065 

-.00029 

.00139 

-1.44210 

.03247 

.03198 

.03457 

400.490 

898.290 

-.12581 

.00494  -.01529 

-.03532 

-.00200 

.00087 

.53846 

.03069 

,03036 

.03178 

400.340 

1000.400 

-. 12925 

.08771  -.01450 

-.03533 

-.00201 

.00093 

.54783 

.02163 

.02159 

.02070 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

me 


L. 


/*  V 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA)  >RTR37Q)  < 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2890.0000  SQ.FT. 

XHRP  « 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN,  YO 

BRCF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

60.000 

BETA 

3.000 

DLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

8.000 

ALPHA  • -10.000 
DLTALF  - .000 
MACH  - 7.980 
ELEVON  - .000 
PO  * 300.000 


RUN  NO. 

925/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CPB3 

CROC 

.i*72 

2S.20G 

-.09830 

.12519 

-.00700 

-.02902 

.00226 

.00314 

.56883 

-.00709 

-.00672 

-.00596 

.515 

96.830 

-.11179 

.10744 

-.01271 

-.03103 

.00027 

.00305 

.54634 

ru 

r- 

o 

0 

1 

-.00683 

-.00618 

.473 

197,940 

15953 

.10124 

-.01977 

-.03964 

-.00038 

.00293 

.53611 

-.oc^ai 

-.00692 

-.00608 

,497 

298.950 

19168 

.10044 

-.02067 

-.04082 

-.00048 

.00228 

.55215 

-.00687 

-.00651 

-.00562 

.453 

400.140 

-,19938 

.10108 

-.01916 

-.04141 

-.00042 

.00199 

.56390 

-.00664 

-.00633 

-.00546 

.61H 

500.120 

-.20057 

.10166 

-.01904 

-.04135 

-.00040 

.00205 

.56507 

-.00665 

-.00636 

-.00563 

GRAD I ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

924/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CPOC 

200,420 

32.717 

-.08317 

. I 1367 

-.00342 

-.  02818 

,00264 

.00417 

.61893 

-.00781 

-.00737 

-.00662 

200.510 

102.250 

-.12267 

.10568 

-.01314 

-.03244 

-.00106 

.00288 

.55290 

-.00831 

-.00781 

-.00728 

200.520 

201.210 

-.16402 

.10121 

-.02126 

-.04020 

-.00038 

.00269 

.53041 

-.00856 

-.00800 

-.00761 

200.380 

3Q0.3H0 

-.19457 

.10045 

-.02030 

-.04115 

-.00047 

.00223 

,55568 

-.00861 

-.00803 

-.00772 

200.520 

400,050 

19985 

.10123 

-.01925 

-.04147 

-.00041 

.00201 

.56370 

-.00838 

-.00787 

-.00750 

200.530 

500. 150 

-.20043 

.10178 

-.01904 

-.04159 

-.00042 

.00206 

,56501 

-.00812 

-.00765 

-.00713 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  239 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATIN0(0R8  DATA)  (RTR371 ) ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690. OGOO  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* 

,0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  ■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRCN  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

933/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

♦ 317 

402. BIO 

-.01735 

.09833 

-.04601 

-.03460 

-.00152 

.00817 

-1.99170 

.00332 

.00344 

.00502 

.320 

499.570 

-.04020 

.09494 

-.03999 

-.03524 

-.00118 

.00603 

-.33470 

.00270 

, 00276 

.00404 

.400 

597.420 

-.10405 

.09650 

-.02234 

-.04065 

-.00060 

.00206 

.53063 

.00286 

. 00287 

.00439 

.509 

700.130 

-.19490 

.09990 

-.01973 

-.04116 

-.00043 

.00185 

.55876 

.00337 

.0034! 

.00496 

.446 

000.060 

-.19802 

.10106 

-.01923 

-.04126 

-.00040 

.00198 

.56329 

.00280 

.00286 

.00380 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

932/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

200.470 

401.270 

-.12183 

. 0S3 1 8 

-.03740 

-.03805 

-.00095 

.G0424 

.35305 

.00112 

.00145 

.00343 

200.430 

500.720 

-.18501 

.09401 

-.02148 

-.04040 

-.00058 

.00229 

.54438 

-.0015! 

-.00102 

-.00001 

200.320 

600.340 

-.19138 

.09637 

-.02022 

-.04110 

-.00047 

.00195 

.55435 

-.00283 

-.00228 

-.00240 

200.400 

- 700.100 

-.19545 

.09996 

-.01971 

-.04151 

-.00042 

.00188 

.55916 

-.00237 

-.00182 

-.00211 

200.550 

800.150 

-.19937 

.10141 

-.01915 

-.04140 

-.00041 

.00202 

.56396 

-.00145 

-.00096 

-.00108 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

931/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CP9C 

400.370 

400.210 

-.16517 

.09608 

-.02677 

-.03995 

-.00071 

.00288 

.49794 

,00059 

.00096 

.00248 

400.440 

499. S30 

-.19088 

.09775 

-.02002 

-.04109 

-.00047 

.00193 

.55511 

.00177 

.00216 

.00382 

400.350 

600.150 

-.19080 

.09869 

-.01287 

-.04113 

-.00048 

.00186 

.55587 

.00231 

.00270 

.00413 

400.360 

700.100 

-.19463 

.09942 

-.01967 

-.04122 

-.00044 

.00184 

.55895 

.00203 

.00242 

.00344 

400.500 

800.200  - 

-.19948 

.10120 

-.01099 

-.04138 

-.00044 

.00204 

.56481 

.00130 

.00166 

.00235 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JU,  70 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  240 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  CRB  AND  ET  5EPAR AT  I NO  C ORB  DATA)  CRTR372)  I 24  JLL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  p 

1099.6000 

IN.  *0 

LREF 

ia 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

* 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

- 

.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

U 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

n 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  941/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.532 

18.043 

-.06150 

.10298 

-.01073 

.535 

100.410 

-.05601 

.09954 

-.00584 

.554 

198.920 

-.06487 

.09381 

-.01359 

.536 

296.660 

-.10454 

.08855 

-.01709 

.505 

399.650 

-.12638 

.08829 

-.01479 

.491 

500.120 

-.12826 

.08887 

-.01426 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

940/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.480 

21 .756 

-.03748 

.10110 

.00073 

200.530 

101.640 

-.04916 

.09529 

-.00723 

200.420 

201.620 

-.06872 

.09071 

-.01609 

200.550 

300.260 

-.11296 

.08852 

-.01708 

200.520 

400.120 

-.12843 

.08879 

-.01431 

200.460 

500.070 

-.12864 

.08916 

-.01432 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

.00747 

.00203 

.00106 

.46546 

-.01191 

.01377 

.00191 

-.00016 

.55576 

*.01202 

.00761 

-.00073 

.00132 

.45058 

-.01213 

.00198 

.00017 

.00018 

.49650 

-.01215 

.00135 

.00019 

*.00004 

.54295 

-.01212 

.00124 

.00018 

-.00007 

.54082 

-.01212 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

.01890 

.00428 

.00035 

.67955 

-.01196 

.00870 

.00090 

.00078 

.51287 

-.01201 

.00363 

-.00007 

.00204 

.42581 

-.01203 

.00163 

.00014 

.00014 

.50878 

—.01198 

.00114 

.00018 

-.00008 

.54859 

-,01187 

.00130 

.00018 

-.00007 

.54868 

-.01 178 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB2  CP9C 

-.01193  -.01137 

-.01202  -.01148 

-.01212  -.01153 

-.01209  -.01146 

-.01206  -.01141 

-.01206  -.01141 

.00000  .00000 


CPB2  CP8C 

-.01210  -.01154 

-.01217  -.01171 

-.01219  -.01174 

-.01214  -.01174 

-.01204  -.01166 

-.01193  -.01157 

.00000  .00000 


aedc  VA^aamm  orb  ano  et  separ at i no t orb  oatai 


(RTR373)  I 24  JU_  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN,  ZO 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - .000 
DLT8TA  - .000 
AILRON  - .000 
GRID  * 19.000 


ALPHA 

-5.000 

DLTALF 

m 

-10.000 

MACH 

m 

7.980 

ELEVON 

m. 

.000 

PO 

m 

300.000 

RUN  NO.  949/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

CP9C 

.453 

402.230 

.03843 

.08380 

-.04112 

.00625 

-.00073 

.00472 

1.73010 

-.00572 

-.00573 

-.00391 

.492 

497.680 

-.10840 

.08442 

-.01915 

.00161 

.00014 

,00033 

,40332 

-.00569 

-.00571 

-.00410 

.431 

599.980 

-.12699 

.08661 

-.01427 

.00118 

.00019 

-.00007 

.54764 

-.00567 

-.00565 

-.00405 

ORACH  ENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

> 


DATE  25  JUL  75 

TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

PAGE  241 

AEOC  VA422( I A17) 

ORB  AND  ET  SEPAR AT I NO ( ORB  DATA) 

(RTR373)  C EH  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  » 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1069.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZNRP 

• 375. 

0000  IN.  ZO 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  • 

7.980 

SCALE  * 

,0100 

AILRON  ■ 

.000 

EIEV0N  • 

,000 

GRID  - 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

948/  0 

ORADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  I 

CPB2 

CP8C 

200.460 

401.350 

-.06779 

.00194 

-.02545 

.00291 

-.00002 

.00062 

.28462 

-.00776 

-.00767 

-.00635 

200.410 

500.270 

-.12152 

.00478 

-.01556 

.G0142 

.00019 

.00005 

.53195 

-.00790 

-.00786 

-.00679 

200.450 

600.170 

-.12720 

.08731 

-.01418 

.00130 

.00020 

-.00007 

.54852 

-.00760 

-.00752 

-.00639 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

947/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CP9C 

H00.510 

400.260 

-.10200 

.00455 

-.01941 

,00178 

.00010 

.00029 

.46971 

-.00794 

-.00789 

-.00625 

400.360 

499.050 

-.12639 

.08602 

-.01432 

.00131 

.00018 

-.00006 

.54668 

-.00745 

-.00735 

-.00563 

400.400 

600.140 

-.12662 

.08745 

-.01421 

.00131 

.00018 

-.00006 

.54776 

-.00717 

-.00703 

-.00542 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422( I Al 7) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR375)  ( 24  JUL  75  ) 

* 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

,0000  IN.  YO 

BETA  • 

o 

o 

o 

OLTALF  • 

-20.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 379.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  * 

7.960 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

.000 

ARID  • 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

950/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  ■ -9.00/  9.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

cr 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP01 

CP92 

CP9C 

.413 

000. 100 

.07200 

.09081 

-.04330 

.00600 

-.00091 

.00432 

1.25470 

-.00124 

-.00124 

-.00064 

.350 

097.070 

-.08050 

.08211 

-.02407 

.00247 

-.00004 

.00023 

.35136 

-.00158 

-.00154 

-.00092 

.427 

999.770 

-.12620 

.08561 

-.01447 

,00120 

.00021 

-.00006 

.54537 

-.00156 

-.00152 

-.00072 

ORADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

956/  0 

ORADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

200.430 

752.650 

.10560 

,07213 

-.05007 

.00794 

-.00090 

.00660 

1, 14140 

,01358 

.01317 

.01586 

200.250 

000.340 

.10004 

► 07 148 

-.04570 

,00714 

-.00063 

.00498 

1.11680 

.01232 

.01209 

.01410 

200.610 

096.340 

-.11949 

,08338 

-.01505 

.00129 

,00019 

.00017 

.52737 

.01140 

.01127 

.01304 

200.320 

1000.200 

-.12595 

.00573 

-.01446 

,00140 

.00022 

-.00005 

.54520 

,00894 

.00892 

.00971 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

Sikb^ 
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TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


PAGE  242 
(RTR375I  i 24  JUL  78  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1009.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YHRP  - 

,0000 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

« 

.01C-J 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

0LT8TA 

m 

.000 

HACK  » 

7.980 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

19,000 

PO 

300,000 

RUN  NO.  955/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP8i 

CP82 

CP8C 

400,300 

751 .520 

-.04000 

.07301  -,02509 

.00543 

-.00053 

.00009 

,03277 

.00756 

.00702 

.01014 

400.360 

800,660 

-.09226 

.07772  -.01870 

,00189 

.00002 

,00002 

.45841 

, 00446 

.00395 

.00542 

400.350 

900.300 

-.12299 

.08393  -.01495 

.00160 

.00020 

.00001 

,53844 

.00466 

.00421 

.00506 

400.330 

1000.200 

-.12718 

.08662  -.01419 

.00119 

.00019 

-.00006 

.54940 

.00643 

.00594 

.00712 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

0R8  ANO  ET 

SEPARAT I NG f 0R8  DATA) 

(RTR376)  t 24  JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

8890.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1069.6000  IN.  XO 

OLT-Y  « 

60.000 

ALPHA  « 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

965/  C 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CP82 

CP8C 

.572 

19.690 

-.05712 

.10420  -.00950 

.00251 

.00114 

-.00104 

.49200 

-.00905 

-.00919 

-.00874 

.469 

101.470 

-.04389 

.09720  -.00630 

.00805 

.00117 

-.00018 

.51654 

-.00857 

-.00873 

-.0C832 

.527 

201.830 

-.05961 

.09223  -.01395 

.00473 

-.00034 

.00061 

.42599 

-.00827 

-.00844 

-.00803 

.536 

300.560 

-.10349 

.08702  -.01715 

,00144 

,00020 

,00000 

.49429 

-.00790 

-.G08Q4 

-.00764 

.457 

400.170 

-.12616 

.00780  -.01481 

,00133 

.00022 

-.00005 

.54263 

-.00744 

-.00757 

-.00715 

.664 

496.840 

-.12800 

.08833  -.01423 

.00130 

.00021 

-.00006 

.54685 

-.00695 

00707 

-.00660 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

966/  0 

0RAD1ENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

200.530 

22.407 

-.02507 

.10236  .00136 

,01029 

.00274 

-.00095 

,71415 

-.01042 

-.01052 

-.01016 

200.570 

98.031 

-.04660 

.09353  -.00590 

.00293 

.00121 

,00012 

.53348 

-.01084 

-.01086 

-.01034 

200.400 

196.490 

-.06774 

.08956  -.01541 

.00233 

.0001! 

.00104 

.43245 

-.01071 

-.01061 

-.00990 

200.510 

290.490 

-.11131 

, 08767  -.01711 

,00140 

.00019 

.00003 

.5^526 

-.01070 

-.01057 

-.00992 

200.530 

399.900 

-.12829 

,08785  -.01422 

.00120 

.00022 

-.00007 

.54913 

-.01070 

-.01067 

-.01004 

200.440 

500.070 

-.12851 

.0884!  -.01422 

.00134 

.00022 

-.00006 

.54934 

-.01083 

-.01075 

-.01011 

ORAD1ENT 

.00000 

.00000  ,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

4 - 

* 1 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422C I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA)  (RTR377)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  * 

1089.6000 

IN. 

XO 

OLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

ZMRP  • 

375.0000 

!N, 

ZO 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  « 

7.980 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  962/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CP8C 

.502 

403. 46Q 

.05583 

.08397 

-.04157 

.00129 

.00021 

-.00135 

1.40460 

-.00251 

-.00256 

-.00152 

.370 

500.440 

-.10404 

.08332 

-.02035 

.00135 

.00017 

-.00010 

.46440 

-.00232 

-.00238 

-.00139 

-.078 

601.430 

-.12602 

.08613 

-.01427 

.00119 

.00022 

-.00005 

.54680 

-.00193 

-.00195 

-.00087 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

963/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

200.510 

398.080 

-.05733 

.06166 

-.02805 

.00174 

.00017 

.00016 

. 17076 

-.00347 

-.00352 

-.00255 

200.450 

499.090 

-.12119 

.08455 

-.01580 

.00120 

.00020 

-.00004 

.52965 

-.00312 

-.00319 

-.00181 

200.520 

600.270 

-.12687 

.0069 l 

-.01415 

.00115 

.00023 

-.00006 

.54845 

-.00269 

-.00277 

-.00131 

gradient 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

964/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQ1 

CP82 

CP9C 

400.480 

400.870 

-.10024 

.08421 

-.01909 

.00151 

.00020 

.00009 

.46156 

-.00466 

-.00482 

-.00397 

400.520 

500.530 

-.12639 

.08561 

-.01432 

.00107 

.00019 

-.00006 

.54671 

-.00436 

-.00453 

-.00379 

400.330 

599. 900 

-.12716 

.08767 

-.01422 

.00121 

.00022 

-.00006 

.54814 

-.00365 

-.00377 

-.00289 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

•QQ0OO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JJL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - UI7A 
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AEDC  VA422t I A17)  ORB  Ah®  ET  SEPARAT I NO { 0R9  OATAJ  IRTR379)  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ. 

.FT.  XMRP 

- 1 089, 

,6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YHRP 

- 

,0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZHRP 

m 

r* 

ro 

« 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  * 

,000 

GRID  ■ 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

961/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLIi 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP3C 

.405 

803.780 

.08377 

.07995 

-.04458 

.00253 

-.00021 

.00054 

1.19220 

.00016 

-.00010 

.00064 

.512 

900.920 

-.00034 

.08147 

-.02470 

.00111 

.00023 

-.00042 

.35249 

.00032 

.00004 

.00066 

.444 

1000.300 

-.12571 

.08510 

-.01442 

.00127 

,00022 

-.00006 

.54530 

.00076 

.00043 

.00121 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

959/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CVN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP0C 

200.440 

752.410 

.11627 

.07118 

-.05357 

.00106 

.00003 

-.00115 

1.12070 

-.00117 

-.00135 

.00032 

200.420 

802.560 

.02743 

.07493 

-.04423 

.00213 

.00001 

.00022 

2.27260 

-.00207 

-.00223 

-.00091 

200.430 

900.410 

-.12072 

.08319 

-.01550 

.00109 

,00019 

-.00015 

.53163 

-.00272 

-.00284 

-.00193 

200.400 

1000.300 

-.12537 

.08560 

-.01448 

.00137 

.00021 

-.00003 

.54451 

-.00265 

-.00266 

-.00192 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

960/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

* DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CP8C 

400.440 

747.950 

-.03000 

.07318 

-.02804 

.00123 

.00017 

-.00005 

-.27472 

.00191 

.00162 

.00488 

400.170 

800.350 

-.02519 

.07202 

-.02608 

.00083 

.00021 

-.00015 

-.37554 

.00597 

.00539 

.01042 

400.490 

898.450 

-.12341 

.08341 

-.01491 

.00120 

.00023 

-.00014 

.53914 

.00972 

.00906 

.01409 

400. 400 

1000.300 

-.12703 

.08632 

-.01416 

.00136 

.00022 

-.00006 

.54850 

.00796 

.00758 

.01013 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  < ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  245 
CRTR380)  ( as  JUL  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

2690.0000 

SQ.FT . 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

8REF 

m 

1290.3000 

IN. 

2MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  * 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

OR  ID 

m 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  971/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.537 

17.726 

.02211 

.06201 

-.01287 

-.00403 

-.00051 

-.00012 

1.24200 

-.01390 

-.01384 

-.01295 

.567 

IQ!. 640 

.03975 

.07430 

.00099 

.00046 

.00222 

-.00046 

.63510 

-.01404 

-.01400 

-.01314 

.655 

201.170 

.07324 

.07306 

.00646 

-.00144 

.00194 

-.00216 

.57174 

-.01414 

-.01409 

-.01323 

.580 

300.390 

. 12092 

.07464 

-.00649 

.00368 

-.00024 

-.00184 

.71366 

-.01412 

-.01408 

-.01323 

.688 

398.990 

.11134 

.06589 

-.01541 

.00299 

-.00034 

.00406 

*79843 

-.01421 

-.01416 

-.01331 

.588 

498.460 

.04905 

.06423 

-.01136 

.00090 

.00006 

.00025 

.89167 

-.01429 

-.01423 

-.01334 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

970/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

200.580 

19.533 

.03943 

.07335 

.00337 

.00040 

.00230 

-.00078 

.57444 

-.01374 

-.01375 

-.01277 

200.510 

99.540 

.06193 

.07076 

.00795 

-.00055 

.00279 

-.00149 

.53164 

-.01376 

-.01379 

-.01283 

200.550 

200.320 

.10768 

.07437 

-.00001 

.00109 

.00076 

-.00291 

.66009 

-.01379 

-.01382 

-.01288 

200.590 

301.870 

. 13102 

.07115 

-.01399 

.00733 

-.00116 

.00299 

.76614 

-.01390 

-.01392 

-.01299 

200.580 

400.710 

.07295 

.06375 

-.01399 

.00166 

-.00005 

.00162 

.85173 

-.01399 

-.01402 

-.01312 

200.630 

499.950 

.03546 

.05503 

-.00848 

.00053 

.00011 

-.00009 

.89913 

-.01408 

-.01407 

-.01326 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

(RTR381 ) ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XfflP 

• 1089.6000  IN.  XQ 

OLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

0LT6TA  • 

.000 

MACH  « 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  - 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

979/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 

OLT-X 

0L7-Z 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP62 

CPBC 

.502 

401.000 

.17725 

.07554 

-.00767 

.00440 

,00000 

-.00142 

.70329 

-.01146 

-.01160 

-.01018 

.494 

496.520 

.16141 

.06785 

-.0201! 

.00662 

-.00101 

.00582 

.78462 

-,01157 

-.01171 

-.01035 

.501 

597.690 

.07108 

.06233 

-,01459 

.00126 

-.00001 

.00126 

.06527 

-.01163 

-.01177 

-.01046 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422C1A17) 

0R8  AND 

ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

CRTR38U  ( 24  UUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  » 

60.000 

ALPHA  « 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* 

.0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375, 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

7.980 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID  - 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

979/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.Q0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  i 

CBL 

XCP/L 

CPB! 

CP82 

CPBC 

200.400 

402.640 

.18110 

.07149 

-.01849 

.00948 

-.00165 

.00402 

.76208 

-.01135 

-.01149 

-.00992 

200.520 

501.260 

.10093 

.06208 

-.01742 

.00220 

-.00019 

.00314 

.83264 

- r 01  142 

-.01156 

-.00995 

200.430 

600.140 

.04023 

.06312 

-.00956 

.00072 

.00009 

.00003 

.89774 

-.01157 

-.01169 

-.01009 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

977/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

• -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.470 

400.120 

.13586 

.06313 

-.02006 

.00317 

-.00039 

.00504 

.80768 

-.01178 

-.01188 

-.01031 

400.560 

498.320 

.05532 

.06233 

-.01268 

.00120 

.00000 

.00030 

.88926 

-.01177 

^.01187 

-.01036 

400.550 

599.850 

.03291 

.06425 

-.00737 

.00027 

.00015 

,00007 

.88394 

-.01 179 

-.01 189 

-.01039 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VAH8SUAI7) 

0R8  AND 

ET  SEPARATING (ORB  DATA) 

IRTR383)  ( 2H  JUU  75  ) 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  . 2690.0000  SQ.FT. 
LfiEF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XHRP  - 1089.6000  IN.  XO 

YMRP  » .0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  20 


RUN  NO.  969/  0 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA 

m 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF 

m 

-20.000 

DLT8TA 

m 

*000 

MACH 

m 

7.990 

A! IRON 

.000 

ELEVON 

• 

*000 

GRID 

m 

24.000 

PO 

m 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL 


SLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.402 

800.010 

.09574 

.05791 

-.02281 

.00219 

-.00029 

.00078 

.371 

899.560 

.03247 

.06168 

-.00693 

.00041 

.00010 

-.00014 

.454 

1000.200 

.03269 

.06136 

-.00692 

.00029 

.00017 

-.00006 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

RUN  NO*. 

968/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

200.370 

750.370 

.04687 

.05949 

-.01135 

.001)3 

.00000 

-.00001 

200.420 

800.200 

.03299 

.06084 

-.00719 

.00090 

.00004 

-.00022 

200.400 

900.300 

.03268 

.06045 

-.00691 

.00014 

.00018 

-.00004 

200.480 

1000.300 

.03245 

.06056 

-.00689 

. 00002 

.00017 

-.00005 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

*00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


XCP/L 

.89612 

.87349 

.87161 

.00000 

5.00 

XCP/L 

.90205 

.87810 

.87137 

.87235 

.00000 


CPBI 

“.00235 

“.00275 

“.00216 

.00000 


CPBI 

.00267 

.00220 

.00197 

.00211 

.00000 


CP82 

-.00199 

-.00246 

-.00191 

.00000 


CP82 

.00325 

*00273 

.00250 

.00277 

.00000 


CP0C 

-.00123 

-.00155 

-.00057 

.00000 


CPBC 

.00400 

.00334 

.00315 

.00348 

.0Q00Q 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA4221 I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA)  (RTR383)  t 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1069.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

-20.000 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

■ 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  - 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

985/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  • -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

400,450 

750.H0 

.03830 

.06054  * i 00697 

.00009 

.00016 

-.00008 

.87570 

.00286 

.00348 

.00454 

400,540 

800,140 

.03198 

.06078  -.00695 

.00011 

.00017 

-.00005 

,87728 

.00276 

.00323 

.00446 

400*450 

900.280 

.03127 

.06114  -.00701 

.00017 

.00018 

-.00004 

.89415 

.00262 

.00289 

.00436 

400.530 

1000.200 

.03058 

.06056  -.00690 

.00016 

.00016 

-.00004 

.0B5S2 

.00186 

.00214 

.00360 

GRAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17) 

ORB  ANO  ET 

SEPARATINGtORB  DATA) 

(RTR38H)  ( 24  JUL  75  */ 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690,0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  « 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

.000 

DLTALF  « 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

995/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP9I 

CP82 

CPBC 

.516 

18.634 

.02436 

.06143  -.01243 

-.00344 

-.00050 

-.00133 

1.17040 

-.01163 

-.01165 

-.01094 

.606 

96.613 

.03749 

.07509  .00004 

-.00122 

.00088 

-.00106 

.65087 

-.01137 

-.01141 

-.01064 

.533 

199.430 

.07292 

.07327  .00723 

-.00122 

<00103 

-.00176 

.56082 

-.01119 

-.01124 

-.01043 

.579 

301 .200 

.12667 

.07743  -.00834 

.00077 

.00017 

-.00177 

.71003 

-.01099 

-.01105 

-.01021 

.529 

401.690 

.11452 

.06561  -.01590 

.00125 

.00003 

.00099 

.79883 

-.01006 

-.01092 

-.01011 

.893 

496.670 

.05053 

.06450  -.01143 

.00043 

.00011 

-.00003 

.88621 

-.01069 

-.01074 

-.00999 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

996/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  • -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPfll 

CP82 

CPBC 

200.560 

22.472 

.04504 

.07359  .00301 

-.00132 

.00149 

-.00130 

.59313 

-.01276 

-.01274 

-.01225 

200.590 

100.450 

.06155 

.07061  .00841 

-.00105 

.00138 

-.00143 

.52331 

-.01307 

-.01305 

-.01257 

200.560 

200.390 

,10911 

.07615  .00049 

-.00066 

.00067 

-.00230 

.65545 

-.01314 

-.01312 

-.01256 

200.520 

299.740 

.14025 

.07033  -.01421 

.00327 

-.00039 

.00039 

.76135 

-.01316 

-.01314 

-.01252 

200.600 

397. BOO 

.07268 

.06433  -.01379 

.00086 

.00009 

.00049 

.84976 

-.01310 

-.01314 

-.01240 

200.610 

499. 120 

.03564 

.06562  -.00868 

.00036 

.00014 

-.00009 

.90287 

-.01320 

-.01315 

-.01244 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE:  25  JUL  73  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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1RTR385)  ( 2H  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1089.6000  IN.  XO 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  - .0000  IN.  YO 

0REF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  » 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA 

* 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF 

tt 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

m 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

tm 

.000 

GRID 

24.000 

PO 

m 

300.000 

RUN  NO.  992/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 

CPB2  CP9C 

.00509  -.00490 

.00431  -.00403 

.00355  -.00326 

.00000  .00000 


RUN  NO. 

993/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN  i 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

200.440 

399.510 

.19258 

.07185 

-.01864 

.0061 1 

-.00091 

.00097 

.75680 

-.00657 

-.00657 

-.00639 

200.490 

497.430 

.10430 

.06340 

-.01776 

.00129 

-.00005 

.00169 

.83033 

-.00703 

-.00702 

00678 

200.470 

598.800 

.04163 

.06446 

-.01014 

.00050 

.00009 

.00008 

.90363 

-.00746 

-.00743 

-.00719 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.475 

401.790 

.18422 

.07023 

.514 

502.370 

.16401 

.06581 

-.688 

603.100 

.06799 

.06289 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

-.00624 

.00071 

.00040 

-.02094 

.00250 

-.00020 

-.01402 

.00080 

.00006 

.00000 

.00000 

.00000 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

-.00244 

.70473 

-.00505 

- 

.00229 

.78768 

-.00424 

- 

.00040 

.6662! 

-.00348 

- 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  994/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X  DLT-Z 

400.350  401.790 

400.510  500.300 

400.440  600.040 

GRADIENT 


CN  CA 

. 13760  .06375 

.05715  .06316 

.03296  .06500 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.02043  .00214 

-.01288  .00072 

-.00742  .00062 

.00000  .00000 


CYN  C0L 

-.00015  .00286 

,00004  .00007 

.00014  -.00009 

.00000  .00000 


XCP/L  CPB1 

.80844  -.00843 

.08541  -.00827 

.88495  -.00814 

.00000  .00000 


CP82  CP8C 

-.00851  -.00786 

-.00834  -.00774 

-.00817  -.00768 

.00000  .00000 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422<IA17>  ORB  AND  ET  SEPARATING! ORB  OATA) 


(RTR387)  ! 24  vAJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN. 

20 

SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - ,000 
DLTBTA  • 3.000 
AILRON  - ,000 
GRID  - as, 000 


ALPHA  - 5.000 
DLTALF  » -20.000 
HACH  - 7.980 
ELEVON  - .000 
PO  * 300.000 


RUN  NO. 

991/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

.357 

SOI .220 

.11075 

.05764 

-.02462 

.00028 

.00007 

-.00013 

.88227 

.00387 

.00420 

.00514 

.467 

900. aoo 

.03375 

.06100 

-.00724 

. 00032 

. 00Q13 

-.00007 

.87447 

.00385 

.00431 

.00530 

.516 

1000.200 

.03243 

.06134 

-.00690 

.00007 

.00015 

-.00007 

.87277 

.00373 

.00402 

.00503 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

989/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CP9C 

200.360 

750.420 

.05387 

.06035 

-.01318 

.00023 

.00009 

-.00001 

.90468 

.00207 

.00316 

.00378 

200.460 

800.360 

.03413 

.06141 

-.00740 

.00021 

.00015 

-.00004 

.87675 

.00208 

.00333 

.00400 

200.430 

900.190 

.03307 

.05222 

-.00701 

.00023 

.00013 

-.00008 

.87190 

.00203 

.00346 

.00416 

200.480 

1000.200 

.03246 

.06190 

-.00699 

.00017 

.00013 

-.00007 

.87550 

.00191 

.00334 

.00415 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

990/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

400.390 

750.120 

.03370 

.06160 

-.00703 

.00035 

.00012 

-.00008 

.86852 

.00092 

.00165 

.00210 

400.460 

800.360 

.03339 

.06164 

-.00695 

.00042 

.00010 

-.00008 

.06805 

.00097 

.00159 

.00221 

400.530 

900.350 

.03324 

.06146 

-.00689 

.00025 

.00015 

-.00006 

.86731 

.00131 

.00189 

.00260 

400.480 

1000,400 

.03312 

,06123 

-.00684 

.00032 

.00012 

-.C0Q08 

.87306 

.00169 

,00227 

.00313 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  850 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ' IA17A 

AEDC  VA422UAI7)  0R8  ANO  ET  SEPARATING  (ORB  DATA) 


reference  data 


(RTR40U 


( 24  JUL  75  l 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  » 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XHRP  • 1089.6000  IN.  XO 

YhRP  • -0000  IN.  YO 

2MRP  » 375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1 .000 

RUN  NO.  94/0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

.636 

.547 

.523 

.595 

.625 

.597 

.606 


DLT-X 

200.530 

200.500 

200.550 

200.490 

200.520 

200.470 

200.550 


DLT-2 

19.045 

100.260 

200.040 

299.150 

396.710 

499.210 

600.180 

GRADIENT 


OLT-Z 

20.527 

100.650 

201.020 

301 .650 
400.290 
500.090 
600.100 

GRADIENT 


CN 

.01077 

.00112 

.01645 

.01624 

-.00712 

-.04590 

-.04872 

.00000 

RUN  NO. 
CN 

.01436 

.01005 

.02160 

.01846 

-.03310 

-.04879 

-.04881 

.00000 


CA 

.08881 
.08338 
.08309 
.08134 
. 07577 
.07587 
.07703 
.00000 

93/  0 

CA 

.08387 

.08244 

.08161 

.08073 

.07524 

.07671 

.07714 

.00000 


CLM 

-.00773 

-.00075 

-.00462 

-.01360 

-.01767 

-.01214 

-.01121 

.00000 


CLM 

-.00089 

-.00053 

-.00996 

-.01765 

-.01460 

-.01121 

-.01122 

.00000 


CY 

.00303 

.01367 

.00972 

.00976 

.00316 

.00132 

.00113 

.00000 


CYN 

.00460 

.00634 

.00085 

-.00120 

-.00020 

.00017 

.00019 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.01417 
.01146 
.01181 
.00826 
. 00200 
.00117 
.00118 
.00000 


CYN 

.00838 

.00299 

-.00083 

-.00141 

.00005 

.00019 

.00019 

.00000 


C8L 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CPSC 

.00077  ! 

1.37730 

-,02771 

-.02718 

-.02646 

-.00184 

.00000 

->02601 

-.02751 

-.02684 

-.00181 

.94059 

-.02817 

-.02769 

-.02696 

.00194  ! 

1.49*750 

-.02814 

-.02761 

-.02685 

.00361  -i 

l .82220 

-.02812 

-.02757 

-.02678 

-.00003 

.39561 

-.02806 

-.02751 

-.02672 

-.00008 

.42992 

-.02792 

-.02736 

-.02650 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AL  - -5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CPBC 

-.00101 

.72213 

-.02754 

-.02708 

-.02621 

-.00212 

.71304 

-.02773 

-.02732 

-.02652 

.00008 

1 . 12090 

-.02774 

-.02737 

-.02659 

.00552 

1.61620 

-.02773 

-.02741 

-.02663 

.00067 

.21303 

-.02791 

-.02751 

-.02679 

-.00008 

.43034 

-.02790 

-.02751 

-.02683 

-.00008 

,43010 

-.02783 

-.02743 

-.02673 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

date:  as  jul  73 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  SEPARATIN0(QR8  OATA)  (RTR402)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  • 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

SREF  - 

1290 . 3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

1. 000 

RUN  NO. 

90/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS1 

CPB2 

CPBC 

.498 

401.500 

.10716 

.00054  -.02721 

.01777 

-.00265 

.00621 

.91390 

-.02319 

-.02299 

-.02194 

.54a 

497.990 

.03571 

.07583  -.02305 

.00583 

-.00076 

.00766 

I .30550 

-.02310 

-.02293 

-.02183 

.469 

598.440 

-.03754 

.07551  -.01440 

.00179 

.00008 

.00016 

.27645 

-.02312 

-.02298 

-.02186 

.616 

800.160 

-.04839 

.07747  -.01131 

.00103 

.00019 

-.00008 

.42616 

-.02316 

-.02295 

-.02186 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

89/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

ao 0.450 

402. 7ao 

.0631 l 

.08051  -.02359 

.01189 

-.00211 

.00851 

1.03390 

-.02441 

-.02407 

-.02334 

aoo.sio 

500.580 

-.01496 

.07417  -.01863 

.00292 

-.00011 

.00177 

-.58606 

-.02443 

-.02412 

-.02345 

aqo.550 

600.140 

-.04797 

.07601  -.01147 

.00111 

.00020 

-.00008 

.42088 

-.02441 

-.02412 

-.02356 

E0Q.540 

800.180 

-.04869 

.07752  -.01130 

.00107 

.00020 

-.00006 

.42797 

-.02325 

-.02300 

-.02236 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

88/  0 

ORADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPS  I 

CP82 

CPBC 

400.450 

400.170 

. 02707 

.07423  -.02396 

.00512 

-.00061 

.00650 

1.51990 

-.02100 

-.02096 

-.01958 

400.540 

498.630 

-.04131 

.07558  -.01349 

.00163 

.00012 

.00005 

.33349 

-.02111 

-.02093 

-.01965 

400.460 

600.230 

-.04834 

.07523  -.01129 

.00121 

.00021 

-.00000 

.42644 

-.02136 

-.02116 

-.01996 

400.520 

000.250 

-.04859 

.07752  -.0113! 

.00113 

.00020 

-.00008 

.427 12 

-.02152 

-.02126 

-.02029 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422 U A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT l NO ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

. 

2690.0000  SQ.FT. 

XMftP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• ■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

2 MRP  ■ 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

u 

.0100 

(RTR4G3)  < 24  JUL  75  ) 

PARAHETRIC  DATA 


OLT-Y 

» 

200.000 

ALPHA  - 

o 

o 

o 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

3.000 

HACK  - 

5.930 

A1LRON 

9 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

9 

1.000 

RUN  NO.  04/  0 


ORADIENT  INTERVAL, 


-3.00/  3*00 


0LT-X 

0LT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPS2 

CPSC 

,HN 

001.610 

.06044 

.06772 

- » 03388 

.00642 

-.00063 

.00371 

1.33170 

-.01482 

-.01470 

-.01397 

.507 

998.920 

-.04848 

.07526 

-.01134 

.00104 

.00021 

-.00008 

.42815 

-.01558 

-.01545 

-.01476 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

83/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

0LT-X 

0LT-Z 

CN 

CA 

CLh 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPSC 

200.450 

800. 3B0 

-.03795 

.07234 

-.01480 

.00173 

*00009 

.00017 

.27012 

-.01489 

-.01483 

-.01408 

200.460 

1000.300 

-.04865 

.07548 

-.01131 

.00102 

.00020 

—.00008 

.42755 

-.01391 

-.01395 

-.01316 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

82/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB! 

CPB2 

CROC 

400.420 

800.290 

- . 04842 

.07330 

-.01133 

.00099 

.00021 

-.00009 

.42604 

-.01193 

-.01214 

-,01070 

400.440 

1000.300 

-.04852 

.07456 

-.01130 

.00107 

.00022 

-.00009 

.42720 

-.01242 

- .01248 

-.01154 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17) 

ORB  AN0 

ET  SEPARATING (ORB  OATA) 

(RTR405) 

( 24  JUL 

73  ) 

REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XWP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  « 

.000 

LREF 

. m 

1290.3000 

IN* 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BETA  » 

,000 

DLTALF  « 

-20.000 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

373.0000 

IN.  20 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  - 

,000 

ELEVON  - 

.000 

RUN  NO.  384/  0 


GRID 


GRADIENT  INTERVAL  « -5*00/  5.00 


26.000 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

.329 

799.670 

.05214 

,06737 

-.03444 

,00658 

-.00093 

.00377 

1 .32050 

-.01656 

-.01692 

-■01558 

.468 

899.040 

-.03772  * 

.07286 

-.01523 

,00162 

.00013 

.00017 

.25363 

-.01681 

-.01709 

-.01584 

.536 

1000,300 

-.04966 

.07463 

-.01148 

.00118 

.00022 

-.00010 

.42448 

-.01692 

-.01710 

-.01589 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

♦00000 

.00000 

♦00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  OATA) 


SREF  - 

2690 . 0000 

u. 

8 

XMRP  - 

1069.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

J 290. 3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  • 
SCALE  • 

1290.3000 

,0100 

IN. 

ZHRP  - 

375.0000 

IN. 

zo 

(RTR405)  ( 2*4 

PARAMETRIC  OATA 


JUL  75  J 


DLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  ■ 

o 

o 

o 

GRID 

26.000 

RUN  NO.  379/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

200.450 

750.580 

.00102 

,06616 

-.02676 

.00424 

-.00034 

.00093 

,00000 

-.01287 

-.01275 

-.01 172 

200.460 

800, 190 

-.03663 

.07077 

-.01523 

.00201 

.00014 

.00019 

*24430 

-.01276 

-.01274 

-.01194 

200.400 

900.330 

*0.04844 

» 07329 

-.01138 

,00121 

,00025 

-.00010 

,42516 

-.01291 

-.01287 

-.01211 

200.530 

1000.200 

-.04030 

.07406 

-.01136 

.00133 

.00025 

-.00010 

.42474 

-.01339 

-.01329 

-.01268 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

378/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

400.450 

750.280 

-.04843 

.07193 

-.01137 

.00124 

.00026 

-.00011 

.42525 

-.01424 

-.01413 

-.01307 

400.530 

800.340 

-.04845 

.07194 

-.01138 

.00123 

.00025 

-.00010 

.42509 

-.01492 

-.01482 

-.01392 

400.560 

900.370 

-.04853 

.07372 

-.01135 

.00126 

.00024 

-.00010 

.42602 

-.01447 

-.01441 

-.01351 

400.490 

.1000.200 

-.04844 

.07348 

-.01136 

.00116 

.00025 

-.00010 

.42553 

-.01370 

-.01374 

-.01276 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422CIAI7) 

ORB  AND  ET 

SEPARATINGtORB  DATA) 

CRTR406)  ( 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  X*8> 

- 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  « 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

o 

o 

o 

o 

Z 

M 

O 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

3.000 

RUN  NO. 

159/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CM 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CPB2 

CP6C 

.824 

18.037 

.02223 

.08967 

-.00658 

-.03208 

.00226 

-.00018 

.95613 

-.02751 

-.02739 

-.02670 

.564 

ICC. 330 

.01276 

.08367 

.00011 

-.02401 

.00400 

-.00244 

.65149 

-.02780 

-.02766 

-.02704 

.591 

199.630 

.02086 

. 0B22I 

-.00444 

-.0271 1 

-.00047 

-.00177 

.87292 

-.02791 

-.02777 

-.02710 

.746 

298. B60 

.01209 

.08131 

-.01324 

-.02529 

-.00266 

.00215 

1.75520 

-.02794 

-.02778 

-.02708 

.655 

399.040 

-.00542 

.07737 

-.01749 

-.03034 

-.00230 

.00524 

-2.58320 

-.02791 

-.02775 

-.02702 

.597 

499.230 

-.04863 

.07709 

-.01142 

-.03333 

-.00168 

.00006 

.42513 

-.02785 

-.02772 

-.02696 

.703 

600.100 

-.05114 

.07901 

-.01062 

-.03374 

-.00158 

.00003 

.45225 

-.02773 

-.02760 

-.02682 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

,00000 

,00000 

DATE  23  JUL  *75 
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AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGfORS  DATA) 


REFERENCE  DATA 


S REF 

. 

2690.0000  SQ.FT, 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

8REF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

(RTR406)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAHETR1C  DATA 


OLT-Y 

m 

200,000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

3.000 

RUN  NO.  156/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

200.550 

200.500 

200.570 

200.630 

200.570 

200.580 

200.670 


DLT-Z 

20.926 

101.170 

201.310 

301,480 

400.360 

500.150 

600.120 

GRADIENT 


CN 

,03013 

.01619 

.02061 

.01077 

•*,03247 

-.05130 

-.05138 

.00000 


CA 

.08455 

,08202 

.08144 

.08119 

.07616 

.07787 

.07813 

.00000 


CLM 

.00029 

.00028 

-.00925 

-.01694 

-.01468 

-.01066 

-.01065 

.00000 


CY 

-.02154 

-.02605 

-.02467 

-.02632 

-.03233 

-.0336B 

-.03365 

.00000 


CYN 

.00585 

.00124 

-.00201 

-.00302 

-.00180 

-.00160 

-.00159 

.00000 


CBL 

-.00198 

-.00254 

.00043 

.00463 

.00163 

.00003 

.00003 

.00000 


XCP/L 

.65032 

.64270 

1.10890 

2.23350 

.20789 

*45212 

.45267 

.00000 


CPB1 

-.02745 

-.02767 

-.02772 

-.02785 

-.02792 

-.02792 

-.02787 

.00000 


CP82 

-.02744 

-.02768 

-.02774 

-.02785 

-.02792 

-.02792 

-.02785 

.00000 


CP9C 

-.02660 

-.02696 

-.02703 

-.02716 

-.02728 

-.02729 

-*02722 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422 (I A l 7 ) ORB  A NO  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

*0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN,  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

(RTR407)  C 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  data 


DLT-Y 

m 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  « 

-10.000 

0LT8TA 

M 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRID 

* 

3.000 

RUN  NO.  155/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.501  401.640 

.10880 

.07960 

-.02819 

-.01714 

-.00389 

.00728 

.91913 

-.02449 

-.02460 

-.02347 

.644  497.910 

.03320 

.07837 

-.02243 

-.02652 

-.00323 

.00846 

1.33580 

-.02425 

-.02435 

-.02328 

.577  598.350 

-.03956 

.07607 

-.01369 

-.03273 

-.00180 

.00060 

.31394 

-.02406 

-.02417 

-.02308 

.554  750.060 

-.05080 

.07007 

-.01073 

-.03370 

-.00158 

.00002 

.44887 

-.02423 

-.02429 

-.02338 

.679  800.130 

-.05093 

.07807 

-.01073 

-.03370 

-.00159 

.00002 

.44939 

-.02460 

-.02465 

-.02386 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

154/  0 

GRAD I ENT  INTERVAL  * -5. 

00/  5.00 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPBC 

200.000  402.460 

.05827 

.07939 

-.02306 

-.02251 

-.00365 

,00832 

1.06950 

-.02625 

-.02627 

-.02559 

200.490  500.630 

-.01266 

.07481 

-.01869 

-.03120 

-.00205 

.00341 

-.81621 

-,02641 

-*02644 

-.02588 

200.470  600.210 

-.05032 

.07721 

-.01094 

-.03365 

-.00162 

,00004 

.44248 

-.02640 

-.02644 

-.02591 

200.470  750.110 

-.05127 

.07807 

-.01072 

-.03381 

-.00159 

.00003 

.45092 

-.02591 

-,02597 

-.02542 

200.490  800.190 

-.05117 

.07808 

-.01071 

-.03377 

-.00158 

.00003 

.45066 

-.02565 

-.02571 

-,02512 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

X 


DATE  25  JUL  75 
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IRTR407)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1009.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  - 

3,000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

2MRP 

- 375.0000  IN.  20 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

3.000 

RUN  NO. 

153/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5 

.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-2 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBl 

CP92 

CP9C 

400.540 

400.250 

.03116 

,07518  -.02395 

-.02831 

-.00268 

.00852 

1 .42B60 

-.02417 

-.02441 

-.02311 

400.480 

498.470 

-.04331 

.07604  -.01288 

-.03290 

-.00176 

.00027 

.36257 

-.02370 

-.02402 

-.02276 

400.500 

600.160 

-.05059 

.07762  -.01072 

- . 03379 

-.00158 

,00002 

.44817 

-.02374 

-.02395 

- * 02278 

400.540 

750.080 

-.05096 

.07794  -.01072 

-.03382 

-.00159 

.00002 

.44966 

-.02427 

-.02440 

-.02352 

400.550 

800,230 

-.05106 

.07799  -.01072 

-.03380 

-.00158 

,00002 

.44996 

-.02470 

-.02480 

-.02403 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7) 

ORB  AND  ET 

SEPARATING (ORB  DATA) 

CRTR409)  ( 24  , 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XfWP 

* 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290,3000  IN. 

YMRP 

• .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  20 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  ■ 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  - 

3.000 

RUN  NO. 

137/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN  COL 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

epee 

.502 

800. 140 

.06009 

.07045  -.03445 

-.02539 

-.00255 

.00568 

1.22500 

-.01890 

-.01909 

-.01805 

.664 

096.700 

-.03803 

.07508  -.01463 

-.0316! 

-.00174 

.00042 

.28318 

-.01885 

-.01899 

-.01790 

.621 

1000.300 

-.05054 

.07092  -.01064 

-.03262 

-.00155 

.00007 

.44940 

-.01867 

-.01882 

-.01772 

GRAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

135/  0 

GRAOIENT  INTERVAL 

- -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

200.560 

200.610 

200.550 

200.510 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

751.110 

.01735 

.06974 

-.02810 

-.02879 

-.00223 

.00181 

2.27990 

799.740 

-.03476 

.07373 

-.01571 

-.03115 

-.00176 

.00055 

.20792 

900.320 

-.0505! 

*07817 

-.01062 

-.0326! 

-.00157 

.00006 

.44901 

1000.300 

-.05036 

.07930 

-.01064 

-.0327! 

-.00154 

.00006 

.44870 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

CPBl 

-.01593 

“.01550 

“.01508 

-.01570 

.00000 


CPB2 
-,01665 
“.01605 
“.01561 
-.0 1614 
.00000 


CP0C 

-,01501 

-.01447 

-.01412 

-.01505 

,00000 
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AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NG  ( ORB  DATA)  (RTR409)  < 2V*  JUL  75  > 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


sref  • 

LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YHRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 

RUN  NO. 

• 1089.6000  IN.  X0‘ 

• .0000  IN*  YO 

• 375.0000  IN,  ZO 

134/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

DLT-Y  • 
BETA  * 
OLTBTA  - 
AILRON  * 
GRID 

■ -5.00/  5.00 

200.000 

3.000 

3.000 

.000 

3.000 

ALPHA  « 
DLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 

.000 

-20.000 

5.930 

.000 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

CP8I 

CP82 

CPBC 

400.480 

750.350 

->0*134 

.07561 

-.01050 

-.03229 

-.00165 

.00000 

.45554 

-.02019 

-.02042 

-.01964 

400.520 

600.340 

-.05095 

.07703 

-.01056 

-.03264 

-.00158 

.00006 

.45274 

-.02062 

-.02077 

-.02035 

400.470 

900.400 

-.05086 

.07882 

-.01062 

-.03274 

-.00156 

.00006 

.45111 

-.01999 

-.02015 

-.01977 

400.450 

1000.200 

-.05082 

.07965 

-.01066 

-.03279 

-.00155 

.00006 

.45015 

-.01879 

-.01900 

-.01849 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7) 

0R8  AND  ET  SEPARAT I NG ( ORB  DATA) 

CRTR410)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YO 

BETA 

* 

*000 

DLTALF  - 

.000 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

OLTBTA 

m 

3.000 

MACH  * 

5.930 

SCALE 

■ 

.0100 

AILRON 

m 

*000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

m 

5.000 

RUN  NO. 

237/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

.00/  5.00 

DLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.553  17.560 

.05188 

.07280 

-.00977 

-.01161 

.00032 

-.00155 

.84032 

-.02948 

-.02923 

-.02859 

.556  101.510 

.06022 

,07811 

,00180 

.00133 

,00514 

-,00351 

.63005 

-.02371 

-.02950 

-.02889 

.592  201.310 

.08566 

.07377 

,00656 

.00162 

.00338 

-.00495 

.58341 

-.02995 

-.02975 

-.02915 

.575  300.130 

.11524 

.07452 

-.00205 

.00380 

.00065 

-.00418 

.67777 

-.03007 

-.02988 

-.02926 

.599  399.070 

. 12040 

*07266 

-.01195 

.00787 

-.00130 

.00191 

.75925 

-.03015 

-.02994 

-.02930 

.742  490.820 

.09960 

.06753 

-.01597 

.00384 

-.00074 

,00584 

.82035 

-.03021 

-.02995 

-.02927 

.751  590.750 

.04832 

*06772 

-.00893 

.00159 

-.00020 

.00002 

.64484 

-.03014 

-.02987 

-.02914 

ORAOICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

236/  0 

CRA01ENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

200.470  19.882 

.07520 

.07507 

.00292 

.00193 

,00622 

-.00466 

.62115 

-.02908 

-,02881 

-.02806 

200.670  99.753 

.07712 

.07184 

.00797 

.00276 

.00484 

-.00479 

.55667 

-.02903 

-.02879 

-.02804 

200.600  200.680 

*10767 

.07400 

.00155 

.00242 

.00165 

-.00510 

.64563 

-.02891 

-.02868 

— .G2790 

200.630  300.830 

.12274 

.07328 

-.00935 

.00815 

-.00103 

.00014 

.73621 

-.02894 

-.02870 

-.02790 

200.520  401.680 

, 11998 

.07025 

-.01644 

.00641 

-.00140 

.00774 

.79699 

-.02894 

-.02868 

-.02789 

200.670  500.180 

.06056 

*06697 

-.01169 

.00204 

-.00029 

.00090 

.85304 

-.02910 

-.02883 

-.02807 

200.660  600.010 

.04352 

.06894 

-.00735 

.00095 

-.00014 

-.00004 

.82887 

-.02916 

-.02889 

-.02813 

0RA01ENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA4H2( I A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

(RTRHU)  ( 24  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

5.000 

RUN  NO. 

SIX/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP8C 

.557 

401.310 

.17722 

.07531 

-.00797 

.00965 

.00006 

-.00242 

.70490 

-.02652 

-.02660 

-.02546 

.605 

498.540 

.15887 

.07345 

-.01613 

.01066 

-.00169 

.00305 

.76157 

-.02646 

-.02649 

-.02540 

.510 

596.500 

.12660 

.06796 

-.01955 

.00555 

-.00114 

.00867 

.81441 

-.02654 

-.02653 

-.02551 

.546 

748.310 

,04488 

.06870 

-.00704 

.00115 

-.00013 

-.00005 

.83464 

-.02660 

-.02659 

-.02550 

.665 

600.110 

.04387 

.06938 

-.00744 

.00112 

-.00011 

-.00004 

.82957 

-.02650 

-.02650 

-.02539 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

232/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - “5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

200.520 

401.600 

.16645 

.07343 

-.01386 

.01172 

-.00155 

.00293 

.74328 

-.02711 

-.02704 

-.02608 

200.430 

502.200 

.14731 

.07146 

-.02037 

.00931 

-.00213 

.00994 

.79829 

-.02718 

-.02709 

-.02614 

200.520 

600.350 

.07197 

.06597 

-.01421 

.00251 

-.00040 

.00216 

.85745 

-.02748 

-.02735 

-.0265! 

200.590 

750.140 

.04391 

.06947 

-.00744 

.00094 

-.00013 

-.00004 

.82941 

-.02733 

-.02719 

-.02647 

200.620 

800.150 

.04390 

.06966 

-.00743 

.00094 

-.00013 

-.00004 

.82925 

-.02702 

-.02689 

-.02613 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

231/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

400.510 

399.350 

. 15978 

.07349 

-.01968 

.01123 

-.00225 

.00887 

.78316 

-.02595 

-.02595 

-.02479 

400.590 

498.000 

.09825 

.06621 

-.01841 

.00381 

-.00070 

.00525 

.84742 

-.02591 

-.02590 

-.02472 

400.540 

599.130 

.0458! 

.06825 

-.00823 

.00132 

-.00015 

-.00005 

.83971 

-.02584 

-.02585 

-.02465 

400.560 

750.170 

.04393 

.06967 

-.0G745 

.00095 

-.00013 

-.00004 

.82964 

-.02586 

-.02581 

-.02472 

400.660 

600.030 

.04375 

.06974 

-.00746 

.00095 

-.00013 

-.00004 

.83042 

-.02618 

-.02612 

-.02514 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  73  TABULATED  SOURCE  DATA  * 1A17A 
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PAGE  258 
(RTRH13)  1 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  TfcTA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  * 1290.3000  IN. 

SREF  • 1290. 300Q  IN. 

SCALE  ■ .0100 


XMRP  * 1 069.6000  IN.  XO 

YMRP  * .0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  20 


DLT-Y  • 
BETA  * 
DLTBTA  - 
A I IRON  - 
GRID  - 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

5.000 


ALPHA  - 
DLTALF  '* 
MACH 
ELEVQN  - 


5 000 
-20, 000 
5.R30 
.000 


RUN  NO. 

227/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.431 

.564 

.839 

OLT-Z 
800.100 
899.  no 
1000.300 
GRADIENT 

CN 

.15280 

.04729 

.04377 

.00000 

CA 

.06001 

.06715 

.06848 

.OGOOO 

CLH 

-.03445 

-.00886 

-.00744 

.00000 

CY 

.00663 

.00139 

.00096 

.00000 

CYN 

-.00132 

-.00017 

-.00011 

.00000 

CBL 

.00664 

-.00007 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

,88579 

.84733 

.82994 

.00000 

CPB1 
- 72143 
-.02156 
-.02153 
.00000 

CP82 

-.02184 

-.02195 

-.02190 

.00000 

CPBC 

-.02031 

-.02046 

-.02043 

.00000 

RUN  NO. 

225/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.400 

200.520 

200.500 

200.580 

OLT-Z 
750.680 
799.920 
900.340 
i 000. 300 
GRADIENT 

CN 

.08712 

.05093 

.04395 

.04415 

.00000 

CA 

.06253 

.06619 

.06841 

.06944 

.00000 

CLM 

-.01908 

-.00987 

-.00741 

-.00748 

.00000 

CY 

.00319 

.00163 

.00099 

.00092 

.00000 

CYN 

-.00046 

-.00019 

-.00010 

-.00011 

.00000 

CBL 

.00228 

.00004 

-.00004 

-.00004 

.00000 

XCP/L 
.07899 
.85387 
.82860 
.82891 
. 00000 

CP81 

-.02426 

-.02374 

-.02328 

-.02318 

.00000 

CP02 

-.02433 

-.02382 

-.02344 

-.02334 

.00000 

CPBC 

-.02329 

-.02270 

-.02210 

-.02220 

.QOQGQ 

RUN  NO. 

224/  0 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.500 

400.390 

400.560 

400.510 

OLT-Z 

750.240 

800.210 

900.290 

1000.100 

GRADIENT 

CN 

.04521 

.04387 

.04400 

.04389 

.00000 

CA 

.06749 

.06840 

.06941 

.06942 

.00000 

CLM 

-.00735 

-.00740 

-.00745 

-.00745 

.00000 

CY 

.00114 

.00090 

.00094 

.00089 

.00000 

CYN 

-.00012 

*.00010 

-.00011 

-.00010 

.00000 

CBL 

-.00006 

-.00004 

-.00004 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

.83575 

.82874 

.82924 

.82977 

.00000 

CPB1 

-.02501 

-.02478 

-.02421 

-.02345 

.00000 

CP82 

-.02503 

-.02483 

-.02430 

-.02360 

.00000 

CPBC 

-.02438 

-.02425 

-.02367 

-.02288 

.00000 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA)  (RTR4I4)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1089.6000 

IN.  XO 

DLT-Y  • 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  - 

5000 

ELEVON.- 

.000 

GRID  - 4.000 


RUN  NO. 

197/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

.576 

20.216 

.06107 

.07029 

-.01186 

-.04185 

-.00263 

-.00400 

.85421 

-.02972 

-.02963 

-.02912 

.661 

101.360 

.06188 

.08069 

.00065 

-.03700 

.00097 

-.00536 

.64949 

-.02998 

-.02992 

-.02944 

.630 

201.730 

.09406 

.07568 

.00801 

-.03588 

.00084 

-.00677 

.57409 

-.03021 

-.03016 

-.02967 

.687 

300.100 

.12592 

.07437 

-.00186 

-.03046 

-.00  ill 

-.00595 

.67478 

-.03034 

-.03032 

-.02979 

.742 

398.740 

.12750 

.07205 

-.01306 

-.02429 

-.00297 

.00003 

.76242 

-.03041 

-.03036 

-.02981 

,786 

498.580 

.09991 

.06693 

-.01644 

-.02694 

-.00258 

.0045! 

.62459 

-.03042 

-.03036  _ 

-.02977 

.698 

598 . 820 

.04937 

.06714 

-.00949 

-.02909 

-.00224 

-.00084 

.85212 

-.03037 

-.03030 

-.02968 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

196/  0 

GRA01EK.T  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

200.590 

19.461 

.07719 

.07915 

,00367 

-.03516 

.00217 

-.00720 

.61252 

-.02917 

-.02905 

-.02837 

200.690 

99.989 

.08778 

.07458 

.00969 

-.03361 

.00124 

-.00695 

.54965 

-.02919 

-.02910 

-.02842 

200.740 

200.800 

.11925 

.07438 

.00276 

-.03146 

-.00060 

-.00701 

.63689 

-.02906 

-.02899 

-.02827 

200.620 

301.260 

.13442 

.07305 

-.01024 

-.02488 

-.00262 

-.00197 

.73615 

-.02906 

-.02898 

-.02824 

200.790 

401.650 

.12111 

.06894 

-.01756 

-.02520 

-.00301 

.00583 

.80499 

-.02915 

-.02906 

-.02833 

200.600 

500.220 

.06201 

.06633 

-.01204 

-.02874 

-.00227 

,00009 

.85415 

-.02928 

-.02916 

-.02345 

200.670 

599.990 

. 04376 

.06836 

-.00768 

-.02988 

-.00211 

-.00099 

.83542 

-.02937 

-.02926 

-.02858 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

T ADULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  260 


DATE  25  JUL  75 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XKRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AE DC  VA422 £ I A 1 7 ) 0R8  AND  ET  SEPARATING 1 0R8  DATA) 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


CRTR4 1 

15)  C 24 

.AJL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

DLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ElEVON  - 

.000 

GRID 

4.000 

RUN  NO. 

183/  0 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLK 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CPQC 

.606 

401.490 

.19362 

.07513 

-.00894 

-.02585 

-.00148 

-.00469 

.70615 

-.02725 

-.02734 

-.02627 

.512 

490.160 

. 16606 

.07306 

-.01738 

-.02185 

-.00322 

.00167 

.76468 

-.02708 

-.02717 

-.02613 

.609 

598.260 

.12663 

.06729 

-.02070 

-.02490 

-.00301 

.00746 

.02340 

-.02710 

-.02719 

-.02622 

.572 

748.370 

.04463 

.06023 

-.00810 

-.02966 

-.00215 

-.00102 

.84147 

-.02716 

-.02725 

-.02626 

.713 

800.110 

. 04423 

.06866 

-.00777 

-.02999 

-.00209 

-.00100 

.83557 

-.0271 1 

-.02721 

-.02625 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

192/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.550 

402. 150 

.17830 

.07304 

200.520 

501.950 

. 14793 

.0701 1 

200.600 

600.490 

.07252 

.06570 

200.610 

750.090 

.04418 

.06867 

200.640 

800.020 

.04415 

.06892 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

191/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.540 

399.450 

.16536 

.07220 

400.620 

498.010 

.09809 

.06576 

400.680 

599.250 

.04587 

.06784 

400.610 

750.190 

.04419 

.06892 

400.600 

800.060 

.04407 

.06886 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

-.01507 

-.02195 

-.00291 

.00037 

-.02192 

-.02247 

-.00370 

.00910 

-.01427 

-.02808 

-.00233 

.00116 

-.00777 

-.02999 

-.00209 

-.00100 

-.00778 

-.02995 

-.00208 

-.00100 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.02199 

-.02084 

-.00378 

.00699 

-.01855 

-.02705 

-.00252 

.00369 

-.00849 

-.02938 

-.00218 

-.00102 

-.00779 

-.02998 

-.00209 

-.00100 

-.00779 

-.02998 

-.00209 

-.00100 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CPQC 

.74450 

-.02803 

-.02802 

-.02717 

.80818 

-.02814 

-.02812 

-.02727 

.85673 

-.02832 

-.02827 

—.02751 

.83578 

-.02824 

-.02818 

-.02751 

.83620 

-*02807 

-.02802 

-.02732 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CPQC 

.79297 

-.02778 

-.02771 

-.02694 

.84912 

-.02770 

-.02763 

-.02683 

.84500 

-.02763 

-.02758 

-.02675 

.83626 

-.02754 

-.02740 

-.02665 

.83685 

-.02770 

-.02763 

-.02687 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 
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AEDC  VA422UA17)  0R9  AH*  ET  SEPARAT I NO  ( ORB  DATA)  (RTR417)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690,0000  SQ.FT.  X«*P 

- 1089, 

,6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

Y«?P 

m 

,0000  IN.  YO 

BETA 

3.000 

OLTALF  « 

-20.000 

BREF  « 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

EL E VON  - 

.000 

GRID  • 

4.000 

RUN  NO. 

187/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

.503 

800.240 

.16137 

.05043 

-.03741 

-.02439 

-.00299 

.00564 

.89186 

-.02311 

-.02327 

-.02206 

.646 

099.040 

.04959 

.06564 

-.00999 

-.02897 

-.00222 

-.00101 

.86119 

-.02291 

-.02309 

-.02184 

.577 

1000.300 

.04405 

.06797 

-.00779 

-.02996 

-.00208 

-.00100 

.83685 

-.02258 

-.02278 

-.02146 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

185/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP01 

CPB2 

CP8C 

200.550 

750.790 

.09590 

.06036 

-.02197 

-.02722 

-.00247 

.00142 

.88885 

-.02452 

-.02477 

-.02351 

200.570 

799.880 

.05125 

.06497 

-.01015 

-.02859 

-.00229 

-.00092 

.85804 

-.02365 

-.02399 

-.02254 

200.620 

900.300 

.04422 

. 06735 

-.00770 

-.02989 

-.00206 

-.00100 

.83420 

-.02287 

-.02324 

-.02172 

200.690 

1000.300 

.04438 

.06836 

-.00779 

-.02999 

•-.00207 

-.00100 

.83552 

-.02275 

-.02306 

-.02170 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

184/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

400.550 

750.250 

.04510 

.06656 

-.00820 

-.02938 

-.00217 

-.00107 

.84190 

-.02577 

-.02589 

-.0251 i 

400. 64Q 

900.260 

.04416 

.06750 

-.00772 

-.02909 

-.00207 

-.00100 

.83487 

-.02571 

-.02583 

-.02511 

400.500 

900.330 

.04431 

.06822 

-.00776 

-.03003 

-.00207 

-.00100 

.83511 

-.02546 

-.02556 

-.02485 

400.610 

1000.200 

.04383 

.06760 

-.00774 

-.03000 

-.00207 

-.00100 

.83669 

-.02521 

-.02529 

-.02463 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

P/.£  262 
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AEDC  VA422  ( I A 1 7 J ORB  AND  ET  SEPARAT  1 NG  * ORB  DATA)  (fUfPMB)  ( 24  JUL 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

• 

.0100 

RUN  NO.  277/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.555 

19.767 

-.04539 

.10521 

-.00913 

.611 

99.243 

-.06366 

.05613 

-.00766 

.560 

199.030 

-.07397 

.09506 

-.01284 

.584 

298.910 

-.09322 

.08953 

-.01878 

.555 

399.130 

-.13120 

.08891 

-.01576 

.464 

500.010 

-,13780 

.08972 

-.01406 

.614 

600.080 

-.13783 

.08986 

-.01406 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

276/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.460 

21.510 

-.04821 

.09739 

-.00570 

200.540 

101.410 

-.06653 

.09420 

-.00794 

200.560 

201.880 

-.07333 

.09495 

-.0)631 

200.520 

300.570 

-.11105 

.08870 

-.01803 

200.510 

400.160 

-.13636 

.08923 

-.01455 

200.630 

500.170 

-.13796 

.08994 

-.01408 

200.520 

599.970 

-.13822 

.09002 

-♦01409 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

PAPAHEThHC  DATA 


DLT-Y  * 

200.000 

ALPHA  - 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

DLTBTA  « 

3.000 

HACK  « 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

GRIO  - 

6.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

.02247 

.00772 

.00332 

.45880 

-.02725 

-.02591 

.02222 

.00444 

.00031 

.53972 

-.02751 

-.02609 

.01366 

-.00133 

.00122 

.48644 

-.02756 

-.02606 

.00428 

-.00035 

.00310 

.45856 

-.02743 

-.02592 

.00224 

-.00011 

.00027 

,53987 

-.02735 

-.02592 

.Q0201 

-.00008 

-.00001 

.55793 

-.02734 

-.02598 

.00203 

-.00007 

-.00001 

.55798 

-.02738 

-.02606 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB! 

CPB2 

.02899 

.00806 

.00219 

.54169 

-.02730 

-.02631 

.01808 

.00069 

.00095 

,54065 

-.02771 

-.02670 

.01119 

-.00160 

.00268 

.43760 

-.02780 

-.02687 

.00330 

-.00013 

.00115 

.49764 

-.02785 

-.02693 

.00219 

-.00010 

.00008 

.55327 

-.02764 

-.02693 

.00214 

-.00008 

-.00001 

.55756 

-.02775 

-.02684 

.00214 

-.00008 

-.00001 

.55008 

-.02759 

-.02668 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

75  ) 


'5.000 

.000 

5.930 

.000 


CPBC 

-.02519 

-.02547 

-.02538 

-.02520 

-.02521 

-.02527 

-.02542 

.00000 


CPBC 

-.02544 

-.02612 

-.02626 

-.02636 

-.02643 

-.02632 

-.02614 

.00000 
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AEOC  VA422 ( l A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN, 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

- 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• 

.0100 

DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

AILRON 

GRID 


CRTR419)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

6.000 


ALPHA 

DLTALF 

MACH 

ELEVON 


-5.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

273/  0 

ORADIENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CUM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

.469 

402.560 

.04259 

.08645 

-.04242 

.01294 

-.00213 

.01227 

1.65610 

.525 

497.160 

-.10250 

.06544 

-.02264 

.00330 

-.00019 

.00107 

.43913 

.490 

599.740 

-.13716 

.08911 

-.01428 

.00214 

-.00007 

.00000 

.55604 

.515 

750.220 

-.13741 

.09021 

-.01416 

.00212 

-.00008 

-.00001 

.55895 

.410 

800.120 

-.13749 

.06020 

-.01415 

.00203 

-.00008 

-.00001 

.53709 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

272/  0 

GRAD 1 ENT  l NTERVAL  » -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.380 

401.860 

-.05675 

.08385 

-.02873 

.00585 

-.00059 

.00431 

„ 15373 

200.460 

500.410 

-.12721 

.08672 

-.01678 

,00263 

-.00011 

.00046 

.52809 

200.580 

600.170 

-.13761 

.08979 

-.01413 

* .00207 

-*00008 

-.00001 

.55731 

200.520 

750.230 

-*13777 

.09022 

-.01414 

.00218 

-.00007 

-.00001 

.55734 

200.560 

800.130 

-.13789 

.09029 

-.01416 

.00206 

-.00008 

-.00001 

.55729 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

271/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

400.330 

399.970 

-.10321 

.08605 

-.02087 

.00384 

-.00024 

.00124 

.45784 

400.350 

499.780 

-.13593 

.08918 

-.01456 

.00227 

-.00008 

.00008 

,55292 

400.460 

600.060 

-.13712 

.09016 

-.01415 

.00215 

-.00006 

-.00001 

.55680 

400.520 

750.250 

-.13757 

.09027 

-.01415 

.00214 

-.00006 

-.0000! 

.55711 

400.430 

BOO. 150 

-.13766 

.09025 

-.01415 

.00210 

-.00007 

-.00001 

.55720 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB1 

-.02162 

-.02150 

-.02110 

-.02160 

-.02232 

.00000 


CPBt 

-.02529 

-.02609 

-.02596 

-.02530 

-.02490 

.00000 


CPB! 

-.02279 

-.02195 

-.02195 

-.02302 

-.02363 

.00000 


CP92 

-.02087 

-.02072 

-.02032 

-.02083 

-.02154 

.00000 


CP82 

-.02452 

-.02534 

-.02522 

-.02456 

-.02418 

.00000 


CP82 

-.022t5 

-.02133 

-.02130 

-.02236 

-.02294 

*00000 


CPBC 

-.01970 

-.01967 

-.01914 

-.02004 

-.02092 

.00000 


CPBC 

-.02365 

-.02488 

-.02487 

-.02417 

-.02374 

.00000 


CPBC 

-.02082 

-.01995 

-.02016 

-.02161 

-.02231 

.00000 
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REFERENCE  DATA 


AEOC  VAH22( IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING  (CRB  DATA)  (RTRHSI)  ( Sft  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

LREF  ■ 

1290.3000 

BREF  • 

1290.3000 

SCALE  • 

.0100 

SQ.FT.  XI W-  * 

IN.  YMRP  • 

in.  zmrp  ■ 


1O09.6OOD  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  • 
GRID  - 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

6.000 


ALPHA  » 
DLTALF  * 
HACH  - 
ELEVON  - 


-5.000 

-20.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

267/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.‘♦16 

799.000 

,01999 

.08280 

.553 

897.530 

-.09851 

.08419 

,434 

1000. 100 

-.13695 

.06851 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

265/  0 

OLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

200.470 

754.700 

.08443 

.07498 

200.430 

796.720 

-.06180 

. 08048 

200.470 

B99.200 

-.13542 

.08699 

200.420 

1000.400 

-.13707 

.08904 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  MO. 

264/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.370 

750.710 

-.11467 

.06005 

400.390 

800.420 

-.12965 

.08343 

400.470 

900.330 

-.13687 

.08758 

400.350 

1000.300 

-.13717 

.08996 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.03916 

.00818 

-.00127 

.00536 

-.02404 

.00419 

-.00041 

.00105 

-.01429 

,0022! 

-.00005 

-.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.04778 

.01017 

-.00200 

.00775 

-.0298! 

.00603 

-.00095 

,00131 

-.01467 

.00236 

-.00007 

.00014 

-.01417 

.00200 

-.00006 

-.00001 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

-.01753 

.00394 

’*.00024 

.00081 

-.01558 

.00283 

< .00014 

.00046 

-.01430 

.00201 

-.00005 

-.00002 

-.01415 

.00192 

-.00005 

-.00001 

vQOOOO 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8C 

2.61900 

-.01650 

-.01599 

-.01529 

.41594 

-.01671 

-.01615 

-.01539 

,55568 

-.01636 

-.01578 

-,01493 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

' 5.00 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

1.22580 

-.00538 

-.00399 

-,00252 

.17760 

-.00607 

-.00468 

-.00361 

.55167 

-.00659 

-.00535 

-.00453 

.55664 

-.00796 

-.00688 

-.00642 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

.50711 

-.01215 

-.01235 

-.01038 

.53984 

-.01567 

-.01539 

-.01470 

.55555 

-.01565 

-.01534 

-.01512 

.55684 

-.01376 

-.01352 

-.01315 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422UAJ7)  Of®  AND  ET  SEPARAT1NGI0R8  DATA)  CRTR422)  < 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XhRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  « 

-5.000 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

YMRP 

» .0000  IN.  YO 

BETA 

3,000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  « 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

HACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVO H - 

.000 

GRID 

7.000 

RUN  NO. 

315/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5, 

,00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

CP3 1 

CPB2 

CPBC 

.536 

20.165 

-.03320 

,10526  -.00672 

-.02024 

.00659 

.00278 

.45774 

-.02621 

-,0258 a 

-.02500 

.582 

90.705 

-.05831 

.09531  -.00796 

-.02222 

,00298 

.00071 

.52348 

-.02631 

-.02585 

-.02510 

.707 

193.770 

-.07703 

.09432  -.01326 

-.02779 

-.00184 

.00229 

.48792 

-.02623 

-.02571 

-.02489 

.702 

298,770 

-.09589 

.09026  -.01921 

-.03577 

-.00161 

.00443 

.45969 

-.02606 

-.02552 

-.02470 

.590 

399.230 

-.13383 

.09942  -.01548 

-.03889 

-.001  14 

.00105 

.54430 

-*02602 

-.02551 

-.02471 

.663 

500,070 

-.13917 

.09036  -.01422 

-.03919 

-.00108 

.00069 

.55783 

-.02602 

-.02555 

-.02479 

.627 

600.250 

-.13900 

.09037  -.01420 

-.03915 

-.00100 

.00069 

.55788 

-.02616 

-.02573 

-.02504 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

314/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CV 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

200.600 

21.696 

-.03700 

.09686  -.00581 

-.01602 

.00622 

,00197 

.50638 

-.02661 

-.02641 

-.02547 

200.530 

101.760 

-.06363 

.09431  -.00802 

-.02345 

-.00023 

.00165 

.53392 

-.02713 

-.02692 

-.02619 

200.650 

201.850 

-.07801 

.09434  -.01659 

-.02980 

-.00220 

.00334 

.44729 

-.02727 

-.02705 

-.02639 

200.580 

300.590 

-.11333 

.08900  -.01833 

-.03753 

-.00124 

.00237 

.49829 

-.02736 

-.02711 

-.02548 

200.540 

400.130 

-. 13785 

.08987  -.01464 

-.03895 

-.00111 

.00003 

.55382 

-.02731 

-.02708 

-.02647 

200.640 

500.110 

-.13948 

.00046  -.01421 

-.03916 

-.00108 

.00069 

.55B12 

-.02716 

-.02691 

-.02632 

200.680 

600.120 

-.13951 

.09049  -.01422 

-.03918 

-.00108 

.00069 

.55811 

-.02700 

-.02675 

-.02613 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

DATE  £5  JUL  78 
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AEOC  VA422UA17)  ORB  AN O ET  SEPARAT I NO < 0R8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690 . 0000  SQ.FT.  XHRP 

• 1089.6000  IN.  XO 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN, 

ZMRP 

- 375. 

0000  IN.  20 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

311/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.461 

402.300 

.03816 

.08798 

-.04317 

.585 

497.250 

-.10223 

.08519 

-.02380 

.405 

599.870 

-.13827 

.08929 

-.01439 

.560 

750.170 

-.13867 

,09064 

-.01429 

.512 

800,100 

-.13883 

,09070 

-.01429 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

310/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200,500 

401.810 

-.05443 

.00370 

-.03086 

200.540 

500.450 

-.13059 

.08711 

-.01638 

200,400 

600.100 

-.13919 

.09003 

-.01426 

200.610 

750.260 

-.13927 

.09077 

-.01430 

200,610 

800.080 

-.13911 

.09073 

-.01428 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

309/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.400 

400.000 

10528 

.08635 

-.02094 

400.370 

499.680 

-.13673 

.08959 

-.01476 

400.330 

600.040 

-.13338 

.09056 

-.01428 

400.520 

750.210 

-.13877 

.09064 

-.01428 

400.560 

800. MO 

-.13881 

.09066 

-.01428 

GRADIENT 

,00000 

,00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 


OLT-Y  • 
BETA  « 
DLTBTA  - 
AILRON  * 
GRID  * 

-5.00/  5.00 


CY 

-.02600 

-.03699 

-.03895 

-.03907 

-.03915 

.00000 


CYN 

-.00361 

-.0014! 

-.00109 

-.00108 

-.00108 

.00000 


CBL 

.01334 

.00225 

.00072 

.00069 

.00069 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-.03419 

-.03837 

-.03908 

-.03914 

-.03922 

,00000 


CYN 

-.00178 

-.00119 

-.00108 

-.00106 

-.00107 

,00000 


CBL 

.00605 

*00119 

.00068 

.00069 

.00069 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5,00 


CY 

-.03682 

-.03893 

-.03909 

-.03916 

-.03905 

.00000 


CYN 

-.00135 

-.00110 

-.00109 

-.00100 

-.00107 

.00000 


C8L 

.00243 

.00085 

.00068 

.00069 

.00069 

.00000 


PA'gfc  266 

(RTR423)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


XCP/L 

1.79130 

.42725 

.55592 

.55694 

,55710 

.00000 


XCP/L 

.09318 

.53457 

,55759 

.55736 

.55737 

.00000 


XCP/L 

.46107 

.55205 

.55678 

.55713 

.55715 

.00000 


200. 0C0 

3. COO 

3.000 

,000 

7.000 


ALPHA 

OLTALF 

MACH 

ELEVON 


CPB1 
-.02087 
- 02072 
-.02010 
-.02065 
-.02143 
.00000 


CPB1 

-.02443 

-.02543 

-.02531 

-.02456 

-.02412 

.00000 


CP81 

-.02124 

-.02034 

-.02053 

-.02191 

-.02260 

.00000 


CP82 

-.02114 

-.02096 

-.02035 

-.02075 

-.02148 

.00000 


-5.000 

-10.000 

5.930 

.000 


CPBC 

-.01954 

-.01944 

-.01873 

-.01965 

-.02060 

.00000 


CP82 

-.02445 

-.02536 

-.02526 

-.02455 

-.02412 

.00000 


CPB2 

-.02163 

-.02076 

-.02084 

-.02205 

-.02271 

.00000 


CPBC 

-.02339 

-.02479 

-.02482 

-.02407 

-.02360 

.00000 


CPBC 

-.02005 

-.01916 

-.01957 

-.02123 

-.02201 

.00000 


DATE  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  267 


AEDC  VA422H  A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO C ORB  DATA)  (RTR425)  ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ. 

,FT.  XMRP 

» 1089. 

,6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« 

.0000  IN.  YO 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF  « 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375, 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  • 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

RUN  NO. 

305/  0 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP6C 

.403 

799.850 

.03962 

.08272 

-.04087 

-.02871 

-.00222 

.00895 

1.69170 

-.01644 

-.01672 

-.01544 

.584 

097.000 

-.10030 

.08443 

-.02354 

-.03610 

-.00155 

.00231 

.42531 

-.01627 

-.01653 

-.01515 

.573 

1000.000 

-.13745 

.08883 

-.01458 

-.03890 

-.00103 

.00077 

.55396 

-.01580 

-.01606 

-.01465 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

303/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

. - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPS2 

CP9C 

200.280 

754.830 

.10149 

.07473 

-.04971 

-.02354 

-.00102 

.01106 

1.14980 

-.00484 

-.00394 

-.00183 

200.470 

797.170 

-.04330 

.G7930 

-.03162 

-.03337 

-.00204 

.00340  -.07011 

-.00555 

-.00433 

-.00264 

200.490 

898.690 

-.13474 

.08688 

-.011*22 

-.03879 

-.00112 

.00095 

.54706 

-.00595 

-.00483 

-.00350 

200.500 

1000.300 

-.13939 

.08938 

->0l4c7 

-.03899 

-.00107 

.00060 

.55689 

-.00718 

-.00641 

-.00557 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

302/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPQl 

CP82 

CPBC 

400.430 

750.690 

-.11359 

.08070 

-.01848 

-.03624 

-.00140 

.00174 

.49736 

-.01079 

-.01165 

-.00951 

400.430 

800.570 

->12747 

.08307 

-.01619 

-.03736 

-.00133 

.00130 

.53296 

-.01466 

-.01500 

-.01419 

400.420 

900.280 

-.13800 

.08785 

-.01446 

-.03898 

-.00107 

.00064 

.55523 

-.01477 

-.01497 

-.01476 

400.370 

1000.200 

-.13868 

.09038 

-.01427 

-.03911 

-.GO  1 06 

.00069 

.5571 1 

-.01274 

-.01303 

-.01267 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT,  XHRP  * 1089.6000  IN.  X0 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  * .0000  IN.  YO 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP  * 375.0000  IN.  ZO 

SCALE  - .0100 


OCT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
A l IRON  - 
GRIO 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

8.000 


ALPHA  - 
DLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 


•10.000 

.000 

5.930 

,000 


RUN  NO.  342/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CYN  C9L  XCP/L  CPBI  CPB2  CP8C 

.00717  ,00587  .50524  -.01940  -.01941  -.01840 

-.00029  .00325  .52905  -.01875  -.01965  -.01864 

-.00116  ,00430  .63471  -.01941  -.01929  -.01817 

-.00030  .00138  <66839  -.01871  -.01666  -.01747 

-.00011  .00176  .8761 1 -.01663  -*01669  -.01766 

-.00061  - .00162  .57687  -.01910  -.01917  -.01825 

.00000  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 


RUN  NO. 

341/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CP8C 

200.410 

31.739 

-.10722 

.10862 

-.01237 

-.01143 

.00301 

.00389 

.54463 

-.01979 

-.02005 

-.01877 

200.530 

102.210 

-.13441 

.10445 

-.01570 

-.02066 

-.00100 

.00405 

.54322 

-.02089 

-.02109 

-.02007 

200.480 

201.570 

-.16857 

.09977 

-.02181 

-.04184 

-.00033 

,00423 

.53062 

-.02147 

-.02156 

-.02076 

200.490 

300.470 

-.20561 

.09925 

-.01993 

-.04388 

-.00030 

.00221 

.56315 

-.02166 

-.02166 

-.02107 

200.560 

400.150 

-.21405 

.10060 

-.01808 

-.04440 

-.00022 

.00182 

.57555 

-.02134 

-.02132 

-.02000 

200.540 

500.160 

-.21409 

.10091 

-.01804 

-.04442 

-.00021 

.00183 

.57574 

-.02077 

-.02078 

-.02021 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

.519 

30.732 

-.08520 

.11663 

-.01319 

-.00316 

.497 

98.142 

-*12730 

,10607 

-.01687 

-.02091 

,626 

168*330 

-.16698 

,10697 

*,.06038 

-.03818 

.636 

696*660 

*<60144 

.09911 

-.01047 

*,04368 

.946 

400.060 

-.,61141 

.10040 

-.01616 

-.04427 

.556 

500.220 

-.21189 

.10079 

-.01803 

-.04420 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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1RTR427)  ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  ■ 

1290*3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  » 

375.0000 

IN.  20 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

■ 

200.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

• 

3.000 

DLTALF  • 

-10.000 

DLTBTA 

• 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

8.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


%% 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

.363 

403.110 

-.01502 

.09511 

-.05021 

-.03419 

-.00173 

.01344 

,455 

497.460 

-.12849 

.09256 

-.03617 

-.03949 

-.00089 

.00519 

.468 

599.340 

-.20370 

.09721 

-.02013 

-.04368 

-.00030 

.00216 

.482 

700.040 

-.21115 

.10019 

-.01852 

-.04424 

-.00022 

.00168 

.446 

800.130 

-.21331 

.10118 

-.01815 

-.04427 

-.00022 

.00101 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

337/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  • -S, 

OLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

200.490 

401.330 

-.12893 

.09104 

-.03818 

-.03950 

-.00104 

.00525 

200.630 

500.660 

-.20015 

.09536 

-.02065 

-.04356 

-.00029 

.00233 

200.440 

600.530 

-.20771 

.09778 

-.01895 

-.04421 

-.00023 

,00170 

200.430 

700.250 

-.21300 

.10076 

-.01826 

-.04428 

-.00021 

.00178 

200.470 

800.200 

-.21368 

.10115 

-.01813 

-.04439 

-.00021 

.00182 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

336/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

400.440 

399. £90 

-.17909 

.09518 

-.02574 

-.04223 

-.00051 

.00348 

4 DO. 380 

499.910 

-.20684 

.09788 

-.01913 

-.04430 

-.00023 

.00163 

4 00.560 

600.270 

-.20851 

,09937 

-.01880 

-.04434 

-.00022 

.00154 

400.410 

700.170 

-.21318 

.10099 

-.01811 

-.04414 

-.00021 

.00181 

400.410 

000.260 

-.21341 

.10111 

-.01812 

-.04427 

-.00021 

,00182 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L  CPB!  CPB2  CP9C 

-2.68370  -.01062  -.00993  -.00883 

.37848  -.01136  -.01078  -.00982 

.56117  -.01089  -.01039  -.00921 

.57227  -.01060  -.01012  -.00913 

.57491  -.01188  -.01151  -.01092 

.00000  .00000  .00000  .00000 


XCP/L  CPB  1 CPB2  CP8C 

.36388  -.01383  -.01348  -.01195 

.55683  -.01683  -.01653  -.01579 

.56878  -.01824  -.01797  -.01787 

.57429  -.01756  -.01724  -.01732 

,57517  -.01628  -.01598  -.01603 

,00000  .00000  .00000  .00000 


XCP/L  CPB1  CP82  CPOC 

.51626  -.00885  -.00889  -.00704 

.56750  -.00787  -.00787  -.00619 

.56986  -.00034  -.00819  -.00700 

.57507  -.00989  -.00968  -.00898 

.57508  -.01209  -.01183  -.01151 

.00000  .00000  .00000  .00000 


not  a7o 


DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEOC  VA422 C I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING (ORB  OATAJ 


(RTRH28I  f 2*4  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

a 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

» 

1290.3000  IN* 

ZKRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 
BETA  • 
DLTBTA  - 
AILRON  « 
GRID  - 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

9.000 


ALPHA  - 
OLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 


-10.000 

.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

370/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

.443 

30.704 

-.09037 

.11905 

-.01396 

.436 

98.419 

-.12513 

.10769 

-.01645 

.456 

198.490 

-. 15838 

.10175 

-.02005 

.513 

298.520 

-.19954 

.09892 

-.02051 

.448 

399.960 

-.21269 

.09996 

-.01807 

•74 

500.110 

-.21302 

,10047 

-.01793 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

369/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

200.550 

31.402 

-.11300 

.10969 

-.01214 

200.440 

102.280 

-.1327! 

.10408 

-.01534 

200.530 

201.630 

16766 

.09925 

-.02128 

200.510 

300.420 

-.20451 

.09905 

-.01990 

200.420 

400.130 

-.21325 

.10027 

-.01799 

200.390 

500.160 

-.21348 

, 1 0062 

-.01794 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

.04750 

.00850 

,00520 

.50556 

-.02095 

.02705 

.00036 

,00158 

.52852 

- 02159 

.00803 

-.00049 

.00215 

.53342 

-.02152 

.00241 

.00021 

.00004 

,55723 

-.02082 

.00217 

.00024 

-.00029 

.57506 

-.02055 

.00218 

.00024 

-.00030 

.57583 

-.02064 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5,00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

.03823 

,00389 

.00245 

.55253 

-.02044 

.01718 

-.00045 

.00250 

.54440 

-.02143 

.00372 

.00023 

.00125 

.53306 

-.02194 

.00239 

,00021 

-.00006 

.56267 

-.02215 

. 00224 

.00024 

-.00030 

.57552 

-.02192 

.00214 

.o 

-.0003! 

.57595 

-.02153 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB2 

-.01928 

-.01970 

-.01951 

-.01897 

-.01888 

-.01912 

.00000 


CP82 

-.01952 

-.02062 

-.02111 

-.02131 

-.02107 

-.02063 

.00000 


CROC 

-.01864 

-.01910 

-.01076 

-.01810 

-.01810 

-.01849 

.00000 


CP9C 

-.01855 

-.01902 

-.02055 

-.02089 

-.02067 

-.02020 

.00000 
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AEOC  YA4221 l A 17)  ORB  AMO  ET  SEPARATING l ORB  DATA) 


(RTR429)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  * 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  * .0100 

RUN  NO.  366/  0 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

200.000 

ALPHA  « 

-to. 000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

9,000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBt 

CP82 

CP8C 

.306 

403. 270 

-.01136 

.09504 

-.05039 

.01  IOC 

-.00122 

.01042 

-3. 774 BO 

-.01269 

-.01135 

-.01055 

.406 

497. 190 

12965 

.09254 

-*03670 

.00570 

-.00027 

.00156 

.37695 

-.01351 

-.01217 

-.01153 

.431 

599.480 

-.20067 

.09762 

-.02042 

.00287 

•00023 

.00030 

.55824 

-.01320 

-.01 190 

-.01 1Q6 

.476 

699.990 

-.21163 

.10009 

-.01828 

.00223 

.00023 

-.00028 

.57363 

-.01311 

-.01189 

-.01114 

.460 

800, 170 

-.21274 

.10094 

-.01806 

.00219 

.00023 

-.00031 

.57511 

-.01417 

-.01301 

-.01261 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

365/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CROC 

200.430 

401.430 

-.12429 

.09075 

-.03872 

,00773 

-.00082 

.00225 

.34845 

-.01575 

-.01469 

-.01358 

200.520 

500.780 

-.19942 

.09564 

-.01995 

.00323 

.00026 

.00037 

.55998 

-.01828 

-.01754 

-.01702 

200.390 

600.460 

-.20885 

.09830 

-.01869 

.00247 

.00023 

-.00024 

.57052 

-.01906 

-.01838 

-.01837 

200.430 

700.210 

-.21278 

.10052 

-.01805 

,00215 

.00023 

-.00031 

.57519 

-.01844 

-.01776 

-.01784 

200.410 

800.190 

-.21313 

.10086 

-.01803 

.00212 

.00022 

-.00030 

.57540 

-.01739 

-.01668 

-.01673 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

364/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPBC 

400.430 

400.000 

-.17729 

.09468 

-.02547 

.00371 

.00009 

.00083 

.51632 

-.01 140 

-.01081 

-.00912 

400.390 

499.770 

-.21033 

.09893 

-.01857 

.00245 

.00024 

-.00023 

.57172 

-.00993 

-.00923 

-.00775 

400.260 

600.140 

-.21131 

.09965 

-.01827 

.00231 

.00023 

-.00028 

.57357 

-.01078 

-.00995 

-.00901 

400.420 

700.310 

-.21250 

. 10070 

-.01802 

.00226 

.00022 

-.00031 

.57524 

-.01233 

-*01147 

-.01095 

400.350 

800.250 

-.21267 

. 10074 

-.01801 

.00228 

.00023 

-.00030 

,57532 

-.01402 

-.01320 

-.01298 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NG  ( ORB  DATA)  1RTR430)  < 24  JU-  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

5690 ■ 0000  SQ.FT.  XHRP 

* 1089, 

,6000  IN.  XO 

DLT-Y  * 

200.000 

ALPHA  * 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMfiP 

- 375. 

0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID  - 

23.000 

RUN  NO. 

671/  0 

ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CPB2 

CP8C 

.475 

399.870 

.23977 

.06730 

.00797 

.00007 

.00272 

-.00726 

.62678 

-.02842 

-.02781 

-.02749 

.674 

500. a20 

.27229 

.06917 

-.00330 

.00408 

. 00074 

-.00543 

.67211 

-.02866 

-.02804 

-.02777 

.639 

* 590.970 

.27200 

.06699 

-.01471 

.00804 

-.00106 

.00179 

.71409 

-.02888 

-.02829 

-.02807 

.605 

696.920 

.25262 

.06100 

-.01960 

.00615 

-.00130 

,01037 

.73757 

-.02909 

-.02851 

-.02829 

.566 

790.  no 

.17709 

.05900 

-.01129 

.00226 

-.00019 

.00169 

.72378 

-.02916 

-.02861 

-.02835 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

670/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CP9C 

200.500 

400.910 

.27081 

.06026 

-.00155 

.00466 

.00083 

-.00590 

.66572 

-.02799 

-.02731 

-.02691 

200.600 

501.010 

.27413 

.06749 

-.01381 

.00860 

-.00106 

.00183 

.71038 

-.02784 

-.02715 

-.02668 

200.570 

602.090 

.26364 

.06237 

-.02060 

.00700 

-.00146 

.01140 

.73012 

-.02785 

-.02713 

-.02661 

200.570 

700.400 

.10645 

.05849 

-.01327 

.00265 

-.00020 

.00258 

.73115 

-.02799 

-.02729 

-.02682 

200.660 

799.940 

.15371 

.06109 

-.00474 

.00081 

.00002 

-.00007 

.69083 

-.02809 

-.02742 

-.02702 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

669/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP9C 

400.560 

396.360 

.27376 

.06768 

-.01213 

.00899 

-.00092 

.00133 

.70432 

-.02788 

-.02724 

-.02696 

400.610 

499.310 

.27350 

.06409 

-.02103 

.00867 

-.00187 

.01209 

.73689 

-.02818 

-.02753 

-.02729 

400.470 

597.760 

. 19639 

.05036 

-.01554 

.00319 

-.00042 

.00380 

.73912 

-.02836 

-.02772 

-.02747 

400.520 

699.550 

.15399 

.06070 

-.004S4 

.00095 

*00001 

-.00006 

.69207 

-.02835 

-.02771 

-.02738 

400.560 

799.960 

.15395 

.06194 

-.00485 

.00002 

.00004 

-.00004 

.69153 

-.02012 

-.02745 

-.02701 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. OOOOQ 

.00000 

.00000 
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- -•  . . 


& A 


AEDC  VA422UA17) 


ORB  AND  ET  SEPARAT I NG ( 0R9  DATA) 


(RTR431)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREf  • 

6890,0000  SQ.FT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

BREF  » 

1290.3000 

IN. 

SCALE  - 

.OtOG 

XMRP  « 

1089,6000 

IN,  X0 

DLT-Y 

■ 

200,000 

ALPHA  * 

10,000 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YO 

SETA 

■ 

.000 

DLTALF  • 

-20.000 

2 MRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

M 

23.000 

RUN  NO. 

665/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8I 

CPB2 

CPBC 

.437 

802.940 

,34981 

,06233 

-.03632 

,01272 

-.00273 

.01531 

,76384 

-.02611 

-.02557 

-.02503 

.480 

897.370 

.23205 

.05710 

- , 02233 

.00477 

-.00077 

•00739 

.75625 

-.02598 

-.02539 

-.02481 

.498 

998.920 

.15788 

.05915 

-.00625 

.00124 

-.00008 

-.00001 

.69962 

-.02589 

-.02521 

-.02461 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

654/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBi 

CPS2 

CPBC 

200.440 

801.560 

.24239 

.05696 

-.02425 

.00534 

-.00091 

.0083! 

.76006 

-.02645 

-.02600 

-.02551 

200.430 

B99.94D 

.15950 

.05932 

-.00663 

.00138 

-.00009 

-.00003 

.70157 

-.02562 

-.02619 

-.02586 

200.560 

1000.000 

.15474 

.06191 

-.00486 

.00076 

,00003 

-.00004 

.59142 

-.02626 

-.02585 

-.02549 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

663/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CPBC 

400.530 

800.230 

.16120 

.05921 

-.00714 

.00149 

-.00011 

.00000 

.70432 

-.02533 

-.02483 

-.02421 

400.330 

BC0.080 

.15524 

.06186 

-.00483 

.00076 

.00002 

-.00004 

.69110 

-.02498 

-.02454 

-.02381 

400.470 

1000. i 00 

.15496 

.06207 

-.00483 

.00075 

.00003 

-.00004 

. 691 1 7 

-.02514 

-.02475 

-.02415 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.90000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEOC  VA482UA17J  ORB  AND  ET  SCPARAT l NO C 0R8  DATA)  IRTR432)  ( 2V  ^ JL  75  J 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SflEF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  • 

200.000 

ALPHA  - 

10.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

■ 

.0000  IN.  YO 

BETA  * 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375. 

.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

27.000 

RUN  NO. 

701/  0 

GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP8C 

.HB7 

400.600 

.26766 

.06867 

.00587 

-.02893 

-.00005 

-.01034 

.63806 

-.02708 

-.02770 

-.02727 

.658 

499.440 

.28022 

.06935 

-.00557 

-.02377 

-.00160 

-.00587 

.67987 

-.02815 

-.02794 

-.02756 

.51k 

598.580 

.26679 

.06688 

-.01618 

-.02058 

-.00312 

.00116 

.72063 

-.02846 

-.02824 

-.02791 

.666 

696.920 

.24303 

.06291 

-.01957 

-.02108 

-.00377 

.00835 

.74027 

-.02877 

-,02057 

-.02826 

.670 

798.380 

.17673 

.05910 

-.01112 

-.02597 

-.00255 

.00093 

.72295 

-.02086 

-.02867 

-.02831 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

700/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CP82 

CP8C 

200.500 

401.300 

.28081 

.06784 

-.00425 

-.02330 

-.00143 

-.00717 

,67516 

-.02713 

-.02697 

-.02644 

200. 6k0 

501.000 

.27097 

.06696 

-.01570 

-.02034 

-.00303 

.00100 

.71795 

-.02607 

-.02670 

-.02609 

200.600 

601. 640 

.25440 

.06334 

-.02070 

-.02016 

-.00394 

.00913 

.74137 

-.02682 

-.02666 

-.02597 

200.560 

700.340 

.18589 

.05865 

-.01306 

-.02545 

-.00268 

.00204 

.73026 

-.02718 

-.02703 

-.02630 

200.590 

000.000 

.15257 

.05999 

-.00459 

-.02763 

-.00236 

-.00177 

.69005 

-.02762 

-.02744 

-.02692 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

699/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP31 

CP82 

CP9C 

k00.6k0 

398.430 

.27419 

.06743 

-.01395 

-.02018 

-.00296 

-.00007 

.71089 

-.02760 

-.02743 

-.02705 

kOO.50O 

499.170 

.26594 

.06430 

-.02164 

-.01 943 

-.0Q400 

.00963 

.74137 

-.02791 

-.02773 

-.02737 

400.610 

598.100 

. 1 9720 

.05888 

-.01532 

-.02472 

-.00282 

.00333 

.73768 

-.02817 

-.02799 

-.02762 

400.590 

699.360 

* 15238 

.05989 

-.00464 

-.02745 

-.00237 

-.00177 

.69045 

-.02825 

-.02805 

-.02759 

400.660 

000.080 

.15378 

.06236 

-.00488 

-.02785 

-.00230 

-.00173 

.69172 

-.02765 

-.02746 

-.02677 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

/ 
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(RTR433)  1 24  JUL  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XrtRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290,3000 

IN. 

YMRP  « 

o 

o 

o 

o 

IN.  Y0 

BRET  « 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  Z0 

RUN  NO.  695/  0 


DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID 

GRAOIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

27.000 


ALPHA 
OCTAL F 
MACH 
ELEVON 


10.000 

-20.000 

5.930 

.000 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP82 

CP8 C 

.497 

802.460 

.33680 

.06181 

-.03670 

-.01514 

-.00482 

.01428 

.76920 

-.02425 

-.02406 

-.02341 

.504 

097.890 

.22946 

.05692 

-.02164 

-.02262 

-.00329 

.00760 

.75430 

-.02418 

-.02396 

-.02329 

.609 

990.840 

. 15476 

.06010 

-.00534 

-.02711 

-.00242 

-.00174 

.69451 

-.02386 

-.02370 

-.02289 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

694/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

CP9C 

200.510 

801.600 

.24014 

.05729 

-.02384 

-.02200 

-.00346 

.00878 

.75928 

-.02483 

-.02436 

-.02379 

200.620 

900.050 

.15597 

.05972 

-.00562 

-.02700 

-.00244 

-.00174 

.69606 

-.02473 

-.02446 

-.02398 

200.590 

1000.000 

.15403 

.06113 

-.00477 

-.02784 

-.00232 

-.00174 

.69097 

-.02450 

-.02418 

-.02371 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO  . 

893/  0 

0SA0 1 ENT  INTERVAL.  • -3.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CP9C 

400.640 

800.160 

.15795 

.05955 

-.00625 

-.02686 

-.00240 

-.00169 

.69954 

-.02460 

-.02422 

-.02361 

400.640 

900.000 

.15400 

.06090 

-.00477 

-.02767 

-.00231 

-.00173 

.69095 

-.02432 

02388 

-.02325 

403.570 

1000.100 

.15375 

.06045 

-.00466 

-.02771 

-.00232 

-.00174 

.69033 

-.02428 

-.02388 

-.02331 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.OOfiQO 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC 

VA4221 I A I 7 ) 

ISOLATED 

ORB  I TER 

<RTR501) 

{ 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 


SREF 

. • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

-* 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC 

DATA 

0LT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1.000 

DLT-X  OLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  10!/  0 


CN 

-.04853 

.00000 


CA 

.07732 

.00000 


CLM 

-.01123 

*00000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

.00133 

.00000 


CYN 

.00015 

.00000 


C0L 

-.00008 

.00000 


XCP/L 

.42851 

.00000 


CPB1 

-.02707 

.00000 


CPB2 

-.02675 

.00000 


CP9C 

-.02640 

.00000 


OATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422 MAI  7)  ISOLATEO  ORB ITER 


REFERENCE  DATA 


PAGE 

CRTR502)  ( 24  JUL 
PARAHETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

SCALE  - 

.0100 

XMRP  • 1069.6000  IN.  XO 

YKRP  - .0000  IN.  YO 

ZMRP  - 375.0000  IN.  ZO 


RUN  NO.  160/  0 


OLT-X  OLT-Z  CN 

.000  .000  -.05139 

GRADIENT  .00000 


CA  CLH 

.07816  -.01063 

.00000  .00000 


AEDC  VA422  C 1 A 1 7 ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  « 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


RUN  NO.  238/  0 


OLT-X  OLT-Z  CN 
.000  .000  .04341 

GRADIENT  .00000 


CA  CLH 

.06913  -.00732 

.00000  .00000 


AEDC  VAH221IA17) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290. 3000 

IN. 

YHRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• 

.0100 

RUN  NO.  198/  0 


DLT-X  DLT-Z  CN 

.000  .000  .04374 

GRADIENT  .00000 


CA  CLH 

.06656  -.00768 

.00000  .00000 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA 

BETA  • 

3.000 

DLTALF 

DLTBTA  » 

-3.000 

MACH 

AILRON  ■* 

.000 

ELEVON 

GRID 

3.000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

-.03357 

-.00158 

.00004 

.45319 

-.02800 

-.02793 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ISOLATED 

0R9ITER 

(RTR503)  C 24  sXX. 

PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y  ■ 

.000 

ALPHA  - 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  * 

AILRON  - 

,000 

ELEVON  - 

GRID  - 

5.000 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

C8L  XCP/L 

CPS! 

CPB2 

.00119 

-.00012 

-.00004  .62867 

-.02939 

-.02918 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

ISOLATED 

0S9 I TEH 

CRTfWOM)  ( 2*»  JUL 

PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  « 

OLTBTA  » 

-3.000 

MACH  » 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  * 

GRID  - 

4.000 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CP82 

-.02S9Q 

-.00210 

.00099 

.83509 

-.02946 

-.02943 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

276 
75  I 


.000 

.000 

5.930 

.000 


CPBC 

-.02730 

.00000 


75  ) 


5.000 

•5.000 

5.930 

.000 


CPBC 

-.02832 

.00000 


75  1 


5.000 

■5.000 

5.930 

.000 


CPBC 

-.02964 

.00000 
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REFERENCE  DATA 


PAGE  277 


(RTR505)  ( 24  JUL  75  ) 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT . 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  ■ .0100 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

5.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

6.000 

OLT-X  DLT-Z  CN  CA  CLM 

.000  .000  -.13809  .0e99l  -.01407 

CRAOIENT  .00000  .00000  .00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CYV 

.00201 

.00000 


CYN 

-.00009 

.00000 


CBL 

-.00001 

.00000 


XCP/L 

.55909 

.00000 


CPB1 

-.02810 

.00000 


CP92 

-.02699 

.00000 


CP8C 

-.02650 

.00000 


'%$ 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YHRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


AEDC  VA422UAI7)  ISOLATED  ORB  I TER 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


(RTR506)  ( 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Z 

.000 

GRADIENT 


CN 

-.13934 

.00000 


CA 

.09041 

.00000 


CLM 

-.01420 

.00000 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  » 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

5.000 

DLTBTA 

* 

-3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

7.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

-.03915 

.00000 


CYN 

-.00106 

.00000 


CBL 

.00069 

.00000 


XCP/L 

.55810 

.00000 


CPBI 

-.02736 

.00000 


CPB2 

-.0270B 

.00000 


CPBC 

-.02650 

.00000 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  X 

1290.3000  IN.  V 

1290.3000  IN.  Z 

.0100 


DLT-Z 

.000 

GRADIENT 


AEDC  VA422MAI7)  ISOLATED  ORBITER 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


GRADIENT  INTERVAL 


IRTR507)  ( 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

■ 

3.000 

OLTALF  « 

10.000 

DLTBTA 

m 

-3.000 

ma<;h  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

e.ooo 

CN 

-.21410 

.00000 


CA 

.10066 

.00000 


CLM 

-.01004 

.00000 


CY 

-.04452 

.00000 


CYN 

-.00021 

.00000 


CBL 

.00162 

.00000 


XCP/L 

.57576 

.00000 


CPBI 

-.02275 

.00000 


CP02 

-.02259 

.00000 


CPBC 

-.02214 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEOC  VA422UA17)  ISOLATED  ORQITER 


PAGE  278 
CRTR508)  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

lref  • 

1290,3000  IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

OLT-Y 

« 

.000 

alpha  • 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

10.000 

OLTBTA 

- 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRC7- 

a 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

a 

9.000 

RUN  NO.  371/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


CN 

-,21343 

,00000 


CA 

.10060 

.00000 


CLH 

-.01795 

.00000 


CY 

.00205 

.00000 


CYN 

.00023 

.00000 


C9L 

-.00030 

.00000 


XCP/L 

.57589 

.00000 


CPB1 

-.02320 

.00000 


CPB2 

-.02230 

.00000 


AEDC  VA422 ( 1 A17)  ISOLATEO  0R91 TER 


REFERENCE  DATA 


{ RTR5091  ( 2H  AL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

* 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  zb 

SCALE 

m 

.0100 

OLT-Y 

* 

.000 

alpha  « 

-10.000 

BETA 

.000 

OLTALF  * 

10.000 

DLT0TA 

m 

.00Q 

MACH 

5.930 

AILRON 

* 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRIO 

m 

10.000 

RUN  NO.  395/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-X 

.000 


OLT-Z 

.000 

GRADIENT 


CN 

-.25396 

.00000 


CA 

< 11255 

.00000 


curt 

-.00999 

.00000 


CY 

.00190 

.00600 


CYN 

.00009 

.00000 


C0L 

-.00080 

.00000 


XCP/L 

.62460 

.00000 


CPB1 

-.02542 

.00000 


CP92 

-.02438 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  ORB  ITER 


REFERENCE  DATA 


(RTR510)  C 24  *WL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

2690.6000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• 

.0100 

OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

-5,000 

BETA 

» 

.000 

OLTALF  - 

5.000 

OLTBTA 

* 

.000 

HACH  • 

5.030 

AILRON 

« 

.000 

ELEVON  • 

-20.000 

GRID 

■ 

11.000 

RUN  NO.  408/  0 


ORAOIENT  INTERVAL  • -3.00/  5.00 


OLT-X 

.000 


OLT-Z 

.000 

ORAOtWt 


CN 

-.16766 

.00000 


CA 

.09896 

.60000 


CLH 

-.00739 

.00000 


CY 

.00238 

.00000 


CYN 

-.00009 

.00000 


CBL 

-.00041 

.00006 


XCP/L 

.61593 

.00000 


CP81 

-.02649 

,00000 


CPB2 

-.02581 

.00000 


CPBC 

-.02200 

.00000 


CPBC 

-.02233 

.00000 


CP8C 

-.02558 

.00000 


ii 


J 


/ 

\ 


OAT E ea  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VAS22UA17)  ISOLATED  ORB  I TER 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1009.6000 

IN. 

xo 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF 

W 

1290.3000 

IN, 

ZMRP  • 

375.0000 

IN. 

zo 

SCALE 

u 

.0100 

RUN  NO,  411/  0 


OLT-X  OLT-2 
.000  .000 
ORAOIENT 


CN 

.06702 

.00000 


CA 

.07024 

.00000 


CLM 

-.00399 

.00000 


PAGE  279 
(RTR51I)  C PS  M.  75  J 
PARAMETRIC  DATA 


OLT-T  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-5.000 

DLT8TA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  ■ 

-20.000 

GR10  - 

12.000 

ORAOIENT  INTERVAL 

• -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP02 

CP9C 

.00111 

-.00001 

.00023 

.79293 

-.02779 

-.02765 

-.02710 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  OR9ITER 


(RTR512J  { 2H  JLL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  « 

.000 

0LT8TA 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

13.000 

RUN  NO.  434/  0 GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP0C 

.000 

.000  4 

-.06860 

*07905 

-.00700 

.00102 

.00017 

-.00030 

.55797 

-.01990 

-.01988 

-.01919 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

AEDC  VA422I 1 A 1 7 J ISOLATEO  ORB I TER 


IRTR513)  < 24  JUL  75  I 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

t 069.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN, 

YMRP  ■ 

o 

o 

o 

o 

IN,  TO 

BREF 

m 

1290,3090 

IN, 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

u 

.0100 

OLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

• 

3,000 

OLTALF  • 

.000 

OLTBTA 

■ 

-3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  ■ 

-20.000 

ORIO 

• 

14.000 

RUN  NO.  441/  0 GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP92 

CP9C 

.000 

-.07104 

.081 12 

-.00645 

-.03400 

-.00139 

,00057 

.56991 

-.02714 

-.02713 

-.02669 

ORAOIENT 

,00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

PAGE  280 


-.w : ■ > ! . ■ . ■ " ■ 

DATE  35  ML  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VAH22CIA17)  ISOLATEO  ORBITER 


REFERENCE  DATA 


SREF  ■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.8000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  " 

,0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

(RTR5.I4)  < 24  JU-  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

o 

CD 

o 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

HACH  - 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

13.000 

PO 

94.000 

DLT-X  OLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  607/  0 


CN 

-.09785 

.00000 


CA 

.09790 

.00000 


CUM 

-.00156 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00082 

.00000 


CYN 

.00027 

.00000 


CBL 

-.00006 

.00000 


XCP/L 

.64410 

.00000 


CPB1 

-.02691 

.00000 


CPB2 

-.02570 

,00000 


CP8C 
- . 02574 
.00000 


reference  data 


AEDC  VA422I I A 1 7 ) ISOLATEO  Of® l TER 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

Y MP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  « 

,0100 

(RTR5I5)  ( 24  ML  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-5.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

A I CRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

12.000 

P0 

94.000 

OLT-X  OLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  620/  0 


CN 

.00614 

.00000 


CA 

,08066 

.00000 


CUM 

-.00012 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

,00052 

.00000 


CYN 

,00007 

.00000 


C9L 

-,00005 

.00000 


XCP/L 

.67964 

.00000 


CPB1 

-.02968 

.00000 


CP82 

-.02079 

.00000 


cpec 

-.02864 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA4221JA 171  ISOLATEO  ORB  I TER 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT* 

XMRP  - 

1069,6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

tN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

IRTR516)  t 24  JUL  75  I 
PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

5,000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

w 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

m 

11.000 

PO 

94.000 

OLT-X  OLT-Z 
,000  .000 
GRADIENT 


RUN  MO.  633/  0 


CN 

-.21091 

.00000 


CA 

.J2823 

.00000 


CLM 

,00134 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  * -5,00/  5.00 


CY 

.00186 

,00000 


CYN 

.00005 

,00000 


CBL 

.00009 

,00000 


XCP/L 

,66636 

,00000 


CPBI 

-.03561 

.00000 


CPB2 

-.03696 

,00000 


CPBC 

-.03561 

•OOOOQ 


“r:£fir 


fc**w  u 


* ■ * 

X • ' 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VAH22MAI7)  ISOLATED  ORBITER 


PAGE  eei 


(RTR5J7)  C 2S  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XttiP  • 

10B9.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  • 
SCALE  » 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  ■ 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

« 

.000 

ALPHA  * 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

10.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

ailron 

m 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

m 

10.000 

PO 

94.000 

RUN  NO.  642/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP8C 

.000 

.000 

-.30502 

.14992  .00133 

.00162 

.00005 

-.00028 

.66437 

-.01655 

-.01493 

-.01410 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422I 1 A 17 1 

ISOLATED 

a: 

Ld 

i 

(RTR5I0)  1 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

8690.0000  SQ.FT.  WPP 

• 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

* .0000  IN.  YO 

BETA  ■ 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  • 

-3.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE  • 

.0100 

T 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO. 

468/  0 

GRA01ENT  INTERVAL  • -5. 

.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPQ2 

CP9C 

.000 

.000 

-.05510 

.07991  -.01082 

-.03550 

-.00143 

.00286 

.46390 

-.02860 

-.02826 

-.02815 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422CIA17) 

ISOLATED 

0R8ITER 

(RTR5I9I  C 24  JUL 

75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

.0000  IN.  YO 

BETA  « 

.000 

DLTALF  « 

,000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5*930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

481/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5, 

00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CP92 

CPBC 

.000 

.000 

-.04955 

.07784  -.01182 

-.00043 

.00039 

.00259 

.42140 

-.02032 

-.01906 

-.01957 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 


PACE  882 


AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  ORBITER 


(RTR620)  t an  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  « 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  * 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  - 

SCALE  » .0100 


1069.6000  IN.  XO 
.0000  tN.  YO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  494/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CP02 

CROC 

.000 

.000 

.04817 

.07054 

-.00918 

.00077 

-.00049 

.00318 

.85897 

-.02309 

-.02267 

-.02212 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7)  ISOLATEO  ORBITER 


(RTR52I)  I 2*4  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

RUN  NO.  507/  0 


OLT-X  DLT-Z  CN 
.000  .000  -.1*204 

GRADIENT  .00000 


CA  CLH 

.09250  -.01340 

.00000  .00000 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

5.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

U.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00  . 

CY 

CYN  CBL  XCP/L 

cpei 

CPB2 

CP8C 

-.00016 

.00087  .00317  .56568 

-.02041 

-.01989 

-.01902 

.00000 

.00000  .00000  .00000 

.00000 

.00000 

,00000 

AEDC  VA422MA17)  ISOLATEO  ORBITER 


1RTR522)  I 24  JUL  75  1 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 1089.6000  IN.  XO 
LREF  ■ 1290.3000  IN.  YMRP  « ,0000  IN,  YO 
BREF  ■ 1290.3000  IN.  ZMRP  • 375.0000  IN,  ZO 
SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

,000 

OLTALF  - 

10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

3.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

10.000 

RUN  NO. 

525/  0 

ORAD1ENT  INTERVAL  « -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.000 

OLT-Z 

,000 

GRADIENT 

CN 

-.21061 

.00000 

CA 

.10397 

,00000 

CLM 

-.01688 

.00000 

CY 

-.00254 

.00000 

CYN 

.00159 

.00000 

CBL 

.00309 

.00000 

XCP/L 

.50278 

.00000 

CPBI 

-.02206 

.00000 

CPB2 

-.02116 

,00030 

CP8C 

-.02106 

.00000 


*Ph 


A 

X 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  ORB I TER 


PAGE  283 
(RTR523)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  ■ 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - ,0100 


XHRP  - 1089.6000  IN.  XO 

YMRP  • ,0000  IN.  YO 

ZMRP  ■ 375 i 0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  OATA 

dlt-y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

3.000 

dltalf  - 

.000 

DLTBTA 

m 

-3.000 

HACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

m 

14.000 

PO 

94.000 

DLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  587/  0 


CN 

-.03995 

.00000 


CA 

.08064 

.00000 


CLH 

-.01473 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

-.03459 

.00000 


CYN 

-.00139 

.00000 


C9L 

-.00057 

.00000 


XCP/L 

.29119 

.00000 


CPBI 

-.02*786 

.00000 


CP82 

-.02790 

.00000 


CP9C 

-.02746 

.00000 


AEDC  VA482 1 1 A 1 7 1 ISOLATED  OR81TER 


(RTR524)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF 

« 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BREF 

SCALE 

m 

m 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

a 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

a 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

a 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

■ 

13.000 

■ 

o 

a 

94.000 

DLT-X 

.000 


DLT-Z 

.000 

GRADIENT 


RUN  NO.  580/  0 


CN 

-.03737 

.00000 


CA 

.07883 

.00000 


CLM 

-.01518 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00046 

.00000 


CYN 

.00044 

.00000 


CBL 

-.00033 

.00000 


XCP/L 

.25387 

.00000 


CPBI 

-.02105 

.00000 


CP82 

-.02054 

.00000 


CP9C 

-.02029 

.00000 


AEDC  VA422UA171  ISOLATED  ORBITER 


IRTR52S)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2090.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

12.000 

PO 

94.000 

RUN  NO.  557/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X  OLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


CN 

.06204 

.00000 


CA 

.07328 

.00000 


CLM 

-.01372 

,00000 


CY 

.00031 

.00000 


CYN 

.00029 

.00000 


CBL 

-.00047 

.00000 


XCP/L 

,87898 

.00000 


cpei 

-.02365 

.00000 


CP82 

-.02306 

.00000 


CP9C 

-.02231 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEDC  VA422HA17)  ISOLATED  ORBITER 


PAGE  2B4 
(RTR526)  ( 2H  JIL  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREE 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN, 
,0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  TO 
379.0000  IN.  20 


RUN  NO.  554/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


OLT-X 

.009 


OLT-Z 

.000 

ORADIENT 


CN 

-.12828 

.00000 


CA 

.09061 

.00000 


CLM 

-.01709 

.00000 


CY 

.00 144 

.00000 


CYN 

.00011 

.00000 


AEDC  VA422UAI71  ISOLATED  ORBITER 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1009.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

RUN  NO.  541/  0 


ORADIENT’  INTERVAL 


OLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
ORAOIENT 


CN 

-.20109 

.00000 


CA 

.10156 

.00000 


CLM 

-.02122 

.00000 


CY 

.00106 

.00000 


CYN 

.00033 

.OtOOO 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690,0000  SQ.FT.  XMRP 
LRCf  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEDC  VA422UA17)  1SOLATEO  ORBITER 


1089.0000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 

375.0000  IN.  20 


RUN  NO.  672/  0 

OLT-X  OLT-Z  CN  CA  CLM 

.000  .000  . 15402  .06227  -.00467 

ORAOIENT  .00000  ,00000  r 00000 


ORADIENT  INTERVAL 


CY 

,00064 

.00000 


CYN 

,00004 

.00000 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  • 

o 

o 

o 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA  - 

o 

o 

o 

DLTALF  • 

5.000 

DLTBTA  - 

,000 

HACH  • 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEV0N  « 

15.000 

OR  ID  ■ 

H .000 

P0 

94,000 

• -5.00/  5.00 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CPB2 

CP9C 

-.00012 

.52676 

-.02097 

-.02038 

-.02047 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

1RTR527)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

10.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEV0N  • 

15.000 

GRID  - 

10.000 

PO 

94.000 

L - -5. 

00/  5.00 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CP82 

CPOC 

-.00031 

.55489 

-.01941 

-.01884 

-.01863 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(RTR528)  ( as  JUL  75  I 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA  ■ 

.000 

DLTALF  « 

-10.000 

DLTBTA  - 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

23.000 

PO  - 

94.000 

. - -5.00/  5.00 

CBL 

XCP/L 

CP91 

CPB2 

CP0C 

>.00004 

.69150 

-.02960 

-.02806 

-.02765 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75  TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEDC  VA422( I A 17)  ISOLATED  0R8ITER 


PAOE  265 
(RTR5E91  ( 2H  JU.  73  I 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  * 2890.0000 

LREF  - i 290. 3000 
BREF  • 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  » 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  • 


1099.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0000  IN.  20 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA 

m 

10.000 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF 

m 

-10.000 

DLT8TA 

m 

-3.000 

MACH 

« 

5.930 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON 

m 

.000 

GRID 

m 

27.000 

PO 

m 

94.000 

OLT-X  OLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO. 

702/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

CN 

.15272 

,00000 

CA 

.06125 

.00000 

CLM 

-.00476 

.00000 

CY 

-.02776 

.00000 

CYN 

-.00230 

.00000 

CBL 

.00173 

.00000 

XCP/L 

.69120 

,00000 

CPQI 

-.02540 

.00000 

CP02 

-.02537 

.00000 

CP8C 

-.02475 

.00000 

AEDC  VAH22C1AI7)  ISOLATED  ORB I TER 


(RTR530)  ( EH  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1069.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN.  YO 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NC.  748/  0 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

,000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

16.000 

PO 

420.000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5,00 


DLT-X  DLT-Z 
.000  ,000 
GRADIENT 


CN  CA 

-.05246  ,07369 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.01136  .00066 

.00000  .00000 


CYN  ca_ 

.00028  -.00008 

.00000  .00000 


XCP/L  CPQI 

.44342  -.01284 

.00000  .00000 


CPB2  CP9C 

-.01214  -.01249 

.00000  .00000 


.V 

AEDC  VA422UA17) 

ISOLATED 

ORBITER 

(RTR531)  t 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1089.6000  IN.  XO 

OLT-Y  « 

,000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

- .0000  IN.  YO 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

• 375.0000  IN.  ZO 

OLTBTA  - 

-3.000 

MACH 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

AILRON  - 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

17,000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

776/  0 

ORAOIENT  INTERVAL 

* -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CP9C 

.000 

.000 

-.05393 

.07448  -.01113 

-,03074 

-.00209 

.00022  .45360 

-.01327 

-.01326 

-.01296 

ORAOIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.000GG 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,J0  V 


DATE  £3  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  £85 


AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  0R81TER 


(RTR532)  ( 2H  v*JL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - £690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  ■ 1290.3000 

SCALE  • .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  ■ 


1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  YO 
375.0003  IN.  ZO 


OLT-Y 

,000 

BETA 

3.000 

DLTBTA 

-3.000 

A I IRON 

.000 

GRID 

25.000 

ALPHA  - 5.000 
DLTALF  «•  -*5.000 
HACH  • 7.980 
ELEVON  - .000 
PO  * H20.000 


DLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  836/  0 GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5, 00 


OJU/  w 

CN 

.03034 

.00000 

CA 

,06356 

.00000 

CLM 

-.00738 

.00000 

CY 

-.02637 

.00000 

CYN 

-.00253 

.00000 

CBL 

-.00070 

.00000 

XCP/L 

.90316 

.00000 

CP8t 

-.01218 

.00000 

CP82 

-.01241 

.00000 

CP8C 

-.01135 

.00000 

AEDC  VA42H ( I A 1 7 ) ISOLATED  ORB I TER 


(RTR533)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  » 

.0100 

DLT-Y 

.000 

BETA 

3.000 

DLTBTA 

-3.000 

AILRON 

.000 

GRID 

18.000 

ALPHA  « -5.000 
DLTALF  - 5.000 
MACH  * 7.980 
ELEVON  * .000 
PO  « -300.000 


RUN  NO. 

067/  0 

GRADIENT  INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

.000 

GRADIENT 

CN 

-.13110 

.00000 

CA 

.09006 

.00000 

CLM 

-.01445 

.00000 

CY 

-.03578 

.00000 

CYN 

-.00191 

.00000 

CBL 

.00094 

.00000 

XCP/L 

.54975 

.00000 

CPBI 

-.01160 

.00000 

CPB2 

-.01164 

.00000 

CP9C 

-.01114 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  0R81TER 


(RTR534)  ( 24  JUL  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

a 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

,0000 

IN.  YO 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

• 

.0100 

RUN  NO.  890/  0 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

21.000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CP82 

CPBC 

.000 

.000 

-.04979 

.07550 

-.01159 

-.00014 

.00032 

.00186 

.42723 

-.00496 

-.00543 

-.00401 

QRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

. 00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  M.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  267 


AEDC  VA422C  1 A 1 7 > ISOLATED  0R9I TER 


REFERENCE  DATA 


SR EF  * 

2690.0000  SG-  T. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

(RTR535)  { 24  M,  75  J 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

5.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

20.000 

PO 

300.000 

DLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  894/  0 


CN 

-.13176 

.00000 


CA 

.09051 

.00000 


CLM 

-.01366 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-.00033 

.00000 


CYN 

.00058 

.00000 


CBL 

.00254 

.00000 


XCP/L 

.55635 

.00000 


CP3I 
r. 00616 
.00000 


CPB2 

-.00593 

.00000 


CPBC 

-.00532 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  0R6ITER 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF  * 

1290.3000 

IN. 

YftfiP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

DLT-X 

.000 


DLT-Z 

.000 

GRADIENT 


RUN  NO.  906/  0 


CN 

-.06458 

.00000 


CA 

.07657 

.00000 


CLM 

-.00005 

.00000 


(RTR536)  ( 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

wt 

.000 

ALPHA 

.000 

BETA 

tt 

.000 

DLTALF 

.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.380 

AILROM 

m 

.000 

ELEVON 

-20.000 

GRID 

m 

21.000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

.00059 

.00000 


CYN 

.00024 

.00000 


CBL 

-.00031 

.00000 


XCP/L 

.53540 

.00000 


CPBI 

-.00271 

.00000 


CPB2 

-.00335 

.00000 


epee 

-.00218 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  ORBITER 


(RTR537)  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN. 

XO 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YO 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

5.000 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

20.000 

PO 

300.000 

DLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


RUN  NO.  902/  0 


CN 

-.15249 

.00000 


CA 

.00426 

.00000 


CLM 

-.00670 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00062 

.00000 


CYN 

.00011 

.00000 


CBL 

-.00035 

.00000 


XCP/L 

.60292 

.00000 


CPBI 

-.00631 

.00000 


CP82 

-.00593 

.00000 


CPBC 

-.00518 

,00000 


: W 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A HA 


mt  m" 


A EDC  VA422I l A 17)  ISOLATED  CR9JTER 


(RTR538)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2650.0000 

SQ.FT. 

XHRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1089.6000  IN.  XO 
.0000  IN.  VO 
375.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  «* 

.000 

BETA 

» 

.000 

DLTALF  - 

.000 

0LT8TA 

m 

.000 

MACH  * 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  * 

-40.000 

GRID 

m 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  917/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -3 


OLT-Z 

.000 

GRADIENT 


CN 

-.08961 

.00000 


CA 

.09095 

.00000 


CLM 

-.00354 

.00000 


CY 

.00056 

.00000 


CYN 

.00008 

.00000 


CBL 

-.00024 

.00000 


XCP/L 

.62009 

.00000 


CP81 

-.00528 

.00000 


CP82 

-.00485 

.00000 


CPSC 

-.00395 

.00000 


AEDC  VA422 (1 A 1 7 > I SOLATEO  ORB I TER 


(RTR539)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN. 

YO 

BRET 

SCALE 

m 

m 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

OLT-Y 

« 

.000 

ALPHA 

-5.000  8 

BETA 

,000 

DLTALF 

5.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

-40.000 

GRID 

m 

20.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  921/  0 


GRAOIENT  INTERVAL 


OLT-Z 

.000 

ORADIENT 


CN 

-.19559 

.00000 


CA 

.12175 

.00000 


CLM 

-.00004 

.00000 


CY 

.00126 

.00000 


CYN 

.00004 

.00000 


CBL 

-.00036 

.00000 


XCP/L 

.65961 

.00000 


CP8I 

-.00448 

.00000 


CPB2 

-.00361 

.00000 


CP8C 

-.00269 

.00000 


AEDC  VA422UAI7)  ISOLATED  ORB  I TER 


IRTR540)  ( 24  JUL  75  1 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

■n 

HI 

XMRP  « 

1089.6000 

IN. 

XO 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YO 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

,0100 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN. 

ZO 

PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  * 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  * 

10.000 

DLTBTA 

m 

-3.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

* 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

■ 

8.000 

PO 

300.000 

GRAOIENT  INTERVAL. 


OLT-X  OLT-Z  CN  CA  CLM  CY  CYN  CBL  XCP/L 

.000  „ .000  -.20071  .10191  -.01907  -.04161  -.00042  .00207  .56498 

GRAOIENT  .00000  ,00000  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 


CPBI 

.00482 

.00000 


CPB2 

.00480 

.00000 


CP9C 

,00392 

.00000 


* 


DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422 U A 1 7 ) 1 SOL ATED  ORB ! TER 


REFERENCE  DATA 


SREF 

. 

2690. 000Q 

SQ.FT. 

XMRP  » 

1089.5000 

IN.  XO 

LREF 

* 

1290*3000 

IN* 

YMRP  « 

CD 

O 

o 

o 

IN.  YO 

BRCF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  « 

375.0000 

IN.  Z0 

SCALE 

m 

.0100 

tRTRSHl)  ( 2*4  JU_  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

» 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

,000 

DLTALF  - 

5.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH  ■ 

7.980 

AILR0N 

* 

* 0Q0 

CLEVON  » 

.000 

GRID 

* 

19.000 

P0 

300.000 

RUN  NO.  967/  0 


DLT-X  OLT-Z 
.000  .000 
GRADIENT 


CN 

-.12953 

.00000 


CA 

.08879 

.00000 


CLM 

-,0142s 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-3.00/  5.00 


CY 

.00122 

.00000 


CYN 

.00021 

.00000 


CBL 

-.00008 

.00000 


XCP/L 

.54993 

.00000 


CP8J 

-.01180 

.00000 


CP02 

-.01180 

.00000 


CROC 

-.01124 

.00000 


REFERENCE  OATA 


AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  ORB  I TER 


SREF 

• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1099.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

* 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

* 

.0100 

(RTR542)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

,000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF 

-5.000 

DLTBTA 

» 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

* 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

at 

24.000 

PO 

300.000 

OLT-X  DLT-Z 
.000  .000 
GRA01ENT 


RUN  NO.  997/  0 


CN 

.03162 

.00000 


CA 

.06613 

.00000 


CLM 

-.00745 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00040 

.00000 


CYN 

.00013 

.00000 


CBL 

-.00010 

.00000 


XCP/L 

.89414 

.00000 


CPS  1 CPB2  CP9C 

-.01292  -.01293  -.01183 

.00000  .00000  .00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 
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AEDC  YA422WA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  f ORB  DATA)  IRTRSOU  f 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-Y  - 

-50.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

« .0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

.000 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

- 375.0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

-3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

,000 

EL E VON  » 

.000 

GRID  « 

l .000 

RUN  NO. 

95/  0 

GRADIENT  INTERVAL  • -5, 

,00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CPtsC 

.543 

19.025 

-.01564 

.08212  -.01150 

.00587 

-.0002! 

.00160 

-.07570 

-.02734 

-.02747 

-.02663 

.526 

99.541 

-.00720 

.09041  -.00232 

.00221 

-.00099 

.00139 

.33794 

027S4 

-.02753 

-.02667 

.639 

200.490 

.01747 

.08540  -.00120 

.00132 

-.00040 

.00115 

.72891 

-.02804 

-.02765 

-.02684 

.612 

302,130 

.03918 

.08290  -.01380 

.00006 

.00042 

*00026 

1.01230 

-.C20O6 

-.02767 

-.02686 

.640 

400.990 

-.00700 

.07570  -.01643 

.00101 

.00020 

-.00046 

-t .68820 

-.02816 

-.02774 

-.02695 

.525 

500.000 

-.04254 

.07573  -.01293 

.00123 

.00019 

-.00009 

.35613 

-.02829 

-.02788 

-.02712 

.535 

600.110 

-.04841 

.07677  -.01118 

.001 12 

.00018 

-.00008 

,42913 

- . 02829 

-.02788 

-.02714 

GRADIENT 

.00000 

.00000  ,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  MG. 

96/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPBI 

CPB2 

CROC 

200.470 

23.202 

.01202 

.09200  .00246 

.00327 

-.00137 

.00223 

.45523 

-.02867 

-.02013 

-.02752 

200.580 

99.370 

.01203 

,08394  ,00252 

.00120 

-.00087 

.00159 

.46332 

-.02094 

-.02035 

-.02778 

200.530 

199.510 

.03916 

.08468  -.00749 

.00019 

.00036 

.00030 

.85137 

-.02894 

-.02820 

-.02753 

200.500 

298.530 

.02499 

.07720  -.01647 

.00087 

.00026 

-.00106 

1.31910 

-.02681 

-.02800 

-.02733 

200.460 

398.090 

-.02820 

.07536  -.01544 

.00112 

.00020 

-.00018 

.11241 

-.02866 

-.02786 

-.02718 

200.500 

499.960 

-.04817 

,07573  -.01136 

.00129 

.00019 

-.00008 

.42424 

-.02854 

-.02778 

-.02708 

200,570 

600.150 

-.04856 

.07697  -.01119 

.00115 

.00018 

-.00008 

.42949 

-.02823 

-.02750 

-.02669 

GRADIENT 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

> A 

* * 


DATE  25  JUL  73 


TA3ULATED  SOURCE  DATA  * IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  A NO  ET  5EPARAT I NO  ( CRB  DATA) 
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(RTR602)  t 24  *UL  75  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690*0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  * 1290.3000  IN,  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZNPP 
SCALE  - .DtOO 


108S.600Q  IN.  XO 
.0000  IN,  YO 
375.0000  IN.  20 


OLT-X 

.483 

.555 

.566 

-.175 


DLT-X 

200.440 

200.460 

200.470 

200.520 


DLT-Z 

403.690 

501.800 

600.250 

602,060 

GRADIENT 


DLT-Z 
39B.5H0 
497.290 
599,640 
BOO. 340 
GRADIENT 


RUN  NO. 
CN 

.15023 

,03399 

-.03182 

-,0484! 

,00000 

RUN  NO. 

CN 

,09766 

-.00363 

-.04551 

-.04B01 

.00000 


97/  0 
CA 

,06229 
.07439 
< 07440 
.07690 
.00000 

98/  0 

CA 

*074*3 

.07331 

.07539 

,07710 

.00000 


CLM 

-.02946 
-.02168 
-.01553 
-.01 116 
.00000 


CLM 

-.02784 

-.01975 

-.01206 

-.01124 

.00000 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  « 

-60.000 

ALPHA  « 

.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLTBTA  * 

-3.000 

HACH 

5.930 

AILRON  « 

.000 

ELEVC H - 

.000 

GRID 

t.000 

GRADIENT  INTERVAL  « -5. 

,00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

.00002 

.00012 

,00067 

.85608 

-.02724 

-.02679 

-.02566 

.00076 

.00027 

-.00119 

1.29790 

-.02776 

-.02727 

-.02629 

.00110 

.00019 

-.00011 

. 17040 

-,02824 

-.02773 

-.02684 

.00125 

. 0Q0 1 8 

-.QOOOS 

.42939 

-.02856 

-.02806 

-.02739 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  * -5,00/  5.00 


CY 

-.00032 

.00097 

.00121 

.00126 

.00000 


CYN 

.00046 

.00022 

.00018 

.00018 

.00000 


C8L 

-.00237 

-.00041 

-.00008 

-.ooooe 

.00000 


XCP/L 

.94507 

.00000 

.39500 

.42597 

.00000 


CPB1 

-.02637 

-.02533 

-.02474 

-.02402 

*00000 


CP82 

-.02600 

-.02508 

-.02456 

-.02383 

.00000 


CP9C 

-.02468 

-.02346 

02297 

-.02221 

.00000 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT l NO C CR8  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690. 0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN,  XO 

LREF  • 

1290,3000 

IN. 

YMRP  » 

,0000 

IN.  YO 

BREF  « 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE  - 

.0100 

(RTR603)  t 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

-60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  • 

-20.000 

DLTBTA 

-3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

,000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

1.000 

DLT-X 

.602 

,553 


DLT-X 

200.510 

200*370 


DLT-Z 

802.140 

1000.300 

GRADIENT 


DLT-Z 

798.610 

1000.200 

GRADIENT 


RUN  MO, 
CN 

.07419 

-*04820 

,00000 


CN 

-.02610 

-,04775 

.00000 


99/  0 
CA 

.06732 

.07293 

,00000 


GRADIENT  INTERVAL  -5.00/  5. GO 


RUN  NO,  100/  0 


CA 

.07072 

.07493 

,00000 


CLM 

-.03769 

-.01114 

,00000 


CLM 

-.01830 

-.01123 

*00000 


cr 

,00288 

.00128 

.00000 


CYN 

-.00019 

.00018 

.00000 


C8L 

*00097 

-.00008 

,00000 


XCP/L 

1.16800 

*42896 

*00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

.00135 

,00121 

.00000 


CYN 

.00016 

.00016 

.00000 


CBL 

.00028 

-.00008 

.00000 


XCP/L 

-.04107 

.42485 

.00000 


CP81 

-.01759 

-.02168 

,00000 


CPB1 

-.01714 

-.01556 

.00000 


CPS2 

-.01801 

-.02160 

.00000 


CP82 

-.01766 

-.01600 

.00000 


CP8C 

-.01539 

-.01945 

.00000 


CP9C 
-.01534 
-.01370 
, QOCOQ 


DATE  £2  vAJL  73 


TABULATED  SOURCE  OAT A - 1A17A 
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AEOC  VAHH2UAI7)  ORB  A?®  ET  SEPARAT I NG ( CRB  OATAJ 


CRTR70I S ( 24  JU-  75  ) 


reference  data 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 1009.6000  IN*  XO 

1290.3000  IN*  YMRP  » *0000  IN.  YO 

1290.3000  IN.  ZMRP  * 375.0000  IN.  ZO 

.0100 


SREF  • 
LREF  ■ 
BREF  • 
SCALE  * 


DLT-Z 

20,015 

19*733 

19.668 

19.870 

20.284 

20.318 

20.367 

20.461 

20.883 


DLT-Z 

199.650 

199.790 

199.790 

199.990 

199.990 

200.070 

200.280 

200.190 

202.330 


DLT-Z 
397.750 
400 . 070 
400.130 
400.120 
400.090 
400.040 
400.050 
4Q0.060 
400.080 


DLT-Y 

-202.240 

-150.180 

-100.930 

-50.802 

-.882 

49.031 

98.687 

149.940 

199.290 

GRADIENT 


DLT-Y 
-200-330 
"150.980 
-10! .060 
-51 .209 
-2.354 
48/54* 
98.263 
148.070 
199.060 
GRADIENT 


0LT-Y 
-190.960 
-151.080 
-101.310 
-50.886 
-1*185 
49. 105 
99.075 
149.200 
199.270 
ORAOIENT 


RUN  NO* 
CN 

-.00119 
-*  00385 
-.01120 
-.01788 
-.02123 
-*01757 
-.01369 
-.00617 
.00899 
.00000 


CN 

.00255 

.00873 

.01165 

.01525 

.01687 

.01754 

.01815 

.01720 

.01603 

.00000 


CN 

-.00848 

-.00727 

-*00720 

-.00752 

-.00005 

-.00814 

-.00760 

-.00729 

-.00704 

.00000 


104/  0 
CA 

.08458 

.08514 

.08491 

.08285 

.08113 

.08104 

.08353 

.08579 

.08744 

.00000 

103/  0 

CA 

.07982 

.08113 

.08249 

.08255 

.08381 

.08393 

.00236 

.08230 

.08160 

,00000 

102/  0 

CA 

.07421 

,07393 

*07401 

*07416 

.07422 

.07421 

.07417 

,07414 

.07420 

,00000 


CLM 

-.00817 

-.01179 

-.01393 

-.01397 

-.01269 

-.01103 

-.01149 

-.01090 

-.00004 

.00000 


CLM 

-.00668 

-,00524 

-.00340 

-*00208 

-.00146 

-.00135 

-.00192 

-.00306 

-.00466 

.Q0C00 


CLM 

-.01788 

-.01778 

-.01741 

-,01694 

-.01558 

-.01652 

-.01683 

-.01727 

-.01773 

.00000 


RUN  NO* 


RUN  NO. 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-X  - 

.000 

ALPHA  » 

.000 

BETA  « 

,000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA  * 

3.000 

HACH  - 

5.930 

AlLRON  - 

.000 

EL E VON  * 

.000 

GRID  « 

2.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CPB1 

CPB2 

CROC 

-.00935 

-.00666 

-.00436 

.00000 

-.02716 

-.02687 

-.02597 

-.00297 

-.00296 

-.00456 

.00000 

-.02736 

-.02706 

-.02618 

-.00083 

-.00132 

-.00427 

-.59560 

- .02755 

-.02722 

-.02641 

-.00079 

-.00076 

-.00345 

-.12122 

-.02787 

-.02748 

-.02676 

-.00189 

-.00050 

-.00225 

.06220 

-.02826 

-.02784 

-.02710 

-.00242 

-.00011 

-.00146 

-.01340 

-.02059 

-.02014 

-.02755 

-.00361 

.00096 

-.00076 

-.17946 

-.02887 

-.02842 

-.02787 

-.00177 

.00203 

.00001 

-1.09030 

-.02918 

-.02872 

"-.02819 

.00240 

.00450 

.00067 

1.55470 

02943 

-.02896 

-.02845 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

ORAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP8 1 

CPB2 

CP8C 

-.01211 

.00033 

,00010 

.00000 

-.02688 

-.02646 

-.02560 

-.00976 

-.00011 

,00078 

1.25880 

-.02682 

-.02633 

-.02548 

-.00647 

-.00052 

.00077 

.95141 

- . 02687 

-.02635 

-.02550 

-.00401 

-.00032 

.00069 

.79664 

-.02685 

-.02638 

-.02555 

-.00081 

-.00022 

.00016 

.74628 

-*02692 

-.02647 

- „ 02566 

*00157 

.00049 

-.00141 

.7367? 

-.02703 

-.02661 

-.02582 

,00494 

,00065 

-.00210 

.76551 

-.02713 

- 02674 

-,02600 

.00702 

.00101 

-.00196 

.83780 

-.02707 

-,C267l 

-,02603 

.00959 

*00088 

-.00183 

,93680 

- *02700 

-.02657 

-.02601 

.00000 

*00000 

.00000 

,00000 

.00000 

*00000 

,00000 

GRADIENT  INTERVAL  « “5. 

,00/  5.00 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

CPBl 

CP82 

CPBC 

-.00187 

.00084 

-.00513 

-1.44870 

-.02596 

-.02562 

-.02497 

-.00132 

.00067 

-.00425 

-1.73600 

-.02601 

-.02567 

-.02500 

-.00070 

.00053 

-.00316 

-1*75990 

-.02608 

-.02572 

-.02505 

-.00016 

.00040 

-.00197 

-1.59390 

-.02613 

-,02578 

-.02508 

.00052 

,00030 

-.00085 

-1.39750 

-.02624 

-,02589 

-.02522 

.00104 

,00022 

.00021 

-1.36900 

-.02639 

- , 02605 

-.02539 

,00169 

.00012 

.00128 

-K  53 100 

-.02653 

-.02621 

-.02555 

.00232 

-.00000 

.00239 

-1.71070 

-.02669 

-.02636 

-.02573 

.00301 

-*00014 

.0035! 

-1.85730 

—.02678 

-.02648 

-.02583 

*00000 

,00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.coeoo 

ORIGINAB  PAGBIBf 


& v 
* • r 
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(RTR702)  ( 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1089.6000 

IN.  XO 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YO 

BREF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  * 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

■ 

.0100 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-X 

■ 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

*000 

DLTALF  - 

.000 

DLT8TA 

m 

*000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

2.000 

RUN  NO.  105/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-Z 

20.571 

20.620 

20.176 

20.021 

20.164 

20.135 

19.602 

19.496 

19.752 


DLT-Z 
200.150 
200.360 
200.270 
200.150 
199.960 
200.120 
199.910 
199. B30 
199*790 


OLT-Z 

400.040 

400,050 

400.000 

400*170 

400.040 

400.040 

400.040 

400.140 

390.100 


OLT-Y 

-201.360 

-151.250 

-101.030 

-50.783 

-1.203 

47.677 

98.928 

148.240 

197.210 

GRADIENT 


OLT-Y 
-200.630 
-150.990 
-101.450 
-50.783 
-1.154 
49. 163 
90.546 
149.750 
199.210 
GRADIENT 


DLT-Y 
-201 .490 
-150.070 
-100.850 
-51.225 
-1.296 
49.017 
99.466 
149.580 
$98,650 
ORAOIENT 


CN 

.01257 

.00207 

-.01286 

-.01937 

-.02032 

-.01056 

-.01705 

-.00588 

.00788 

.00000 


CN 

*01023 

.01368 

.01479 

.01699 

.01524 

.01692 

.01468 

.01346 

.01042 

.00000 


CN 

-.00013 

-.00792 

-.00820 

-.00860 

-.00885 

-.00860 

-.00806 

-.00783 

-.00899 

.00000 


CA 

.00642 

.00624 

.08425 

.08230 

.08068 

.08239 

.08444 

.08630 

.00690 

.00000 


RUN  NO.  106/  0 


CA 

.00096 

.08204 

.08253 

*08334 

.08416 

.08320 

.00244 

.08227 

.08000 

.00000 


RUN  NO.  107/  0 


CA 

.07428 
.07419 
.07443 
.07446 
.07449 
.07446 
.07448 
.07441 
, 07453 
.00000 


CLM 

-.01013 

-.01201 

-.01235 

-.01193 

-.01174 

-.01228 

-.01233 

-.01176 

-.00931 

.00000 


CLM 

-.00561 

-.00412 

-.00243 

-.00172 

-.00129 

-.00178 

-.00256 

-.00401 

-.00592 

.00000 


CLM 

-.01779 

-.01745 

-.01705 

-.01661 

-.01640 

-.01664 

-.01703 

-*01744 

-.01777 

,00000 


CY 

-.00430 

-.00017 

.00221 

.00143 

.00125 

.00033 

-.00010 

.00192 

.00766 

.00000 


CYN 

-.00431 

-.00210 

-.00117 

-.00051 

-.00002 

.00062 

.00150 

.00263 

.00557 

.00000 


CBL 

-.00423 

-.00203 

-.00172 

-.00098 

.00010 

.00117 

.00157 

.00207 

.00377 

.00000 


XCP/L 
1.46600 
.00000 
-.30036 
.04401 
.00202 
-.00100 
-.06344 
-1.34000 
1 .04070 
.00000 


GRA01ENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-.00999 

-.00605 

-.00394 

-.00134 

.00140 

.00417 

.00672 

.0CG86 

,01226 

,00000 


CYN 

-.00013 
-.00050 
-.00062 
-.00035 
.00005 
.00047 
.00079 
. 00090 
.00038 
.00000 


CBL 

,00001 

.00108 

,00120 

.00128 

-.00016 

-.00160 

-.00149 

-.00136 

-.00072 

.00000 


XCP/L 
1.20030 
.96105 
.82454 
.76123 
.74459 
.76514 
.83426 
.95814 
1 .22860 
.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

-.00125 

-.00083 

-.00030 

.00038 

,00089 

.00160 

.00215 

.00283 

.00346 

.00000 


CYN 

,00060 

,00054 

,00042 

.00032 

.00022 

.00013 

.00002 

-.00010 

-.00020 

.00000 


CBL 

-.00429 
-.00328 
-.00230 
-.001  16 
-.00001 
.00107 
,00210 
,00318 
,00433 
,00000 


XCP/L 
-1.52960 
-1.54400 
-1.41830 
-t. 25390 
-1.19440 
-1.27410 
-1.45310 
-1,56790 
-1.31640 
.00000 


CP01 

-.03137 

-.03124 

-.03107 

-.03090 

-.03076 

-.03063 

-.03059 

-.03040 

-.03038 

.00000 


CPBt 

-.03154 

-.03133 

-.03101 

-.03059 

-.03010 

-.02981 

-.02943 

-.02912 

-.02896 

.00000 


CPG1 

-.02830 

-.02846 

-.02855 

-*02855 

-.02861 

-*02870 

-.02874 

-*02886 

-.02887 

.00000 


CP82 

-.03100 

-.03090 

-.03078 

-.03066 

-.03054 

-.03042 

-.03039 

-.03025 

-.03012 

.00000 


CP02 
-.03098 
-.03074 
-.03049 
-.03012 
-.02973 
-.02936 
-.02895 
-.02862 
-.02044 
. OOOQO 


CP62 
-.02783 
-.02790 
-. 02792 
-.02793 
-.02795 
-.02801 
-.02804 
-.02814 
-.02815 
.00000 


CP9C 

-.03041 

-.03032 

-.03016 

-.03002 

-.02990 

-,02975 

-.02973 

-.02962 

-.02950 

.00000 


CP0C 

-.03026 

-.02994 

-.02956 

-.02906 

-.02857 

-.02813 

-.02771 

-.02736 

-.02722 

.00000 


CP0C 

-.02684 

-.02693 

-.02697 

-.02695 

-.02695 

-.02700 

-.02699 

-.02708 

-.02707 

.00000 


DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422 ( I A l 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO ( ORB  DATA)  IRTR703)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

« 1089.6000  IN.  XO 

DLT-X  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

m 

,0000  IN.  YO 

BETA 

.000 

DLTALF  « 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

* 375. 

,0000  IN.  ZO 

DLTBTA  - 

-3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

2.000 

RUN  NO. 

110/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5, 

,00/  5.00 

OLT-Z 

DLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CROC 

20.091 

-202.120 

.01800 

.08697 

-.00904 

-.00087 

-.00303 

-.00149 

1.16220 

-.02713 

- . 02682 

-.02575 

19.195 

-150.920 

-.00139 

.08537 

-.01107 

.00488 

-.00152 

.00001 

.00000 

-.02735 

-.02698 

-.02604 

19.775 

-100.940 

-.01057 

.00315 

-.01108 

.00622 

-.00073 

.00063 

-.38750 

-.02771 

-.02732 

-.02650 

19.754 

-51.206 

-.01680 

.08026 

-.01154 

.00565 

-.0001  1 

.00178 

.04072 

-.02818 

-.02773 

-.02701 

19,774 

-1.225 

-.02277 

.08019 

-.01299 

.00405 

.00064 

.00246 

.08966 

-.02859 

-.02811 

-.02746 

19.060 

49.689 

-.02230 

.08285 

-.01440 

.00235 

.00005 

.00345 

.01396 

-.02896 

-.02844 

-.02784 

20.211 

99.135 

-.01569 

.08477 

-.01417 

.00265 

.00156 

.00401 

-.24300 

-.02931 

-.02876 

-.02820 

20.620 

149.430 

-.00532 

.08586 

-.01226 

.00485 

.00330 

.00476 

-1.64440 

-. 02S57 

-.02901 

-.02847 

20.375 

199.320 

-.00485 

.08530 

-.00860 

.01296 

.00709 

.00441 

-1.11460 

-.02975 

-.02919 

-.02965 

ORADJENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

109/  0 

GRADIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

DLT-Z 

OLT-V 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP81 

CPB2 

CPBC 

199. B0O 

-201.420 

.01670 

.08129 

-.00427 

-.00722 

-.00073 

.00154 

.91589 

-.02730 

-.02688 

-.02582 

199.950 

-151.320 

.01640 

.08226 

-.00230 

-.00399 

-.00090 

.00173 

.60046 

-.02759 

-.02699 

-.02599 

200.130 

-101.150 

.01757 

.08259 

-.00139 

-.00176 

-.00048 

.00188 

.73933 

-.02782 

-.02718 

-.02626 

200.140 

-50.490 

.01591 

.08413 

-.00102 

.00139 

-.00032 

.00101 

.72411 

-.02800 

-.02736 

-.02649 

200.090 

-1.507 

.01533 

.08417 

-.00137 

.00405 

.00045 

-.00057 

.74914 

-.02800 

-.02736 

-.02656 

200.250 

49.055 

.01420 

.08292 

-.00212 

.00681 

.00056 

-.00092 

.80963 

-.02799 

-.02736 

-.02658 

200.270 

99.378 

.01230 

.06281 

-.00372 

.00890 

.00083 

-.00083 

.96213 

-.02786 

-.02730 

-.02652 

200.430 

149.790 

.01005 

.06199 

-.00553 

.01196 

.00047 

-.00058 

1.21040 

-.02772 

-.02725 

-.02642 

201.670 

199.390 

.00390 

.08076 

-.00701 

.01464 

-.00016 

.00022 

.00000 

-.02764 

-.02719 

-.02635 

ORAOICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

109/  0 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5. 

00/  5.00 

OLT-Z 

DLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

CP9I 

CP82 

CPBC 

400.200 

-202.940 

-.00567 

.07429 

-.01778 

-.00104 

.00060 

-.00385 

-2.47850 

-.02740 

-.02689 

-.02581 

400.050 

-150.830 

-.00599 

.07445 

-.01730 

-.00041 

.00046 

-.00269 

-2.22830 

-.02732 

-.02681 

-.02574 

400.010 

-101.440 

-.00669 

.07453 

-.01680 

.00016 

.00032 

-.00143 

-1.70070 

-.02732 

-.02682 

-.02579 

400.100 

-51 .477 

-.00741 

.07456 

-.01650 

.00076 

.00023 

-.00035 

-1.56660 

-.02732 

-.02684 

-.02585 

400.120 

-1.440 

-.00747 

.07452 

-.01662 

.00153 

.00013 

.00088 

-1.56540 

02737 

-.02690 

-.02595 

400.050 

49.024 

-.00676 

.07452 

-.01697 

.00211 

.00003 

.00192 

-1.85000 

-.02742 

-.02698 

-.02604 

400.010 

90.825 

-.00662 

.07450 

-.01740 

.00269 

-.00011 

.00306 

-1.96680 

-.02754 

-.02711 

-.02621 

400.050 

140.900 

-.00707 

.07459 

-.01700 

.00340 

-.00026 

.00424 

-1.05800 

-.02763 

-.02720 

-.02632 

400.070 

190.930 

-.00812 

.07489 

-.01789 

.00406 

-.00046 

.00511 

-1.54190 

-.02765 

-.02722 

-.02635 

ORAOtENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ORIGINAL]  PAG0  Bf 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


TA8ULATE0  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA4221 t A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATINO(ET  OATA) 


REFERENCE  OATA 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  INi  ZHRP 

.0100 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 
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(ATROOH  ( 24  AIL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

.000 

HACH 

5.930 

A1LRON  - 

o 

o 

o 

ELEVON  - 

o 

o 

o 

GRIO  - 

1.000 

RUN  NO.  56/0 


GRADIENT  INTERVAL 


-3,00/  5.00 


OLT-X 

.396 

.623 

.480 

.523 

.545 

.588 

.503 


DLT-I 

18,936 

99.506 

200.350 

302.250 

400.920 

500.000 

600.000 
GRADIENT 


CN 

-.03737 

-.03229 

-.02071 

-.00692 

-.00604 

-.00674 

-.00825 

.00000 


CA 

.08607 

.08816 

.08930 

.00356 

.08589 

.08757 

.00815 

.00000 


CUM 

.00660 

.00749 

.01043 

.00168 

.00277 

.00207 

.00131 

.00000 


CY 

.00363 

.00324 

.00205 

.00189 

.00206 

.00133 

.00131 

.00000 


CYN 

.00011 

-.00062 

-.00073 

-.00035 

-.00039 

-.00038 

-.00014 

.00000 


CBL 

.00018 

.00006 

.00007 

.00003 

.00004 

.00004 

.00004 

.00000 


XCP/L 

.60174 

.72030 

.91013 

.72782 

.87861 

.77296 

.66931 

,00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OLT-X 

400.550 
400,470 
400.490 
400.560 

400.550 
400.590 
400.590 


OLT-Z 
22.447 
1 0 v .400 
202.560 

301.060 
400.070 
499.990 

600.060 
GRADIENT 


CN 

-.34651 

-.04127 

-.02646 

-.01462 

-,00560 

-.00819 

-.00852 

.00000 


CA 

.08972 

.00989 

.08775 

.00717 

.08523 

.08711 

.08009 

.00000 


CLM 

-.00733 

.00845 

.01068 

,00703 

,00206 

,00200 

.00125 

.00000 


CY 

.00690 

.00467 

.00171 

,00254 

,00190 

,00271 

.00143 

.00000 


CYN 

-.00008 

-.00010 

-.00057 

-.00029 

-.00027 

-.00002 

-.00064 

.00000 


CBL 

.00015 

.00002 

.00090 

.00002 

.00003 

.00001 

.00003 

.00000 


XCP/L 
,44823 
.70137 
,8S 036 
.89450 
,91504 
.88133 
.66009 
.00000 


YCP/L 

.56618 

.58469 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

-.02473 

-.02509 

-.02134 

-.02360 

-.02689 

-.02690 

-.02655 

.00000 


* 

RUN  NO. 

57/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

200.460 

23.109 

-.04390 

.00793 

-.00229 

.00482 

-.00054 

.00021 

.52188 

.63714 

-.02735 

200 .470 

99.517 

-.03549 

.08973 

.00837 

,00333 

-.00065 

.00004 

.72317 

,00000 

-.02602 

200.540 

199,570 

-.02467 

.00919 

.01157 

.00334 

-.00042 

.00003 

.88614 

.00000 

-.02128 

200.610 

296.550 

-.00941 

.08422 

.00414 

.00251 

-.00030 

.00002 

.86579 

.00000 

-.02312 

200 . 550 

398. 140 

-.00401 

.08532 

.00316 

.00179 

-.00055 

.00003 

1. 01620 

.00000 

-.02595 

200.510 

499.870 

-.00636 

.00761 

.00250 

.00039 

-.00057 

.00005 

.83323 

.00000 

-.02700 

200.650 

600.240 

-.00090 

.08805 

.00126 

.00096 

-.00044 

.00004 

.65744 

.00000 

-.02719 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

58/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5,00/ 

5.00 

CPQ 

-.0291 1 
-.02666 
-.02147 
-.02408 
-.02488 
-.02703 
-.02733 
,00000 


DATE  29  JUL  70 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  296 


A£DC  VA4221 ! A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATAI 


CATR002)  t 24  *AJL  75  ) 


REFERENCE  OAT A 


SREF 

■ 

2690 . 0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

at 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

■ 

,000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLT9TA 

a 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

1.000 

RUN  NO. 

62/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.583 

203.320 

-.14233 

.11284 

.02139 

.00533 

.00184 

.00029 

.66321 

.00000 

-.01970 

.583 

301.840 

-.08430 

.09236 

-.00462 

.00337 

-.00095 

.00008 

.52005 

.00000 

-.02121 

.540 

402. 180 

-.06602 

.08608 

-.01479 

.0034! 

.00021 

.00000 

.40187 

.00000 

-.02529 

.537 

500.550 

-.06793 

,00917 

-.01546 

.00290 

-.00016 

.00000 

.39935 

.00000 

-.02795 

.612 

599.980 

-.06960 

.00952 

-.01640 

.00310 

.00011 

.00002 

.39310 

.00000 

->02000 

.040 

799.500 

-.07252 

.00722 

-.01796 

.00200 

-.00066 

.00000 

.35381 

.00000 

-.02817 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

63/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.520 

197. 930 

-.11762 

.10072 

.00537 

.00400 

-.00079 

.00009 

.59026 

.00000 

-.02126 

200.520 

298.660 

-.08721 

.09235 

-.00337 

.00305 

-.00047 

.00000 

.53135 

.00000 

-.02177 

200.480 

397.580 

-.07262 

.08820 

-.01059 

.00279 

-.00062 

.00004 

.45641 

.00000 

-.02519 

200.450 

498.940 

-.06652 

.00952 

-.01438 

.00237 

-.00047 

.00001 

.40727 

.00000 

-.02693 

200.600 

600.130 

-.06945 

.09074 

-.01627 

.00191 

-.00038 

.00001 

.39470 

.00000 

-.02803 

200.510 

800.290 

-.07317 

.08724 

-.01813 

.00215 

-.00030 

.00002 

.38526 

.00000 

—.0281 1 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING l ET  DATA) 


1ATRQ03)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

BREF 

a 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  a 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

,000 

MACH  - 

3.930 

SCALE 

m 

,0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

1.000 

RUN  NO. 

64/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-3.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.624 

*0S *090 

-.16294 

.10364 

-.01240 

.00369 

-.00072 

.00007 

.50517 

.64720 

-.02459 

.471 

St'!-  - wC 

-.14188 

.09320 

-.02041 

.00330 

.00037 

.00001 

.42828 

.00000 

-.02710 

.352 

#60.150 

-.13963 

.09697 

-.02943 

.00457 

.00049 

.00000 

.41111 

,00000 

-.02954 

-.241 

002.080 

-.14564 

.09374 

-.03000 

.00100 

-.00006 

.00002 

.41060 

.00000 

-.02856 

ORADIENT 

, 00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

IHi 


OATE  25  a 73 


E 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XW P 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416,4000  IN.  ZT 
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(ATR003)  I 2H  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

o 

o 

o 

DLTALF  ■ 

-10.000 

0LT8TA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1.000 

RUN  NO. 

65/  0 

0RAD1ENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.510 

398. 510 

-.16809 

.10643 

-.00900 

.00527 

-.00058 

.00001 

.52059 

200.520 

497.330 

-.14862 

.10002 

-.02029 

.00422 

-,4;9Q34 

*00008 

.46294 

200.430 

599.680 

-.13978 

.09711 

-.02901 

.00291 

.00013 

.00002 

.41335 

200.520 

000.290 

-.14512 

.09618 

-.03057 

.00102 

-.00019 

.00003 

.41117 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

..00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

66/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

400.500 

401.890 

-.16874 

.10541 

-.01155 

.00281 

-.00044 

.00002 

.51053 

400.420 

500.080 

-.15521 

.10531 

-.01631 

.00359 

-.00094 

.00010 

.48494 

400.470 

600.000 

-.  14049 

.09658 

-.02763 

.00190 

.00018 

.00002 

.42094 

400.570 

800.030 

-.14186 

.09619 

-.03032 

.00250 

.00021 

.00000 

.40902 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.63517 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

-.02342 

-.02685 

-.02729 

-.02849 

.00000 


CPB 

-.02524 

-.02743 

-.02723 

-.02880 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
8REF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA422C I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG ( ET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR0Q4)  ( 24 
PARAMETRIC  OATA 


JUL  75  ) 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

-15.000 

DLTBTA 

m 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

,000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

• 

1.000 

RUN  NO. 

70/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.442 

500.500 

-.26794 

.12232 

-.01078 

.00555 

-.00087 

.00026 

.53029 

.00000 

-.00750 

.422 

602.100 

-.24012 

.10943 

-.03192 

.00354 

.00020 

.00012 

.46546 

.00000 

-.02594 

.081 

004.940 

-.23402 

.10676 

-.03955 

.00238 

,00025 

.00012 

.44027 

.00000 

-.02789 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


ABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422MAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  OATA) 


(ATR004)  ( 2**  JUL  75  I 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

me. 4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

OLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

OLTBTA 

.000 

A1LRON 

.000 

GRID 

1.000 

ALPHA  - .000 
DLTALF  - -15.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

71/  0 

XT-X 

XT-2 

CN 

CA 

200.430 

500.280 

-.27818 

.12461 

200. 4B0 

597.050 

-.24992 

.11661 

200.530 

600.250 

-.23471 

.10734 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

72/  0 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

400.470 

501,470 

-.27011 

.12179 

400.360 

600.000 

-.25662 

.11915 

400.400 

800.330 

-.23328 

.10797 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  ■ 


CLH 

CY 

CYN 

-.00843 

.00528 

-.00096 

-.02454 

.00404 

-.00064 

-.03944 

.00261 

-.00016 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLH 

CY 

CYN 

-.01430 

,00582 

.00004 

-.02122 

.00603 

-.00033 

-.03920 

.00237 

.00025 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00017 

.53716 

.00000 

-.01451 

.00024 

.40974 

.00000 

-.02601 

.00012 

.44095 

.00000 

-.02700 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

cpe 

.00020 

.52136 

.00000 

-.02452 

.00032 

.50062 

.59692 

-.02681 

.00013 

.44093 

.00000 

-.02776 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422C I A17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT1NGCET  OATA) 


(ATR005)  { 24  JUL  75  ) 


SREF 

LREF 

0REF 

SCALE 


REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC 

OATA 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

XT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

.000 

m 

1290.3000  IN. 

Y1«P  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20,000 

a 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

XTBTA 

a 

.000 

MACH  • 

5.930 

a 

.0100 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

a 

1.000 

RUN  NO. 

73/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.456 

602.100 

-.34415 

.12216 

-.04103 

.00544 

-.00020 

.00027 

,47342 

.00000 

-.02511 

.428 

1000.200 

-.34501 

. 12079 

-.03901 

.00660 

.00006 

.00031 

.47935 

.55240 

-.02732 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

74/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

00.420 

796.700 

-.34943 

.12150 

-.03042 

.00406 

-.00026 

.00026 

.46153 

.00000 

-.02484 

00.460 

1000.200 

-.34575 

.12259 

-.03617 

.00591 

-.00039 

.00031 

.48120 

.00000 

-.02727 

GRADIENT 

.00000 

.GOQOO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

r~" 


DATE  25  JUL  73 
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AEOC  VA422MA17)  0R8  AND  ET  5EPARATING(ET  DATA) 


(ATR003)  ( 2*4  JUL  75  » 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SRcF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  - 

LRCF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

0REF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

SCALE  - 

.0100 

1360.1000 

.0000 

416.4000 


IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  • 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

1.000 

RUN  NO.  75/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

400.420 

400.390 


DLT-Z 

000.440 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

-.35074 

-.34439 

.00000 


CA 

.12798 

.12251 

.00000 


CLM 

-.03214 

-.03025 

.00000 


CY 

.00405 

.00586 

.00000 


CYN 

-,00056 

-.00038 

,00000 


CBL  XCP/L 

.00027  .49575 

.00028  .48074 

.00000  .00000 


YCP/L  CP0 

.00000  -.02556 

.00000  -.02732 

.00000  .00000 


AEOC  VA4221 IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR006)  l 24  J!A  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

380/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.538 

801.940 

-.34253 

.12684 

-.04172 

.515 

900.460 

-.34311 

.12484 

-.04154 

.481 

1000.300 

-.34432 

.12492 

-.03881 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

- .000 

BETA 

■ 

.005  DLTALF 

- -20.000 

OLTBTA 

m 

.000  MACH 

• 5.930 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

m 26 

.000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-9.00/  9.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00668 

.00009 

.00030 

.47325 

.54926 

.00000 

.00670 

.00027 

.00036 

.47376 

.52967 

.00000 

.00760 

.00028 

.00037 

.47959 

.53220 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  B9  JUL  7B 
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AEDC  VA422( 1 AI7)  ORB  AND  ET  SCPARATINQIET  DATA)  (ATR007)  ( 24  JUL  73  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 1290.3000  IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  ■ 1290 .301*0  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO. 

381/  0 

* 

OLT-X 

0LT*2 

CN 

CA 

CLM 

.447 

801.930 

-.34X11 

. 18852 

-.04182 

.483 

900.560 

-.34313 

.12462 

-.04148 

.H6I 

1000.200 

-.34423 

.12544 

-.03865 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,000S% 

RUN  NO. 

372/  0 

OLT-X 

DLT-Z, 

CN 

CA 

CLM 

200. HBO 

751.020 

-.36003 

.13383 

-.03072 

200.450 

800.370 

-.34867 

.12660 

-.03860 

200.420 

900.480 

-.34262 

.12603 

-.04091 

200.400 

*000.200 

-.34457 

.12671 

-.03608 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

373/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.400 

749.510 

-.36979 

.14105 

-.02428 

400.410 

600.460 

-.35858 

.13180 

-.03211 

400.430 

900.400 

-.34372 

.12688 

-.03995 

400.370 

1000.200 

-.34379 

.12744 

-.03802 

- 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACK 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

26.000 

GRADIENT 

CY 

INTERVAL  ■ 
CYN 

-5.00/ 

C8L 

5,00 

XCR/L 

YCR/L 

CP0 

.S5”00 

.00008 

.00033 

.47359 

.55181 

.00000 

.0^340 

.00026 

.00037 

.47189 

.00000 

.00000 

.36658 

.00019 

.00037 

.47949, 

.53791 

.00000 

.09000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

CY 

INTERVAL  - 
CYN 

-5.00/ 

CBL 

5.00 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00730 

-.00004 

.00028 

.49872 

.56198 

.00000 

.00649 

.00023 

.00034 

.48099 

.00000 

.00000 

.00672 

.00022 

.00037 

.47492 

.53568 

.00000 

.00673 

.00015 

.00038 

.48113 

.54327 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.ooopo 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

r 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00771 

-.00065 

.00037 

.51247 

.61808 

.00000 

.00770 

.00004 

.00030 

.49577 

.55508 

.00000 

.00803 

.00038 

.00035 

.47715 

.52483 

.00000 

.00756 

.00008 

.00036 

.48108 

.55115 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  76 
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AEOC  VA422( I A 1 7 J 0R8  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


(ATR008) 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SBEF  • 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT  ^ 

BREF  • 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  « 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO. 

149/  0 

ORAD1ENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.560 

18.747 

-.04056 

.0942a 

.00683 

-.03720 

-.01010 

.604 

99.536 

-.03645 

.09394 

.00736 

-.03500 

-.01031 

.594 

200.540 

-.02558 

.09709 

.01 >43 

-.03484 

-.01266 

.638 

302.100 

-.00898 

.09004 

.00132 

-.03452 

-.01167 

.627 

401.050 

-.00906 

.09091 

.00195 

-.03560 

-.01220 

.648 

500.020 

-.00926 

.09213 

,00196 

-.03670 

-.01306 

.670 

600.030 

-.01006 

.09225 

.00115 

-.03661 

-.01 352 

\ 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

112/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.630 

23.164 

-.04768 

.09574 

-.00144 

-.03649 

-.00964 

200.620 

99.708 

-.03764 

.0953! 

.00833 

-.03676 

-.01007 

200.540 

199.500 

-.02631 

.09680 

.01250 

-.03250 

-.01219 

200.620 

298.610 

-.01114 

.09098 

.00408 

-.03318 

-.01192 

200.580 

398.160 

-.00584 

.09058 

.00255 

-.03508 

-.01225 

200.610 

499.620 

-.00775 

.09149 

.00233 

-.03634 

-.01308 

200.710 

600.220 

-.00881 

.09204 

.00159 

-.036)4 

-.01349 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y  • 

.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA  • 

3.000 

DLTALF 

.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

3.000 

• -5.00/  5.00 


CBL 

.00049 

.00044 

.00019 

.00032 

.00034 

.00037 

.00036 

.00000 


XCP/L 

.67597 

.69939 

.87056 

.66107 

.70960 

.70630 

.63787 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00059 

.00045 

.00029 

.00027 

.00034 

.00035 

.00036 

.00000 


XCP/L 

.53722 

.71299 

.89029 

.81406 

.86350 

.76804 

.68462 

.00000 


YCP/L 

.36865 

.35253 

.30454 

.32214 

.31888 

.30963 

.30035 

.00000 


YCP/L 

.37371 

.36687 

.29635 

.30743 

.31431 

.30677 

.29763 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  36  JUL  75 
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AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  5EPARATIN0IET  DATA) 


(ATR009)  t 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

Si 

to 

o 

o 

o 

o 

o 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360. 1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

2 MRP  • 

416.4000 

IN. 

2T 

RUN  NO. 

115/  0 

DLT-X 

0LT-2 

CN 

CA 

CLM 

.627 

202.150 

-.12290 

.11101 

.01007 

.593 

301.940 

-.06836 

.10261 

-.00262 

.540 

402.260 

-.66786 

.09420 

-.01377 

.715 

500.510 

-.06849 

.09588 

-.01415 

.665 

599.990 

-.07015 

.09627 

-.01462 

.690 

750.080 

-.07196 

.09605 

-.01539 

.005 

799.260 

-.07108 

.09561 

-.01531 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.rj  oo 

RUN  NO.  116/  0 


OLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

200.510 

199.160 

-.12217 

.10872 

. 00761 

200.490 

298.670 

-.09257 

.10141 

-.00132 

200.460 

397.450 

-.07396 

.09676 

-.00950 

200.600 

496.780 

-.06759 

.09528 

-.01398 

200.480 

60G.060 

-.06902 

.09706 

-.01432 

200.550 

750.160 

-.07129 

.09569 

-.01557 

200.610 

800.120 

-.IT*  189 

.09498 

-.01566 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-5.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

3.000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.03543 

-.00960 

.00029 

.61560 

.36911 

.00000 

-.03209 

-.01146 

.00025 

.53761 

.30876 

.00000 

-.03346 

-.01097 

.00029 

.41663 

.32926 

.00000 

-.03703 

-.01211 

.00034 

.41407 

.32991 

.00000 

-.03560 

-.01221 

.00033 

.41278 

. 31874 

.00000 

-.03586 

-.01242 

.00033 

.40887 

.31637 

.00000 

-.03509 

-.01 198 

.00031 

.40788 

,31986 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.03589 

-.00908 

.00032 

.60185 

.38160 

.00000 

-.03233 

-.01060 

.00025 

.54036 

.32924 

.00000 

-.03344 

-.01147 

.00025 

.46856 

.31873 

.00000 

-.03652 

-.01224 

.00034 

.41384 

.32423 

.00000 

-.03591 

-.01238 

.00033 

.41343 

.31742 

.00000 

-.03515 

-.01216 

.00031 

.40575 

.31665 

.00000 

-.03410 

-.01201 

.00030 

.40613 

.31238 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422I  I A 17  > ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YHRP 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
Hte.HOOO  IN.  ZT 


PAGE  303 
IATR010)  ( 2*4  JUL  75  ) 

parametric  data 


DLT-Y 

.000 

alpha  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

3.000 

RUN  NO.  117/  0 


gradient  interval 


OLT-X 

.557 

.644 

.643 

.530 

-.124 


DLT-Z 

403.760 

501.940 

600.230 

750.070 

801.870 

GRADIENT 


CN 

-.16629 
-. 14433 
-.14111 
-.14466 
-.14641 
.00000 


CA 

.11222 

.10316 

.10351 

.10349 

.10311 

.00000 


CLh 

-.01164 

-.02470 

-.02765 

-.02790 

-.02769 

.00000 


CY 

-.03462 

-.03696 

-.03053 

-.03891 

-.03805 

.00000 


CYN 

-.01038 

-.01045 

-.01073 

-.01096 

-.01080 

.00000 


RUN  NO. 

tie/  o 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.450 

398.540 

-.16983 

.10944 

-.00990 

-.03667 

-.00919 

200.510 

497.210 

-.15221 

.10795 

-.01851 

-.03760 

-.01063 

200.510 

599.540 

-.14191 

.10224 

-.02743 

-.03957 

-.01 109 

200.550 

750.130 

-.14423 

.10293 

-.02816 

-.03879 

-.01 l 10 

200.550 

800.220 

-.14446 

.10278 

-.02805 

-.03734 

-.01078 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

1 19/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/  5.00 

CBL 
.00035 
.00030 
.00034 
.00036 
.00034 
.00000 

-5.00/  5.00 

CBL 
.00025 
.00032 
.00036 
.00034 
.00032 
.00000 


- -5.00/  5, 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

400.470 

402.100 

-.17399 

.11191 

-.01016 

-.03777 

-.00896 

.00036 

400.460 

500.020 

-.15099 

.11 124 

-.01509 

-.03568 

-.01001 

.00036 

400.490 

600.130 

-.14299 

.10230 

-.02624 

-.03893 

-.OHIO 

.00031 

400.470 

750.000 

-.14300 

.10245 

-.0283! 

-.03967 

-.01136 

. 00033 

400.530 

000.070 

-.14340 

.10233 

-,O28t0 

-.03810 

-.01096 

. 00033 

Li 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.50944 

.34881 

.00000 

.43039 

.36078 

.00000 

.42144 

.36369 

.00000 

.42357 

.36152 

.00000 

.42623 

,35996 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.51760 

.38333 

.00000 

.47338 

.36082 

.00000 

.42331 

.36254 

.00000 

.42194 

.35849 

.00000 

.42266 

.35671 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.51753 

.39267 

.00000 

.49203 

.34660 

.00000 

.43015 

.35869 

.00000 

.42004 

.35821 

.00000 

.42107 

.35741 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

V 


PAOE  30H 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA4E2CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATROU)  < vAA.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690 . 0009  SQ.FT 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

SCALE  - 

.0100 

Xm>  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZfftP  - H I B . 4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  - .000 
BETA  • 3.000 
DLTBTA  • .000 
AILRON  • .000 
GRID  - 3.000 


ALPHA  - .000 
DLTALF  - -15.000 
MACH  • 5.930 
ELEVON  • .000 


RUN  NO. 

123/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

,547 

.516 

.564 

.201 

DLT-Z 

500.410 

602.170 

750.320 

804.780 

GRADIENT 

CM 

-.26919 

-.24169 

-.23405) 

-.23743 

.00000 

CA 

.12436 

.11541 

.11405 

.11387 

.00000 

CLM 

-.01121 

-.02986 

-.03617 

-.03537 

.00000 

CY 

-.04055 

-.04182 

-.04325 

-.04337 

.00000 

CYN 

-.00970 

-.01010 

-.00933 

-.00921 

.00000 

CBL 

.00022 

*00028 

.00034 

.00036 

.00000 

XCP/L 

.52924 

.47203 

.45071 

.45250 

.00000 

YCP/L 

.39985 

.38963 

.40754 

.41007 

.00000 

CPS 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

124/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.490 

200.580 

200.600 

200.480 

DLT-Z 

500.260 

597.120 

750.050 

800.270 

gradient 

CN 

-.27911 

-.25302 

-.23618 

-.23613 

.00000 

CA 

.12683 

.12075 

.11322 

.11349 

.00000 

CLM 

-.00026 

-.02361 

-.03629 

-.03608 

.00000 

CY 

-.04194 

-.04277 

-.0446! 

-.04505 

.00000 

CYN 

-.00911 

-.01032 

-.00967 

-.00949 

.00000 

CBL 

*00028 

.00033 

.00035 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.53767 

.49314 

.45099 

.45161 

.00000 

YCP/L 

.40667 

.38973 

.40685 

.41122 

.00000 

cpe 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

125/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.480 

400.340 

400.440 

400.430 

DLT-Z 
501.640 
600.130 
750.350 
800 .380 
GRADIENT 

CN 

-.27820 

-.25983 

-.23639 

-.23561 

.00000 

CA 

.12797 

.12526 

.11209 

.11255 

.00000 

CLM 

-.01124 

-.01896 

-.03626 

-.03635 

.00000 

CY 

-.04422 

-.04263 

-.04548 

-.04520 

.00000 

CYN 

-.00795 

-.01050 

-.00995 

-.00965 

.00000 

CBL 

.00036 

.00039 

.00033 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.53010 

.50737 

.45116 

.45056 

.00000 

YCP/L 

.43270 

.38626 

.40546 

.40915 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PACK  305 


DATC  15  JUt.  75 


TABULATED  50URCC  DATA  - IAI7A 

AEOC  VAH2SC1AI71  ORB  AND  ET  SEPARATIST  OATA) 

REFERENCE  OATA 


SREF  - 2690 

LREF  • 1290. 

BREF  » 1290. 

SCALE  - 


OLT-X 

.689 

.634 

.627 

.696 

.605 

.646 

.695 


0000  SQ.FT. 
3000  IN. 
3000  IN; 
0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .000°  IN-  YT 

ZMRP  • 416.4000  IN.  ZT 


( ATR012)  t 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

.000 
.000 
>.930 
.000 


RUN  NO.  111/  0 


OLT-Z 

10.067 

99.512 

200.670 

302.210 

401.000 

500.170 

600.150 

GRADIENT 


CN 

-.03951 

-.03419 

-.02348 

-.00704 

-.00677 

-.00790 

-.00940 

.00000 


CA 

.09446 

.09436 

.09819 

.09012 

.09119 

.09221 

.09200 

.00000 


CLM 

.00713 

.00777 

.01180 

.00165 

.00222 

.00225 

.00150 

.00000 


Mr 

0RCF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

M90. 0000  SQ.FT.  XMRP 

1 MO. 1000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


1160.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

■ 

.000  ALPHA 

m 

BETA 

• 

3.000  DLTALF 

« 

DLTBTA 

a 

.000  MACH 

- 5 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

m 

GRID 

n 

3.000 

GRAOIENT 

interval  - 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

ycp/l 

CP8 

- . 03672 

-.01004 

.00049 

.68778 

.36743 

.00000 

- . 03444 

-.01020 

.00043 

.71714 

.35143 

.00000 

-.03430 

-.01256 

.00019 

.91206 

.30260 

.00000 

- . 03325 

-.01133 

.00032 

.72201 

.32031 

.00000 

- . 03503 

-.01198 

.00033 

.78725 

.31942 

.00000 

-.03547 

-.01265 

.00034 

.75713 

.30910 

.00000 

-.03614 

-.01320 

.00034 

.66956 

.30311 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ANO  ET  SEPARAT I NG ( ET  DATA) 

(ATR013)  I 

24  JUL 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-V 

• 

.000  ALPHA 

• 

KTA 

■ 

3.000  OLTALP  • 

DLTSTA 
A l IRON 
ORlO 


.000 

.000 

3.000 


MACH 

ELEVON 


.000 

.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

130/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.584 

.546 

.505 

DLT-Z 

001.670 

900.380 

1000.300 

GRAOIENT 

CN 

-.34631 

-.34778 

-.34875 

.00000 

CA 

.12765 

.12037 

.12770 

.00000 

CLM 

-.03028 

-.03724 

-.03603 

.00000 

CY 

-.05141 

-.04920 

-.04782 

.00000 

CYN 

-.00828 

-.00743 

-.00671 

.00000 

CBL 

.00029 

.00030 

.00027 

.00000 

XCP/L 

.48112 

.40354 

.40617 

.00000 

YCP/L 

.44811 

.45304 

.46027 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

126/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X  OLT-Z 

200.490  750.990 

200.550  000.390 

200.610  900.410 

200.480  1000.300 

GRADIENT 


CN  CA 

-.36129  .13343 

-.35154  .12556 

-.34550  .12834 

-.34615  .12660 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.02952  -.04935 

-.03522  -.05026 

-.03814  -.04909 

-.03683  -.04719 

.00000  .00000 


CYN  CBL 

-.00886  .00020 

-.00012  .00027 

-.00742  .00024 

-.00668  .00024 

.00000  .00000 


XCP/L  YCP/L 

.50318  .43292 

.48935  .44551 

.48122  .45279 

.48401  .45940 

.00000  .00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 


DATE  29  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422( I A17)  OR0  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


PAGE  306 


REFERENCE 

DATA 

- 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

■ 1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

- 1290.3000  IN. 

ZMRP  » 

416.4000 

IN.  ZT 

| m 

.0100 

RUN  NO. 

127/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

DLT^X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

400.530 

749.570 

-.37065 

.13720 

-.02347 

-.05075 

-.00917 

400.450 

800.410 

-.36071 

.13105 

-.02963 

-.05137 

-.00076 

400.550 

900.430 

-.34543 

.12504 

-.03024 

-.05016 

-.00771 

400.540 

1000.300 

-.34658 

.12634 

-.03733 

-.04043 

-.00702 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR013S  ( 2S 

JUL  75  ) 

PARAMETRIC 

OATA 

DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  ■ 

.000 

DLT8TA 

* 

.000 

MACH 

5.  §30 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

3.000 

- -5.00/  5.00 


CBL 

.00032 

.00022 

.00025 

.00030 

.00000 


XCP/L 

.51411 

*50095 

.40099 

.48300 

.00000 


YCP/L 
.4321 l 
.43921 
.45090 
.45704 
.00000 


CP9 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422I I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  5EPARATINGIET  OATA) 


(ATR014 ) C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 

2690.0000  SQ.FT.  X 

1290.3000  IN.  Y 

1290.3000  IN.  Z 

.0)00 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLT0TA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

5.000 

RUN  NO.  199/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.505 

19.300 

.01614 

.09050 

.02794 

.00374 

.00012 

.00011 

-.65003 

.00000 

.00000 

.554 

96.091 

.02312 

.09213 

.02855 

.00471 

-.00018 

.00003 

-.30441 

.58509 

.00000 

.569 

199.070 

.03603 

.09095 

.02955 

.00316 

-.00086 

.00007 

-.01466 

.00000 

.00000 

.549 

300.220 

.05405 

.08448 

.01943 

.00189 

-.00019 

.00004 

.31093 

.00000 

.00000 

.600 

402.090 

.05519 

.08510 

.01929 

.00208 

-.00023 

.00003 

.31420 

.00000 

.00000 

.546 

501.120 

.05577 

.00565 

.01912 

.00182 

-.00012 

.00004 

.31889 

.00000 

.00000 

.724 

590.410 

.05577 

.00631 

.01997 

.00181 

-.00016 

.00004 

.30816 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

200/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.600 

22.544 

.00851 

.09217 

.01013 

.00504 

-.0P&G3 

.00021 

-.92998 

.56272 

.00000 

200.590 

100.760 

.01563 

.09209 

.02736 

.00444 

.00008 

-.64890 

.54498 

.00000 

200.570 

200.350 

.03120 

.09283 

.03199 

.00364 

-.00096 

.00010 

-.15790 

.00000 

.00000 

200.530 

300.330 

.05455 

.00402 

.01954 

.00244 

-.00015 

.00004 

.30010 

.00000 

.00000 

200.680 

398.190 

.05540 

.08621 

.01952 

.00192 

-.00028 

.00005 

.31222 

.00000 

.00000 

200.620 

498.430 

.05539 

.00533 

.01939 

.00225 

-.00010 

.00005 

.31373 

.00000 

.00000 

200.680 

599.720 

.05610 

.08679 

.02045 

.00359 

.00023 

.00002 

*30364 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

1 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SCPARATINOCET  OAT  A) 


PAGE  307 
(ATRQ14)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  - 


2690.0000  SQ.FT. 

1890.3000  IN. 

1290.3000  IN. 

.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

,000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

5.000 

RUN  NO,  201/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

400.530 

400.560 

400.550 

400.490 

400.510 

400.650 

400.640 


OLT-Z 

21.897 

100.140 

201.360 

302.120 

400.560 

500.060 

600.040 

GRADIENT 


CN 

.00712 

.00990 

.08341 

*05213 

.05511 

.05497 

.05405 

.00000 


CA 

.09321 

.05847 

.09617 

.00395 

.08501 

.08530 

.08630 

.00000 


CLM 

.00959 

.08817 

.03592 

.02084 

.01945 

.01968 

.08080 

,00000 


CY 

.00447 

.00468 

.00508 

.00887 

.00870 

.00853 

.00280 

.00000 


CYN 

.00009 

-.00005 

-.00114 

-.00000 

-.00001 

-.00001 

.00008 

.00000 


CBL 

.00017 

.00011 

.00009 

.00003 

.00003 

.00004 

.00003 

.00000 


XCP/L 

-.38307 

-1.42930 

-.51371 

.20712 

.31180 

.30884 

.89336 

.00000 


YCP/L 

.54504 

.56603 

.71458 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422 11 A 1 7 ) 0R8  ANO  ET  SEPARAT I NG I ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


( ATR015)  ( 84  JUL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


f 

SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

1 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

Y MP  • 

.0000 

IN.  YT 

% 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

* 

SCALE  » 

.0100 

OLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

5.000 

RUN  NO.  805/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

.596 

.500 

.481 

.586 

.517 

.586 

-.872 


DLT-Z 

201.330 

300.070 

401.570 

502.110 

600,510 

749.960 

000.730 

GRADIENT 


CN 

-.07363 

-.02515 

-,00730 

-.00755 

-.00690 

-.00683 

-.00756 

.00000 


CA 

.10603 

.09184 

.08698 

.08778 

.09863 

.08992 

.09088 

.00000 


CLM 

.03118 

.01857 

.00807 

.00173 

.00187 

.00274 

.00240 

.00000 


CY 

.00607 

.00422 

.00309 

,00316 

.00303 

.00363 

.00282 

.00000 


CYN 

-.00106 

.00004 

.00024 

.00013 

.00031 

.00046 

.00028 

.00000 


CBL 

.00015 

.00009 

.00004 

.00005 

.00005 

.00004 

.00004 

,00000 


XCP/L 

,05417 

.90765 

.75654 

.71876 

,74757 

.06624 

.78007 

.00000 


YCP/L 

.68040 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

,00000 


Li'N 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  308 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA)  CATR0I5)  C 2»*  vAJL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

me.  4000 

IN.  ZT 

SCALE 

• 

.0100 

DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH  • 

5.930 

A1LRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

5.000 

RUN  NO.  806/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.590 

199.280 

-.06245 

.10144 

.02371 

200.490 

299.940 

-.03582 

.09473 

.01866 

200.590 

399.370 

-.00735 

.08606 

.00239 

200.570 

497.480 

-.00691 

.08742 

.00199 

200.590 

599.050 

-.00631 

.08803 

.00226 

200.660 

750.020 

-.00644 

.09082 

.00301 

200.720 

800.190 

-.00750 

.09172 

.00231 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

ORAOICNT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.00650 

-.00062 

.00014 

.82357 

,62534 

.00000 

.00444 

-.00054 

.00008 

.92233 

.64393 

.00000 

.00282 

-.00002 

.00005 

.78506 

.00000 

,00000 

.00303 

.00020 

.00004 

.75935 

.00000 

.00000 

.00261 

.00003 

.00005 

.80859 

.00000 

.00000 

.00276 

.00015 

.00005 

.80519 

.00000 

.00000 

.00265 

.00018 

.00005 

.77164 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  OATA) 


(ATR016)  I 24  JUL  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

Y^  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA  • 

.000 

OLTALF  ■ 

-10.000 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AtLRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 5.000 


RUN  NO. 

207/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.443 

401.160 

-.09159 

.09754 

.00035 

.00648 

.00012 

.00007 

.56099 

.54591 

.00000 

.523 

502.730 

-.06556 

.08931 

-.01523 

.00440 

.00064 

.00003 

.39602 

.00000 

.00000 

.527 

601.090 

-.06786 

.09026 

-.01554 

.00456 

f 00063 

.00003 

,39633 

.00000 

.00000 

.472 

749.950 

-.06505 

.09250 

-.01505 

.00524 

.00084 

.00002 

.39668 

.44601 

.QQ000 

-.729 

B03.I70 

-.06639 

.09293 

-.01565 

.00387 

.00053 

.00004 

.39362 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

206/  n 

graoicnt 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.480 

399.930 

-.10415 

.10077 

.00736 

.00626 

-.00046 

.00000 

.60774 

.60948 

.00000 

200.450 

497.860 

-.06600 

.08880 

-.01441 

.00389 

.00042 

.00003 

.40579 

.00000 

.00000 

200.550 

597.B70 

-.06381 

.08987 

-.01510 

.00505 

.00070 

.00003 

.39211 

.46115 

.00000 

200.630 

749.640 

-.06461 

.09268 

-.01462 

.00494 

.00086 

.00003 

.40070 

.43744 

.00000 

200.620 

800.160 

-.06696 

.09361 

-.01531 

.00488 

.00066 

.00003 

.39971 

.46378 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PACE  309 


DATE  25  JUL  75 


REFERENCE  DATA 


SREF  ■ 

6690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422C IAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINO'ET  OATA) 


(ATR0I6)  ( 2R  J«.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
H16.HOOO  IN.  ZT 


OLT-Y  ■ .000 
BETA  - .000 
OLTBTA  • . 000 
A1LRON  - .000 
GRID  - 5.000 


ALPHA  • 5.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  » .000 


RUN  NO.  209/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

400.520 

402.610 

-.11547 

400.620 

501.040 

-.07069 

400.530 

600.030 

-.06669 

400.570 

750.130 

-.06679 

400.430 

800.080 

-.06669 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.10387 

.01221 

.00563 

.08959 

-.01254 

.00410 

.09028 

-.01494 

.00386 

.09270 

-.01461 

.00419 

.09350 

-.01480 

.00395 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

’.00039 

.00004 

.63224 

.00040 

.00004 

.43444 

.00049 

.00003 

.40182 

.00046 

.00002 

.40553 

,00061 

.00004 

,40327 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

cpe 

.60724 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7I  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG I ET  DATAJ 


CAIRO  17)  ( 2H  M-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

LREF  - 

1290.3000 

BREF  - 

1290.3000 

SCALE  • 

.0100 

SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

OLTBTA 

m 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

5.000 

b 

RUN  NO. 

213/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.497 

.513 

.547 

.542 

OLT-Z 

504.090 

604.700 

750.600 

799.960 

GRADIENT 

CN 

-.17720 

-.13635 

-.13587 

-.13550 

.00000 

CA 

.10976 

.09653 

.09908 

.09966 

.00000 

CLM 

-.00125 

-.02777 

02771 

-.02828 

.00000 

CY 

,00583 

.00489 

.00495 

*00455 

.00000 

CYN 

.00001 

.00089 

.00100 

.00099 

.00000 

CBL 

.00005 

.00003 

.00004 

.00004 

.00000 

XCP/L 

.55341 

.41607 

.41585 

.41255 

,00000 

YCP/L 

.55756 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

214/  0 

ORADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.470 

200.600 

200.570 

200*450 

DLT-Z 

500.430 

596.270 

748.000 

000.370 

ORADIENT 

CN 

19690 
v,-.  14036 
-.13372 
-.13653 
.00000 

CA 

.1 1723 
.09682 
.09876 
.10003 
,00000 

CLM 

.00939 

-.02408 

-.02729 

-*02817 

.00000 

CY 

.00648 

.00504 

.00500 

.00508 

.00000 

CYN 

-.00047 

.00078 

*00090 

.00087 

.00000 

CBL 

-.00003 

.00004 

.00004 

.00003 

.00000 

XCP/L 

.59166 

.43848 

.41578 

.41419 

.00000 

YCP/L 
. 60D67 
.00000 
.00000 
.43826 
.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  W JUL  7B 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PACE  310 


REFERENCE  DATA 

SREF  - £690.0000  SQ.FT.  »«P 
IREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  - 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) 0R9  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


CATR017)  C 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  « 

-15.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  * 

5.000 

RUN  NO.  215/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

502.530 

-.20704 

.12038 

.01299 

400.360 

600.610 

-.14519 

.09972 

-.02110 

400.380 

750.020 

-.13463 

,09905 

-.02752 

400.550 

800.040 

-.13550 

.09946 

-.02780 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00506 

-.00106 

.00005 

.60216 

.69524 

.00529 

.00037 

.00007 

.45644 

.50090 

.00412 

.00069 

.00005 

.41554 

.00000 

.00460 

.00069 

.00003 

.41460 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP6 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  0R8  ANO  ET  SEPARAT1NGIET  DATA) 


C ATR019I  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

LREF 

■ 

1290.3000 

0REF 

• 

1290.3000 

SCALE 

■ 

.0100 

sq.ft,  xmrp  - 

IN.  YMRP  « 

IN.  ZMRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  « 

5.000 

BETA 

3.0G0 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  • 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

5.000 

DLT-X  DLT-Z 

.476  801.390 

.381  900.230 

.495  1000.200 

0RA01ENT 


DLT-X  DLT-Z 

200.380  750.710 

200.460  800.240 

200.510  900.250 

200.460  1000.100 

GRADIENT 


RUN  NO.  220/  0 

CN  CA 

-.22558  .11055 

-.22809  .11120 

-.23091  .11178 

.00000  .00000 

RUN  NO.  218/  0 

CN  CA 

-.22542  .10925 

-.22573  .11011 

-.22695  .11265 

-.23041  .11203 

.00000  .00000 


GRADIENT 

CLM  CY 

-.03637  .00596 

-.03806  .00505 

-.03835  .00501 

.00000  .00000 

ORAOIENT 

CLM  CY 

-.03522  .00571 

-.03640  .00537 

-.03783  .00492 

-.03901  .00438 

.00000  .00000 


INTERVAL  • -5.00/ 

CYN  COL 

.00107  .00013 

.00094  .00012 

.00082  .00013 

.00000  .00000 

INTERVAL  ■ -5.00/ 

CYN  C8L 

.00092  .00012 

.00090  .00013 

.00063  .00014 

.00055  .00014 

.00000  .00000 


5.00 

XCP/L  YCP/L 

,44569  .43325 

.44177  .00000 

.44232  .00000 

.00000  .00000 

5.00 

XCP/L  YCP/L 

.44919  .44580 

.44569  .00000 

.44189  .00000 

.44006  .00000 

.00000  .00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAOC  31 1 


AEOC  VA422I 1A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 

(ATR0I9)  ( 

JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  OATA 

wcr  • 

LRCF  - 
BREF  • 
SCALE  • 

MM. 0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 

XMRP  • 
YMRP  » 
ZHRP  • 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 

OLT-Y  • 
BETA  • 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
0R10  ■ 

.000 

3.000 

.000 

.000 

5.000 

ALPHA  ■ 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  - 

5.000 
-20. COO 
5^930 
.000 

„ RUN  NO.  217/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * 


-5.00/  5.00 


XT-X  OLT-Z 

400.470  749.640 

400.440  800.350 

400.550  900.390 

400.640  1000.500 

GRADIENT 


CN  CA 

-.23140  .10893 

-.22531  .11013 

-.22670  .11179 

-.23117  .11133 

.00000  .00000 


CLM  CY 

-.03245  .00531 

-.03622  .00533 

-.03793  .00525 

-.03946  .00447 

.00000  .00000 


CYN 
.00087 
.00094 
.00110 
. 00065 
.00000 


CBL 

.00012 

.00013 

.00014 

.00015 

.00000 


XCP/L 

.46037 

.44603 

.44144 

.43909 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE 

m 

.0100 

AEDC  VA422t I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


UTR0201  C gft  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  • .000 
BETA  • 3.000 
XT0TA  - .000 
AILRON  - .000 
GRID  - 4.000 


ALPHA  « 5.000 
OLTALF  - .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


NUN  NO. 

161/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.564 

19.209 

.01533 

.09535 

.02669 

-.03013 

-.01053 

.00050 

-.74921 

.31422 

.00000 

.723 

97.778 

.02440 

.09375 

.02715 

-.02832 

-.01132 

.00040 

-.21898 

.27903 

.00000 

.659 

199.090 

.03800 

.09194 

.02686 

-.03201 

-.01127 

.00005 

.06461 

*31243 

.00000 

*691 

300.120 

.05412 

.*08805 

.01887 

-.03400 

-.01046 

.00034 

.31468 

• 34288 

,00000 

.702 

402.190 

*05370 

.06853 

.01877 

-.03433 

-.01066 

.00033 

.31415 

.34139 

.00000 

.625 

501.150 

.05489 

.06674 

.01858 

-.03518 

-.01056 

.00035 

.32184 

.34866 

.00000 

.625 

596.430 

.05481 

.08975 

.01924 

-.03471 

-.01062 

.00035 

.31306 

.34459 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

162/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

cx 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.620 

V ’?>,54B 

.00959 

.09418 

.01842 

-.02810 

-.00846 

.00052 

-.70385 

,34860 

,00000 

200 . 660 

100. 060 

.01620 

.09428 

.02708 

-.02072 

-.01094 

.00045 

-.60942 

.29231 

.00000 

200.710 

200.560 

.03389 

.09323 

.02893 

-.03161 

-.01120 

.00004 

-.03792 

.30906 

.00000 

200.640 

300.310 

.05286 

.08697 

.01909 

-.03309 

-.01061 

.00033 

.30603 

.33967 

.00000 

200.640 

398.120 

.05439 

.08866 

.01899 

-.03497 

-.01070 

..00034 

*31441 

.34462 

.00000 

200.790 

498.310 

.05404 

.08884 

.01092 

-.03415 

-.01041 

.00035 

.31370 

*34537 

.00000 

200.770 

599.720 

.05458 

.08923 

*01959 

-.03512 

-.01001 

.00035 

.30757 

*34336 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  312 


SRE'F 

lri:f 

BREF 

SCALE 


reference  data 

• 2690 . 0000  SQ.FT.  XMRP 

. 1290.3000  IN.  YI«P 

- 1290.3000  IN.  ZMRP 

• .0100 


AEOC  VA422IIA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INOtET  DATA) 


CATR021)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  • .000 
BETA  *•  3.000 
OLTBTA  - .000 
AILRON  - .000 
GRID  ■ 4.000 


ALPHA  - 

5.000 

DUALF  - 

-5.000 

MACH 

5.930 

ELEVON  - 

.000 

RUN  NO.  163/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.641 

200.310 

-.05547 

.10306 

.623 

300.000 

-.02233 

.09431 

.513 

401.650 

-.00635 

.08900 

.716 

502.050 

-.00633 

.06973 

.604 

600.500 

-.00610 

.06978 

.655 

750 .020 

-.00537 

.09130 

-.151 

800.700 

-.00624 

.09200 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

166/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.610 

200.200 

-.06272 

.10415 

200.560 

300.000 

-.03235 

.09678 

200.630 

399.350 

-.00623 

.08810 

200.680 

497.440 

-.00609 

.00977 

200.690 

599.110 

-.00596 

.08949 

200.610 

749.960 

-.00555 

.09158 

200.770 

800.150 

-.00679 

.09227 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

.02434 

-.02998 

-.01259 

.01218 

-.03107 

-.01218 

.00232 

-.03287 

-.01137 

.00204 

-.03266 

-.01129 

.00211 

-.03339 

- . 0 1 1 36 

.00297 

-.03433 

-.01204 

.00271 

-.03540 

-.01256 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

.02554 

-.03029 

-.01183 

.01766 

-.03066 

-.01236 

.00276 

-.03205 

-.01 124 

.00238 

-.03281 

-.01126 

.00244 

-.03282 

-.01127 

.00303 

-.03489 

-.01265 

.00266 

-.03475 

-.01279 

.00000 

.00000 

.00000 

-3.00/  5.00 


C9L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00032 

.86496 

.26500 

.00000 

.00001 

.93955 

.28457 

.00000 

.00031 

.81394 

.31665 

.00000 

.00030 

,7e257 

.31671 

.00000 

.00031 

.79959 

.32055 

.00000 

.00033 

.94532 

.31326 

.00000 

.00033 

.86146 

.31038 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00027 

.84286 

.28554 

.00000 

.00000 

.93904 

.27664 

.00000 

.00030 

.06788 

.31338 

.00000 

.00031 

.83176 

.31865 

.00000 

.00031 

.04514 

.31035 

.00000 

.00033 

.93961 

.30495 

.00000 

.00034 

.83211 

.30128 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  313 


SREF  - 2690 

LREF  - 1290 

BREF  - 1290 

SCALE  - 


OLT-X 

.590 

.533 

.619 

.715 

-.623 


OLT-X 

200.450 

200.600 

200.540 

200.670 

200.710 


OLT-X 

400.620 

400.600 

400.750 

400.630 

400.560 


REFERENCE  DATA 

0000  SQ.FT.  XMRP 
3000  IN,  YMRP 
3000  IN.  2MRP 
0100 


AEDC  VA422  C l A 1 7 ) 0R8  AND  ET  SEP AR AT  I NO C ET  DATA)  (ATR022)  C 24  M-  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

5.000 

.0000  IN.  YT 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

416.4000  IN.  2T 

OLTBTA  - 

.000 

HACH 

5.930 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO  - 

4.000 

RUN  NO. 

167/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

401.110 

- . 08890 

.09923 

-.00030 

-.03055 

-.01173 

.00005 

.55595 

.29013 

.00000 

502.960 

-.06609 

.09329 

-.0139! 

-.03166 

-.01057 

.00029 

.41128 

.32498 

.00000 

601.760 

-.06729 

,09375 

-.01425 

-.03250 

-.01082 

.00030 

.41041 

.32570 

.00000 

.750.010 

-.06482 

.09613 

-.01357 

-.03301 

-.01105 

.00031 

.41211 

.32447 

.00000 

603.190 

-.06688 

.09615 

-.01395 

-.03466 

-.01164 

.00033 

.41256 

.32364 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

166/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

399.860 

-.09858 

-.10190 

.00536 

-.03191 

-.01141 

.00005 

.59636 

.30846 

.00000 

497.650 

-.06738 

.09250 

-.01322 

-.03136 

-.01064 

.00025 

.42130 

.32130 

.00000 

596.050 

-.06741 

.09383 

-.01392 

-.03284 

-.01084 

.00031 

.41413 

.32778 

.00000 

749.640 

-.06565 

.09539 

-.01351 

-.03357 

-.01133 

.00033 

.41462 

.32258 

.00000 

800.070 

-.06595 

.09640 

-.01372 

-.03443 

-.01 181 

.00033 

.41298 

.31859 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

169/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

402.520 

-.11205 

.10739 

.01186 

-.03033 

-.01151 

.00009 

.63229 

.29316 

.00000 

500.960 

-.07043 

.09350 

-.01193 

-.03155 

-.01129 

. or 022 

.41*999 

.30843 

.00000 

600.130 

-.06594 

,09391 

-.01373 

-.03288 

-.01100 

.OMV 

.41285 

.32450 

,00000 

750.040 

-.06580 

.09591 

-.01328 

-.03468 

-.01169 

.00b >2 

. 4 I 7c3 

.32280 

.00000 

800.150 

-.06614 

.09711 

-.01349 

-.03522 

-.01228 

.00033 

. 4 1 5BS 

.31464 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.oooor, 

.00000 

.00000 

6 


DATE  88  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PACE  314 


\ 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  !N.  YMRP 
BREf  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


OLT-X 

.561 

.578 

.628 

.515 


DLT-X 

200.520 

200.590 

200.520 

200.560 


OLT-X 

400.510 

400.610 

400.550 

400.500 


AEOC  VA422C 1A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR023)  ( 24  M-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


.000 


RUN  NO.  173/  0 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

504. 150 

-.17423 

.10965 

-.00382 

604.660 

-.13767 

.09952 

-.02636 

750.680 

-.13827 

.10129 

-.02645 

799.940 

-.13715 

.10181 

-.02682 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

174/  0 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

500.340 

-.19055 

.11482 

.00498 

596.210 

-.  14049 

.09073 

-.02410 

748.210 

-.13533 

.10125 

-.02607 

BOO. 220 

-.13633 

.10177 

-.02672 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

175/  0 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

502.490 

-.20213 

. 1 1.71 1 

.01018 

600.590 

14434 

.10140 

-.02159 

750.010 

-.13672 

.10079 

-.02626 

800.060 

-.13727 

.10209 

-.02671 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 


CY 

-.03384 
-.03456 
-.03584 
-. 036S0 
.00000 


CYN 

-.01012 

-.00954 

-.00977 

-.01027 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

-.03468 

-.03360 

-.03652 

-.03649 

.00000 


CYN 

-.00956 

-.00969 

-.01039 

-.01036 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

-.03314 

-.03487 

-.03618 

-.03804 

.00000 


CYN 

-.01082 

-.00982 

-.01011 

-.01073 

.00000 


DLT 

-Y  - 

,000  ALPHA 

■ 5. 

' BETA  - 3 

.000  DLTALF 

« -15, 

DLTBTA  - 

,000  MACH 

* 5, 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

m 

GRID  - 4, 

.000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.00001 

.54304 

.34935 

.00000 

.00028 

.42458 

.36555 

.00000 

.00032 

,42469 

.36789 

.00000 

.00032 

.42175 

.36236 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00017 

.57659 

.36503 

.rroooo 

.00019 

.43848 

.35696 

.00000 

.00032 

.42375 

,35951 

,00000 

.00033 

.42142 

.35999 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00010 

.59351 

.33027 

.00000 

.00019 

.45382 

.36163 

.00000 

.00031 

.42417 

.36304 

.00000 

.00033 

.42240 

.36131 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  OATA  - l A HA 

AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  S£PARATINO(ET  DATA) 


PAGE  315 
(ATR025)  ( 24  M,  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

BETA 

3.000 

OLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

4.000 

ALPHA  - 5.000 
DLTALF  • -20.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  * . 000 


RUN  NO. 

180/  0 

GRAD ! ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.476 

.580 

.564 

OLT-Z 

801.250 

900.180 

1000.100 

GRADIENT 

CN 

-.22824 

-.23142 

-.23267 

.00000 

CA 

.11283 

.11303 

.11351 

.00000 

CLM 

-.03456 

-.03586 

-.03639 

.00000 

CY 

-.04178 

-.04184 

-.04252 

.00000 

CYN 

-.00900 

-.00948 

-.00899 

.00000 

CBL 

.00031 

.00033 

.00032 

.00000 

XCP/L 

.45256 

.45009 

.44908 

.00000 

YCP/L 

.40782 

.40013 

.41061 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

176/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.530 

200.560 

200.480 

200.610 

DLT-Z 

750.730 

600.200 

900.220 

1000.200 

GRADIENT 

CN 

-.22932 

-.22931 

-.23076 

-.23334 

.00000 

CA 

.11179 

.11263 

.11392 

.11387 

.00000 

CLH 

-.03359 

-.03438 

-.03593 

-.03674 

.00000 

CY 

-.04151 

-.04140 

-.04270 

-.04331 

.00000 

CYN 

-.00879 

-.00933 

-.00961 

-.00933 

.00000 

CBL 

.00031 

.00033 

.00033 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.45600 

.45360 

.44955 

.44833 

.00000 

YCP/L 

.41037 

.40086 

.40119 

.40778 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

177/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.570 

400.600 

400.660 

400.690 

DLT-Z 

749.660 

800.340 

900.320 

1000.400 

GRADIENT 

CN 

-.23233 

-.22928 

-.23131 

-.23200 

.00000 

CA 

.11141 

.11299 

.11424 

.11332 

.30000 

CLM 

-.03206 

-.03445 

-.03603 

-.03707 

.00000 

CY 

•*.03989 

-.04172 

-.04424 

-.04303 

.00000 

CYN 

-.00878 

-.00918 

-.00979 

-.00969 

.00000 

CBL 

.00019 

.00032 

.00035 

.00033 

.00000 

XCP/L 

.46194 

.45336 

.44952 

.44671 

.00000 

YCP/L 

.40451 

.40454 

.40377 

.40112 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  BO  JUL  78 


PAGE  316 


wcr 

lrcf 

BREf 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEDC  VA42B1 I At 7)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO C ET  DATA) 


(ATROB6)  ( BH  JU.  78  I 


REFCRiNCC  DATA 

• mm. oooo  to.rr.  xhap 

. IBM. 3000  IN.  YMRP 

- 1290.3000  IN.  ZHRP 

• .0100 


lM0t  1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

.000 

kta 

• 

.000 

DLT6TA 

• 

.000 

AILRON 

m 

.000 

OHIO 

m 

6.000 

ALPHA  • 

-9.000 

DLTALF  - 

.006' 

MACH  - 

9.930 

ELEVON  - 

.000 

RUN  NO.  239/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

.586 

19.272 

.594 

101.620 

.573 

201.670 

.505 

301.450 

.538 

400.210 

.543 

500.220 

.567 

600.150 

GRADIENT 

OLT-X 

OLT-Z 

200.520 

23.112 

200.640 

90.157 

200.460 

198.620 

200.490 

297.890 

200.540 

399.540 

200.630 

500.160 

200.640 

600.070 

GRADIENT 

DLT-X 

DLT-Z 

400.660 

23.322 

400.500 

102.730 

400.420 

202.240 

400.540 

300.330 

400.430 

400.130 

400.530 

500.130 

400.450 

600.130 

GRADIENT 


CN 

CA 

-.09546 

.0955 

-.09066 

.09605 

-.08219 

.10102 

-.07715 

.09791 

-.07143 

.09623 

-.07265 

.09438 

-.07217 

.09271 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

240/  0 

CN 

CA 

-.10235 

.09589 

-.08789 

.09644 

-.00016 

.09784 

-.08158 

.10238 

-.07311 

.09576 

-.07392 

.09487 

-.07204 

.09298 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

241/  0 

CN  CA 

-.09753  .09393 

-.09275  .09651 

-.07905  .09540 

-.07926  .10080 

-.07822  .09899 

-.07283  .09495 

-.07159  .09315 

.00000  .00000 


CLM 

-.01506 

-.01084 

-.00775 

-.01379 

-.01750 

-.01872 

-.01770 

.00000 


CLM 

-.02252 

-.01169 

-.00966 

-.00892 

-.01718 

-.01027 

-.01816 

.00000 


CLM 

-.02788 

-.01299 

-.01310 

-.00939 

-.01338 

-.01793 

-.01797 

.00000 


CY 

CYN 

.00654 

.00095 

.00741 

.00066 

.00484 

.00047 

.00511 

.00070 

.00484 

.00060 

.00369 

.00036 

. 00498 

.00073 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CY 

CYN 

,00896 

.00027 

.00654 

.00066 

.00367 

.00029 

.00541 

.00071 

.00407 

.00051 

.00405 

.00047 

.00421 

.00032 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CY 

CYN 

.00663 

.00039 

.00447 

.00083 

.00447 

.00063 

.00489 

.00045 

.00472 

.00013 

.00398 

.00039 

.00373 

.00035 

.00000 

.00000 

CBL 

XCP/L 

.00030 

.44811 

.00010 

.47400 

.00002 

.49245 

.00003 

.43350 

.00002 

.38715 

.00004 

.37836 

.C0002 

.38697 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

.00028 

.40464 

.00006 

.46544 

.00005 

.47415 

.00001 

.48194 

.00003 

.39420 

.00004 

.38542 

.00003 

.38225 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

. 00020 

.35864 

.00007 

.46049 

.00003 

.44369 

.00005 

.47556 

.00008 

.43888 

.00005 

.38638 

.00004 

.38298 

.00000 

.00000 

YCP/L  CPS 

.45689  .00000 

.49649  .00000 

.48901  .00000 

.46289  .00000 

.45968  .00000 

.00000  .00000 

.45518  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.53749  .00000 

.48814  .00000 

.00000  .00000 

.46638  .00000 

.00000  .00000 

,00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPS 

.51745  .00000 

,00000  .00000 

.00000  .00000 

.49426  .00000 

.53950  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


DATE  M JU.  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  317 


REFERENCE  DATA 

SREF  - £690.0000  SQ.FT.  XMRP  • 

LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP  - 

BREF  ■ 1290.3000  IN.  ZMRP  • 

SCALE  - .0100 


AEOC  VA422( 1 At 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATR027)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
H16.H000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA  - 

,000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  ■ 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRIO  - 

6.000 

OLT-X 

OLT-Z 

RUN  NO. 
CN 

245/  0 
CA 

.480 

204.150 

-.18779 

.11825 

.497 

303.020 

-.16532 

.11148 

.447 

400.830 

-.15272 

.10037 

.585 

500.340 

-.14724 

.10206 

«f 

.158 

598.280 

-.14296 

.10060 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

ii 

9 £ 

OLT-X 

DLT-Z 

RUN  NO. 
CN 

246/  0 
CA 

200.430 

198.170 

-.18252 

.11569 

200.500 

297.350 

-.15797 

.10908 

200.480 

397.970 

-.15699 

.11231 

is 

200.520 

500.010 

-.14968 

.10377 

200.580 

600.140 

-.14603 

.10201 

Elsa 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP9 

-.00560 

.00737 

-.00023 

.00011 

.53752 

.58031 

.00000 

-.01884 

.00515 

.00041 

.00004 

.47871 

.00000 

.00000 

-.02448 

.00465 

.00020 

.00010 

.44638 

.00000 

.00000 

-.03120 

.00427 

.00075 

.00004 

.41030 

.00000 

.00000 

-.03014 

.00361 

.00068 

.00002 

.41106 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CLM 

CY 

CYN 

C3L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.00973 

.00644 

.00026 

.00000 

.52109 

.53024 

.00000 

-.02124 

.00625 

.00098 

.00004 

.46443 

.44827 

.00000 

-.02082 

.00470 

.00035 

.00003 

.46570 

.00000 

.00000 

-.02916 

.00450 

.00071 

.00005 

.42224 

.00000 

.00000 

-.03043 

.00448 

.00091 

.00005 

.41274 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT,  XttiP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEDC  VAH22MA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR028)  C 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

.0000  IN.  YT 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

416.4000  IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO  - 

6.000 

DLT-X 

.503 

.535 

.441 

.me 

.208 


RUN  NO. 

247/  0 

GRADIENT 

1 UTCOUtl_  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

404. £50 

-.26406 

.12862 

-.02199 

.00706 

.00017 

.00025 

.50033 

.54110 

.00000 

500.910 

-.25275 

.12197 

-.02907 

.00616 

.00011 

.00026 

<,47000 

.54625 

.00000 

600.360 

-.23680 

,11202 

-.03839 

.00543 

.00095 

.00015 

.44511 

.00000 

.00000 

750.230 

-.23377 

.11194 

-.03639 

.00521 

.00093 

.00019 

.44959 

.00000 

.00000 

800.930 

-.23326 

.11206 

-.03625 

.00507 

.00110 

.00020 

.44977 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

0REF 

SCALE 


• 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

« 1290 

.3000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

* 1290 

.3000  IN. 

ZMRP  * 

416.4000 

IN.  ZT 

j m 

.0100 

RUN  NO. 

248/  0 

GRADIENT 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

200.570 

397.890 

-.25358 

.12082 

-.03033 

.00636 

200.400 

498.550 

-.25772 

.12452 

-.02701 

.00625 

200.470 

600.060 

-.24601 

.11659 

-.03227 

.00699 

200.410 

750.150 

-.23435 

.11140 

-.03675 

.00575 

200.430 

800. 180 

-.23424 

.11112 

-.03658 

.00526 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

249/  0 

GRAOIENT 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

400.530 

401.160 

-.24081 

.11175 

.00546 

400.480 

500.630 

-.25188 

.11855 

-.03158 

.00656 

400.540 

600.120 

-.25368 

.12260 

-.02877 

.00666 

400.470 

750.220 

-.23414 

.11092 

-.03718 

.00556 

400.490 

800.140 

-.23256 

.11117 

-.03711 

.00556 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

.00127 

.00022 

.00064 

.00107 

.00075 

.00000 


CYN 

.00134 

.00103 

-.00010 

.00089 

.00004 

.00000 


PAGE  318 
(ATR028)  ( 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLT8TA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

6.000 

•5.00/  5.00 


C8L 

.00022 

.00022 

.00021 

.00020 

.00018 

.00000 


XCP/L 

.47478 

.48512 

.46671 

.44077 

.44922 

.00000 


• -5.00/  5.00 


CBL 

.00020 

.00016 

.00034 

.00017 

.00016 

.00000 


XCP/L 

.44111 

.47075 

.48460 

.44740 

.44687 

.00000 


YCP/L 

.4(911 

.53423 

.49422 

.42895 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.44872 

.56919 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPQ 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEOC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT  1NG<ET  DATA) 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN,  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

(ATR029)  C 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

a 

.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

6.000 

RUN  NO. 

253/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

OLT-X 

ULT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.456 

500.380 

-.37900 

.14046 

-.02467 

.00672 

.00079 

.00039 

.405 

604.690 

-.39400 

.14787 

-.01336 

.00941 

-.00029 

.00036 

.446 

750.470 

-.34709 

.13019 

-.03731 

.00800 

.00029 

.00034 

.723 

804.130 

-.34673 

.12970 

-.03666 

.00849 

.00054 

.00033 

ORAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

.51206 

.53461 

.48324 

.40447 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.57956 

.53340 

.51367 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


SREF  - 
LREF  • 
0REF  - 
SCALE  ■ 


TABULATED  SOURCE  OATA  - 1AI7A 

AEDC  VA42S ( I A 1 7 I ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  * .0000  IN.  YT 

ZMRP  » 416.4000  IN.  ZT 


PAGE  319 
( ATR029)  ( c4  ML  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  « 

-15.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

0R1D 

6.000 

RUN  NO.  254/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.450 

500.370 

-.35359 

,13234 

-.03552 

200.270 

597.310 

-.37091 

.14046 

-.02657 

200.430 

749.810 

-.35759 

.12979 

-.03260 

200.400 

600.280 

-.34712 

.12737 

-.03724 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

255/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

501.320 

-.34875 

.12407 

- . 04649 

400.450 

600.620 

-.36603 

.13343 

- , 03273 

400.370 

750.250 

-.36471 

.13680 

-.02687 

400.380 

800.350 

-.35548 

. 12876 

-.03285 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

>00510 

.00109 

,00033 

.49009 

.00000 

.00000 

,00964 

.00027 

.00029 

.50029 

.53902 

.00000 

,00756 

-.00004 

.00030 

.49465 

.56246 

.00000 

.00823 

.00032 

.00033 

.48340 

.53139 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5,00/ 

5.00 

:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00642 

.00119 

.00034 

.46521 

.00000 

.00000 

.00807 

.00115 

.00034 

.49588 

.45003 

.00000 

.00796 

-.00041 

.00033 

.50687 

.59414 

.00000 

.00807 

.00043 

.00030 

.49378 

.52102 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422I I A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR031 ) t 24  *AJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  • 

,000 

ALPHA  • 

-5.000 

8ETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

6.000 

OLT-X 

.470 

.492 

.432 


RUN  NO.  260/  0 


GRA01ENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

904.590 

-.50530 

. 14057 

-.02253 

.00940 

.00000 

.00047 

.52719 

.55210 

.00000 

900.050 

-.40207 

.14922 

-.03303 

.00999 

.00025 

.00049 

.51047 

.54091 

.00000 

1000.400 

-.40074 

.14797 

-.03312 

.00973 

.00026 

.00047 

.51021 

.53992 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  » JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  320 


AEOC  VAH8SI 1AI71  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA! 


(ATR03I ) ( 8V  AS.  75  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 8690.0000  SQ.FT. 
LREF  • 1890.3000  IN. 

BREF  - 1890.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - -0000  IN.  YT 

ZMRP  • 4I6.H000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  * 

-20.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH 

5.930 

ailron  * 

,000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  - 

6.000 

RUN  NO.  856/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200 .400 

753.680 

-.56718 

.18148 

200.420 

802.350 

-.51126 

, 15764 

200.470 

900.350 

-.48475 

.14775 

200.530 

1000.400 

-.47736 

.14720 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

257/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.450 

747.020 

-.55202 

.17666 

400.400 

798.680 

-.50705 

.15901 

400.500 

900.180 

-.49604 

. 15039 

400.420 

1000.400 

-.47731 

.14589 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

.01189 

.01177 

.00030 

-.01666 

.01088 

.00005 

-.03098 

^ .01069 

.00024 

-.03428 

.01079 

.00035 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

.00301 

.01074 

-.00012 

-.02012 

.01161 

-.00026 

-.02537 

.00954 

.00019 

-.03443 

.00982 

.00031 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.00134 

.57298 

.54030 

.00000 

.00051 

.53558 

,55500 

.00000 

.00050 

,51369 

,54248 

.00000 

.00049 

.50817 

.53580 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5,00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00127 

.56215 

.56584 

.00000 

.00088 

.53062 

.57374 

.00000 

.00045 

.52260 

.54407 

.00000 

,00045 

,50795 

.53655 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  » 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1890.3000  IN.  ZM*> 
SCALE  • .0100 


AEOC  VAH88I I A I 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR038)  C 8H  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


HI6.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA  ■ 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  - 

7.000 

RUN  NO.  879/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.605 

19.325 

-.09937 

.09055 

-.01185 

.686 

101.600 

V.  0937S 

.09803 

-.00913 

#622 

202.090 

-.08352 

.10296 

-.00600 

•555 

301.200 

-.07492 

.09899 

-.01193 

.599 

400.230 

-.07274 

.09678 

-.01557 

.710 

500.230 

-.07263 

.09634 

-.01560 

.863 

600.220 

-.07174 

.09604 

-.01480 

OAAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.03625 

-.00065 

.00053 

.47501 

.38770 

.00000 

*.03490 

-.00931 

.00040 

.49028 

.37198 

.00000 

-.03381 

-.01150 

.00033 

.50813 

.32069 

.00000 

-.03496 

-.01248 

.00027 

.44712 

.30902 

.00000 

-.03514 

-.01245 

.00033 

.40870 

.31077 

.00000 

-.03387 

-.01182 

.00031 

.40824 

.31452 

.00000 

-.03215 

-.01062 

.00029 

.41418 

.32753 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  321 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


RCFCRCNCC  DATA 


(ATR038)  ( 84 

PARAMETRIC  DATA 


JUL  75  > 


SRCr  - 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

■ 

.000  ALPHA 

- -5.000 

LRCF  • 1890.3000  IN. 

YhftP  • 

.0000 

IN.  YT 

beta 

u 

3.000  DLTAIF 

- .000 

BREF  • 1890.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

m 

.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  • 

.0100 

AILRON 

m 

. 000  ELEVON 

« .000 

GRID 

m 

7.000 

RUN  NO.  860/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CP0 

200.520 

23.161 

-.10588 

.09589 

-.08150 

-.03674 

-.00851 

.00058 

.41639 

.39659 

.00000 

800.580 

98.150 

-.09864 

.09835 

-.00983 

-.03731 

-.00934 

,00038 

.48419 

.30339 

.00000 

200.660 

190. 440 

-.00858 

.09966 

-.00785 

-.03530 

-.01089 

.00039 

.49190 

.34884 

.00000 

800.550 

897.870 

-.08051 

.10381 

-.00789 

-.03464 

-.01848 

.00031 

.49507 

.30667 

.00000 

800.560 

399.650 

-.07819 

.09793 

-.01495 

-.03463 

-.01838 

.00030 

.41363 

.30905 

.00000 

800.540 

500.180 

-.07899 

.09588 

-.01604 

-.03406 

-.01199 

.00038 

.40477 

.31835 

.00000 

800.580 

600.150 

-.07834 

.09573 

-.01583 

-.03381 

-.oiiio 

.00030 

.41187 

.38498 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422J I A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET 

OATA) 

(ATR033)  ( an  JUL  73  > 

REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

8690.0000  SQ.FT. 

Xtf*P  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1890.3000  IN. 

y mp  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1890.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTAIF  - 

-5.000 

XTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRIO 

• 

7.000 

RUN  NO. 

263/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.494 

204.030 

-.19809 

.11848 

-.00319 

-.03876 

-.00951 

.00038 

.54675 

.38688 

.00000 

.558 

302.750 

-.16597 

.11054 

-.01689 

-.03874 

-.01061 

.00039 

.4B726 

.36708 

.00000 

.656 

400.770 

-.15507 

.10888 

-.08870 

-.03808 

-.01180 

,00030 

.45606 

.35265 

.00000 

.608 

500.300 

-.14858 

.10316 

-.08810 

-.03754 

-.01061 

.00033 

.42586 

.36098 

.00000 

.858 

596.120 

-.14586 

.10264 

-.02737 

-.03599 

-.01007 

.00038 

.42671 

.36295 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

884/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.560 

198.610 

-.18599 

.11306 

-.00888 

-.04141 

-.00869 

.00089 

.52499 

,41171 

.00000 

800.570 

297.160 

-.16138 

.10695 

-.01947 

-.04118 

-.01019 

.00049 

.47405 

,38526 

.00000 

200.470 

398.070 

-.16868 

.11262 

-.01004 

-.03968 

-.01159 

,00039 

.48085 

,35412 

.00000 

800.660 

499.970 

15072 

.10331 

-.08683 

-.03885 

-.01139 

.00030 

.43492 

,35037 

.00000 

200.680 

600.200 

-.14723 

. 10389 

-.08790 

-.03718 

-.01055 

.00034 

.42597 

,36005 

.00000 

0RA01ENT 

.00000 

.Q0000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422M  A17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT1NOCET  OATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

page  3ea 

IATR03H)  { 2**  AA.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

• 

3.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

7.000 

RUN  NO. 

285/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.470 

404.110 

-.26608 

.12376 

-.02029 

-.04476 

-.00906 

.00041 

.50506 

.559 

500.650 

-.25498 

.12026 

-.02645 

-.04269 

-.00962 

.00037 

.48507 

.536 

600.300 

-.23911 

.11319 

-.03491 

-.04185 

-.00882 

.00028 

.45634 

.4B7 

750.210 

-.23855 

.11225 

-.03433 

-.04103 

-.00795 

.00032 

.45779 

.251 

800.970 

-.23668 

.11225 

-.03431 

-.03961 

-.00766 

.00031 

.45706 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

286/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

200.470 

398.040 

-.25989 

.11889 

-.02612 

-.04700 

-.00075 

.00054 

.48813 

200.420 

498.500 

-.26033 

.12309 

-.02209 

- . 04502 

-.00987 

.00039 

.49690 

200.600 

600.160 

-.24789 

.11407 

-.03032 

-.04250 

-.00926 

.00027 

.47208 

200.480 

750.180 

-.23789 

.11239 

-.03454 

-.04183 

-.00831 

.00034 

.45690 

200.490 

BOO. 170 

-.23706 

.11250 

-.03454 

-.04124 

-.00802 

.00033 

.45655 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

267/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

400.470 

401.070 

-.24651 

.11133 

-.03585 

-.04523 

-.00795 

.00054 

.45674 

400.440 

500.560 

-.25859 

.11799 

-.02742 

-.04399 

-.00070 

.00042 

.40425 

400.550 

600.180 

-.25634 

.12100 

-.02479 

-.03940 

-.00947 

.00043 

.49079 

400.600 

750. 170 

-.23604 

.11264 

-.03514 

-.04052 

-.00821 

.00033 

.45432 

400.560 

800.180 

-.23759 

.1)246 

-.03479 

-.04164 

-.00835 

.00035 

.45606 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.HI 692 

.40095 

.41104 

.42297 

.42322 

.00000 


YCP/L 

.42834 

.40516 

.40614 

.M1947 

.42253 

.00000 


YCP/L 

.43556 

.42020 

.39044 

.41684 

.41815 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  323 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATR035)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

• 

,0100 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-15.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH 

5.930 

ailron 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

7.000 

RUN  NO.  291/0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.447 

500.290 

-.30740 

.14185 

-.01509 

-.05243 

-.00739 

.00029 

.52971 

.45902 

.00000 

.495 

604.150 

-.30505 

.13986 

-.01666 

-.04827 

-.00824 

.00022 

.52811 

.43910 

.00000 

.515 

750.440 

-.3*038 

.12885 

-.03547 

-.04049 

-.00671 

.00029 

.48761 

.46168 

.00000 

.075 

004.040 

-.34945 

• l 275 1 

-.03557 

-.04666 

-.00634 

.00031 

.48722 

.46343 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

292/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.540 

500.530 

-.37473 

.13241 

-.02706 

-.05437 

-.00660 

.00048 

.50640 

.47352 

.00000 

200.420 

597.530 

-.37062 

.13582 

-.0211! 

-.05171 

-.00756 

.00028 

.51940 

.45627 

.00000 

200.500 

749.570 

-.35832 

.12574 

-.03183 

-.04799 

-.00686 

.00029 

.49628 

.45844 

.00000 

200.450 

800.260 

-.35005 

.12698 

-.03562 

-.04811 

-.00662 

.00030 

.40725 

.46222 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

293/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.470 

501.260 

-.35706 

.12331 

-.04110 

-.05257 

-.00602 

.00064 

.47792 

.47038 

.00000 

400.550 

600.550 

-.37029 

.13131 

-.02076 

-.05105 

-.00668 

.00045 

.50407 

.46607 

.00000 

400.420 

750.320 

-.36610 

.13369 

-.02703 

-.0454! 

-.00695 

.00023 

.50676 

.45137 

.00000 

400.430 

800.290 

-.35696 

.12735 

-.03133 

-.04723 

-.00691 

.00028 

.49702 

.45617 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAOE  324 


AEOC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT 1NG(ET  DATA) 


(ATR037)  ( an  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  « 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


1360.1000  IN. 

.0000  IN. 
416.4000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-80.000 

OLTBTA 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

ORID 

7.000 

RUN  NO. 

298/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.489 

604.110 

-.50218 

.14364 

-.02395 

-.05355 

-.00504 

.00028 

.52502 

' .49265 

.00000 

.491 

900.920 

-.48866 

.14598 

-.03253 

-.05214 

-.00490 

.00045 

.51125 

.49271 

.00000 

.509 

1000.400 

-.48270 

. 14649 

-.03209 

-.05219 

-.00493 

.00047 

.51190 

.49237 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

294/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.370 

753.760 

-.57254 

. 17905 

.01567 

-.05041 

-.00666 

.00158 

.57747 

.46599 

.00000 

800.420 

802.290 

-.51119 

.15227 

-.01759 

-.05262 

-.0QU71 

.00035 

.53430 

.48257 

.00000 

200.510 

900.410 

-.48552 

.14537 

-.03032 

-.05158 

-.00512 

.00040 

.51472 

.48903 

.00000 

200.500 

1000.400 

-.48225 

.14664 

-.03247 

-.05248 

-.00528 

.00047 

.51 130 

.48810 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

295/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.450 

746.020 

-.56173 

.17587 

.00901 

-.05283 

-.00679 

.00115 

.56954 

.46857 

.00000 

400.360 

799.890 

-.51703 

.15945 

-.01521 

-.05320 

-.00727 

.00056 

.53778 

.46284 

.00000 

400.360 

900.010 

-.49829 

. 14B14 

-.02407 

-.05411 

-.00554 

.00033 

.52459 

.48676 

.00000 

400.490 

1000.500 

-.48862 

.14517 

-.03265 

-.05132 

-.00538 

.00041 

.51107 

.48508 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  M JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  329 


AEOC  VA422(  I A 17)  0R9  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA! 


REFERENCE  DATA 


SREF  i 

8 

8 

o 

o 

o 

SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1390.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

(ATR038)  C 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

•10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

o 

o 

o 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

8.000 

RUN  NO. 

318/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.534 

31.523 

-.17554 

.10701 

-.02792 

-.04120 

-.00952 

.00055 

.44723 

.39691 

.00000 

.521 

102.800 

-.16673 

,10575 

-.02586 

-.04205 

-.00988 

.00046 

.44998 

.39419 

.00000 

.620 

202.240 

-.16259 

.10459 

-.02411 

-.03991 

-.01006 

.00051 

.45476 

.38219 

.00000 

.534 

300.520 

-.  16473 

.11103 

-.01849 

-.03665 

-.01058 

.00039 

.47991 

.35660 

.00000 

.609 

400.180 

-.15138 

.10210 

-.02562 

-.03572 

-.00967 

.00031 

.44011 

.36914 

.00000 

.574 

500.320 

-.14757 

.10215 

-.02727 

-.03576 

-.00926 

.00030 

,42922 

.37737 

,00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

319/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.560 

31.849 

-.16842 

,ioti6 

-.03621 

-.04340 

-.00990 

.00062 

.39983 

.39796 

.00000 

200.430 

100.240 

-.16146 

,10535 

-.02809 

-.04230 

-.01014 

.00044 

.43679 

.39005 

.00000 

200.510 

197.360 

-, 15304 

.1023! 

-.02940 

-.04275 

-.01014 

.00048 

.42411 

.39267 

.00000 

200.480 

296.500 

-.16012 

.10625 

-.02277 

-.03S03 

-.01027 

.00046 

.45901 

.37442 

.00000 

200.550 

399.830 

-.16200 

.11047 

-.01953 

-.03539 

-.01023 

.00040 

.47414 

.35643 

.00000 

200.470 

500.200 

-.14917 

.10200 

-.02699 

-.03678 

-.00976 

.00029 

.43193 

.37302 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


PAGE  326 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEOC  VA422I  I A 1 *7 1 ORB  AND  ET  SEPARATINO(ET  OATA) 


(ATR039)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 2890.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  2MRP 
SCALE  * .0100 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

• 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

8.000 

RUN  NO. 

322/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.433 

200.410 

-.26360 

.11909 

-.02616 

-.04693 

-.00837 

.00033 

.48952 

.43369 

.00000 

.501 

302.270 

-.25220 

.11259 

-.03224 

-.04463 

-.00775 

.00052 

.46927 

.43711 

.00000 

.454 

400.420 

-.25998 

.12201 

-.02254 

-.04161 

-.00854 

.00042 

.49770 

.41495 

.00000 

.437 

500.260 

-.24043 

.11459 

-.02882 

-.04057 

-.00805 

.00031 

.47730 

.41972 

.00000 

.527 

600.260 

-.23862 

.11212 

-.03406 

-.04083 

-.00779 

.00031 

.45863 

.42509 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

323/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.430 

196.790 

-.26427 

.11981 

-.02797 

-.04815 

-.00933 

.00031 

.48440 

.42294 

.00000 

200.490 

296.640 

-.23897 

.10733 

-.04125 

-.04760 

-.00005 

.00051 

.43774 

.44019 

.00000 

200.440 

398.710 

-.25272 

.11401 

-.03021 

-.04447 

-.00795 

.00050 

.47482 

.43353 

.00000 

200.400 

499.940 

-.25917 

.12181 

-.02271 

-.04148 

-.00921 

.00046 

.49711 

.40315 

.00000 

200.470 

600.190 

-.24578 

.11246 

-.03096 

-.04133 

-.00027 

.00030 

.47032 

.41048 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422I I A 1 7 > ORB  ANO  ET  SEPARATINQIET  OATA) 


CATR040I  < 24  JUL  73  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  * 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  ■ 

-10.000 

BETA  • 

3.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID  • 

8.000 

RUN  NO. 

324/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.654 

403.400 

-.36137 

. 12519 

-.03603 

-.05035 

-.00518 

.00060 

.48868 

.48641 

.00000 

.414 

501.450 

-.37661 

.13766 

-.02219 

-.04879 

-.00603 

.00036 

.51717 

.47196 

.00000 

.381 

600.610 

-.36662 

.13329 

-.02676 

-.04610 

-.00650 

.00028 

v .50926 

.45979 

.00000 

.473 

700.240 

-.35110 

.12666 

-.03460 

-.04641 

-.00631 

.00022 

.48950 

.46331 

.00000 

<561 

800.260 

-.34960 

.12753 

-.03446 

-.04756 

*.00661 

.00029 

.4894? 

.48121 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  86  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PAOE  387 


AEOC  VA428UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  OATA)  (ATRQ40)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  « 8690.0000  SQ.FT* 
LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1890.3000  IN. 

SCALE  « .0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  ■ .0000  IN,  YT 

2MRP  - 416.4000  IN*  ZT 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  • 

-10.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AtLRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

OHIO  • 

8.000 

RUN  NO* 

385/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

9.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

800.500 

398.110 

-.34153 

.11894 

-.04863 

-.05292 

-.00563 

.00054 

.45886 

.48397 

.00000 

200.400 

498.750 

-.36130 

.12685 

-.03392 

-.05106 

-.00572 

.00059 

.49275 

.48010 

.00000 

200.350 

599.990 

-.37591 

.13865 

-.02114 

-.04707 

-.00741 

.00044 

.51904 

.44842 

.00000 

200.410 

700.140 

-.36311 

.13031 

-.02804 

-.04536 

-.00662 

.00021 

.50439 

.45637 

.00000 

800.530 

600.280 

-.34965 

.12646 

-.03520 

-.04729 

-.00669 

.00028 

.4880! 

.45946 

.00000 

© © 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

gt 

RUN  NO. 

386/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

PLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

B is 

400.480 

401.260 

-.32783 

.11524 

-.05813 

-.05270 

-.00517 

.00059 

.43446 

.48978 

.00000 

400.500 

500.460 

-.35065 

.12160 

-.04362 

-.05013 

-.00543 

.00058 

.47143 

.48270 

.00000 

400.560 

600.900 

-.36829 

.13089 

-.02927 

-.04779 

-.00576 

.00046 

.50282 

.47415 

.00000 

gt> 

400.310 

700.430 

-.37323 

.13756 

-.02212 

-.0452! 

-.00784 

.00034 

.51694 

.43714 

.00000 

400.470 

600.140 

-.35828 

.18736 

-.03050 

-.04711 

-.00678 

.00023 

.49887 

.45775 

.00000 

E si 
a w 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

JCs  W 

AEOC  VA422I 1AI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING^ 

OATA) 

(ATR041 ) 

( 24  JUL  75 

REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA  • 

3.000 

OLTALF  - 

-15.000 

BREF 

* 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  « 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRIO  - 

8.000 

RUN  NO. 

330/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.493 

502.590 

-.48527 

.12943 

-.04018 

-.05047 

-.00276 

.00094 

.50050 

.52538 

.00000 

.529 

B05.150 

-.53512 

.15823 

-.01028 

-.05533 

-.00353 

.00118 

.54492 

.51378 

.00000 

.450 

702.660 

-.51126 

.15329 

-.01727 

-.05106 

-.00536 

.00047 

.53474 

.48506 

.00000 

1 .771 

804.360 

-.40796 

.14513 

-.02851 

-.05177 

-.00509 

.00042 

.51752 

.40962 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  OATA) 


REFERENCE  DATA 


PAOE  320 
(ATR041 ) t 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  » 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZMRP  « 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  331/  0 


OLT-X 

200.470 

200.410 

200.300 

200.440 


DLT-X 

400.560 

400.480 

400.490 

400.430 


OLT-Z 
500. 4B0 
600.510 
696.800 
799.140 
GRADIENT 


OLT-Z 

501.710 

600.790 

700.750 

800.540 

GRADIENT 


CN 

-.45875 

-.51328 

-.52243 

-.50127 

.00000 


CA 

.12584 

.15255 

.15946 

.15268 

.00000 


RUN  NO.  332/  0 


CN 

-.44068 

-.48057 

-.50150 

-.50776 

.00000 


CA 

.12433 

.13056 

.14655 

.15727 

.00000 


CLM 

-.05675 

-.02297 

-.01120 

-.02192 

.00000 


CLM 

-.06862 

-.04363 

-.02750 

-.01612 

.00000 


CY 

-.06106 

-.05771 

-.05382 

-.05316 

.00000 


CY 

-.05965 

-.05643 

-.05329 

-.04912 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1330.1000 

IN.  XT 

LREF  • 1290.3000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

8REF  • 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 



^00 4 ‘ 

RUN  NO. 

344/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

* CLM 

.511 

31 . 142 

-.17024 

.10597 

-.03155 

.512 

102.860 

-.18395 

.10527 

-.02833 

.587 

202.290 

-.15807 

.10421 

-.02774 

.539 

300.620 

-.16263 

.10872 

-.02088 

.524 

400.190 

-.14978 

.09944 

-.02760 

.424 

500.290 

-.14593 

.09968 

-.02864 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

.00631 

.00571 

.00397 

.00473 

.00397 

.00411 

.00000 


OLT-Y 

• 

.000  ALPHA 

• -10.000 

BETA 

3.000  OLTALF 

- -15.000 

OLTBTA 

m 

.000  MACH 

« 5.930 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

» 1 

8.000 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

-.00306 

.00076 

.47192 

.52328 

.00000 

-.00336 

.00112 

.52708 

.51765 

.00000 

-.00571 

.00051 

.54336 

.48422 

.00000 

-.00563 

.00036 

.52779 

.48431 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  ■ 

-5.00/  5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.00289 

.00064 

.44955 

.52449 

.00000 

-.00269 

.00080 

.49492 

.52507 

.00000 

-.00370 

.00065 

.52002 

.50980 

.00000 

-.00636 

.00047 

.53340 

.46785 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ARATINGtET  OATA) 

(ATR0421  t i 

BH  JUL  75  1 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

- -10.000 

BETA 

m 

.000  OLTALF 

« .000 

OLTBTA  - 

.000  MACH 

« 5.930 

AILRON  • 

.000  ELEVON 

* .000 

GRID 

m 

9.000 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00097 

.00035 

.42887 

.45075 

.00000 

.00100 

.00015 

.43760 

.43587 

.00000 

.00055 

.00010 

.43576 

.00000 

.00000 

.00013 

.00010 

.46866 

.00000 

.00000 

.00072 

.00007 

.42873 

.00000 

.00000 

.00071 

.00006 

.42125 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

mm*mssm 


/- » 

V ^ 


DATE  25  JUL  75 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422 ( I A I 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT!NG(ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - £690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
,0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 
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(ATR042)  t 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  * 

-10.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  « 

9.000 

DLT-X 

200.500 

200.420 

200,470 

200.490 

200.410 

200.410 


DLT-X 

400.370 

400.460 

400,470 

400.490 

400.420 

400.400 


RUN  NO. 

345/  0 

I 

rn 

5 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

32.024 

-.16625 

.10259 

-.03913 

.00847 

.00153 

.00036 

.39393 

IOC. 180 

-.15779 

.10472 

-.03056 

.00477 

.00035 

.00017 

.42303 

197.440 

-.15018 

.10261 

-.03242 

.00340 

.00060 

.00010 

.40750 

296.420 

-.15939 

.10515 

-.02536 

.00482 

.00061 

.00008 

.44718 

399.700 

-.15988 

. 10693 

-.02157 

.00514 

-.00007 

.00016 

.46411 

500.180 

-.14578 

.09909 

-.02061 

.00422 

.00079 

.00005 

.42122 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

346/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

32.865 

-.15390 

.09996 

-.04298 

.00605 

.00083 

.00021 

.36325 

103.410 

-.15922 

.10589 

-.03209 

.00412 

.00074 

.00009 

.41752 

201.580 

-.14830 

.10066 

-.03751 

.00464 

.00075 

.00016 

.36162 

300.600 

-.15486 

.10103 

-.03087 

.00426 

.00082 

.00011 

.41909 

400.250 

-.15993 

.10528 

-.02354 

.00504 

.00067 

.00005 

.45550 

500.180 

-.15468 

.10317 

-.02376 

.00471 

.00023 

.00013 

.45102 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.43201 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.46229 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422I IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  OATA) 


CATR0H3)  ( 24  JUL  75  I 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

e 

o 

o 

0 

1 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BRET  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

9.000 

RUN  NO. 

350/  0 

0RAD1ENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.391 

805.110 

-.26368 

.11826 

-.03062 

.00532 

.00086 

.00028 

.47721 

.00000 

.00000 

.476 

302.410 

-.25031 

.11215 

-.03588 

.00560 

.00136 

.00023 

.45821 

.00000 

.00000 

.479 

400.540 

-.25811 

.12216 

-.02476 

.00747 

-.00002 

.00033 

.49133 

.56019 

.00000 

.419 

500.130 

-.24701 

.11404 

-.02986 

.00543 

.00028 

.00023 

.47389 

.00000 

.00000 

.634 

600.380 

-.23535 

.11031 

-.03590 

.00468 

.00083 

.00019 

.45179 

.00000 

.00000 

GRA0ICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

351/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

01T-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.380 

198.920 

-.26531 

.12108 

-.02961 

.00688 

.00054 

.00034 

.48036 

.50394 

.00000 

200.330 

296.510 

-.23648 

.10765 

-.04447 

.00521 

.00154 

.00022 

.42695 

.00000 

.00000 

200.430 

398.650 

-.24904 

.11301 

-.03290 

.00537 

.00095 

.00022 

.46605 

.00000 

.00000 

200.450 

499.940 

-.25544 

.11913 

-.02509 

.00662 

-.00007 

.00038 

.48971 

.56605 

.00000 

200.430 

600.170 

-.24142 

.11024 

-.03266 

.00596 

.00083 

.00020 

.46377 

.46139 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

2690.0000  SQ.FT.  X 

1290.3000  IN.  Y 

1290.3000  IN.  Z 

.0100 


AEOC  VA4221 I A 171  ORB  ANO  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


C 24  JUL  75 


PARAMETRIC 

OATA 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

9.000 

OLT-X 

OLT-Z 

.449 

403.090 

.480 

501.870 

.379 

600.480 

.535 

700.260 

• 688 

600.560 

GRADIENT 

RUN  NO. 
CN 

-.35845 

-.37592 

• * wODDT 

-.34663 

*.34301 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CA 

.12548 

.13921 

.13561 

.12511 

.12668 

.00000 


CLM 

-.03917 

-.02256 

-.02555 

-.03607 

-.03599 

.00000 


CY 

.00594 

.00903 

.00777 

.00923 

.00850 

.00000 


CYN 

.00085 

-.00019 

-.00032 

.00059 

.00028 

.00000 


C6L 

.00040 

.00033 

.00035 

.00031 

.00034 

.00000 


XCP/L 

.48200 

.51641 

.50964 

.48565 

.48523 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.57307 

.58684 

.51343 

.53568 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


■*3T. 


DATE  25  JUL  75 


TA9ULATE0  SOURCE  OAT A - IA17A 

AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  ■ 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


OLT-X 

200.420 

200.420 

200.240 

200.460 

200.440 


DLT-X 

400.430 

400.530 

400.420 

400.360 

400.440 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  353/  0 


OLT-Z 

398.190 

498.600 

600.100 

700.150 

600.270 

GRADIENT 


DLT-Z 
401.250 
500.610 
600.670 
700.360 
800. 000 
GRADIENT 


CN 

-.34018 

-.35676 

-.37204 

-.35973 

-.34528 

.00000 


CA 

.11950 

.12700 

.13931 

.13199 

.12605 

.00000 


RUN  NO.  354/  0 


CN 

-.32248 

-.34485 

-.36173 

-.36870 

-.35396 

.00000 


CA 

.11343 

.12031 

.12831 

.13599 

.12776 

.00000 


CLM 

-.05067 

-.03634 

-.02225 

-.02894 

-.03685 

.00000 


CLM 

-.06123 

-.04649 

-.03249 

-.02388 

-.03183 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00560 

.00606 

.00840 

.00831 

.00775 

.00000 


CYN 

.00115 

.00103 

-.00048 

-.00017 

.00032 

.00000 


DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

AILRON 


-5.00/  5.00 

C9L 
.00036 
.00036 
.00040 
.00031 
.00033 
.00000 
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(ATR044)  ( 24  JU.  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


.000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5. 


CY 

.00607 

.00552 

.00746 

.00916 

.00777 

.00000 


CYN 

.00172 

.00095 

.00102 

-.00056 

.00001 

.00000 


CBL 

.00035 

.00037 

.00032 

.00055 

.00033 

.00000 


■ 

.000  ALPHA 

- -10 

• 

.000  DLTALF 

- -10 

■ 

.000  MACH 

• 5 

1 * 

.000  ELEVON 

m 

■ 

9.000 

10 

XCP/L 

YCP/L 

CP6 

.45427 

.00000 

.00000 

.48716 

.00000 

.00000 

.51657 

.59824 

.00000 

.50214 

.57299 

,00000 

.48379 

.52981 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

30 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.42569 

.00000 

.00000 

.46416 

.00000 

.00000 

.49559 

.46296 

.00000 

.51310 

.60108 

.00000 

.49551 

.55756 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

reference  data 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT INGlET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR045)  ( 24 

PARAMETRIC  OATA 


JUL  75  ) 


OLT-Y  ■ 

.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA  • 

.000 

OLTALF  • 

-15.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRIO  - 

S.000 

OLT-X 

.304 

.473 

.410 

1.533 


RUN  NO. 

358/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

502.390 

-.48024 

.12853 

-.04439 

.00702 

.00198 

.00078 

.49377 

.00000 

.00000 

604.810 

-.53066 

.15819 

-.01344 

.00955 

.00069 

.00111 

.54064 

.50798 

.00000 

703.070 

-.51289 

.15604 

-.01525 

.00955 

-.00025 

.00050 

.53757 

.57660 

.00000 

804.250 

*■ . 48357 

.14527 

-.02996 

.00981 

-.00002 

.00051 

,51506 

.55948 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  OATA  - 1A17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INO ( ET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


aeoo.oooo  sq.ft. 

1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  * 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZHRP  ■ 418.4QQ0  IN.  ZT 


PAOE  332 

CATROH5)  ( 24  M.  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

-ip. 000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  ■ 

-15.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

ORIO  ■ 

9.000 

RUN  NO.  1H / 0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.290 

500.460 

-.45360 

.12219 

-.06136 

200.360 

600.610 

-.50607 

. 15206 

-.02696 

200.360 

698.740 

-.51450 

.15962 

-.01369 

200.500 

799.270 

-.49663 

.15355 

-.02313 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

360/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.460 

501.840 

-.43554 

. 12243 

-.07163 

400.420 

600.750 

-.46695 

.13463 

-.05016 

400.360 

700.640 

-.49097 

.14679 

-.03172 

400.250 

600.330 

-.50147 

.15706 

-.02032 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

ORAOICNT 

INTERVAL  • 

-8.00/ 

5.00 

:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPfl 

.00837 

.00181 

.00080 

.46304 

.40725 

.00000 

,00875 

.00144 

.00092 

.52109 

,44324 

.00000 

.01013 

-.00029 

.00042 

.53948 

.57832 

.00000 

.01014 

-.00019 

,00055 

.52590 

.57144 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00683 

.C0191 

.00063 

.44312 

.00000 

.00000 

.00739 

.00144 

.00054 

.40329 

.42250 

.00000 

.00892 

.00122 

.00055 

.51321 

.46292 

.00000 

.01092 

-.00069 

.00075 

.53004 

.60263 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 


AEOC  VA422CIA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NOIET  OATA) 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

0REF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

1ATR046)  <24  ^JL  73  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

■ 

10.000 

RUN  NO.  387/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  3.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.503 

31.177 

-.16890 

.10469 

-.03153 

.526 

102.800 

-.16282 

.10468 

-.02807 

.580 

202.360 

-.15787 

.10425 

-.02757 

.521 

300.610 

-.16273 

.10919 

-.02084 

.600 

400.150 

-.14871 

.09952 

-.02740 

.450 

500.290 

-.14546 

.09983 

-.02848 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

.00615 

.00412 

.00316 

.00397 

.00339 

.00246 

.00000 


CYN 

.00094 

.00054 

.00044 

.00000 

.00046 

.00041 

.00000 


C8L 

.00036 

.00013 

.00009 

.00009 

.00006 

.00007 

.00000 


XCP/L 

.42791 

.43790 

.43635 

.46688 

.42961 

.42155 

.00000 


YCP/L 

.45161 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP6 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 


*»**'*«'" 


Xj 


DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA>»22(IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINfilET  OATA) 
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REFERENCE  OATA 


/ 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  « 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
>4 16. 4000  IN.  ZT 


/ 

/ 


(ATR046)  < 2H  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  « 

5.930 

A1LR0N  • 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID  - 

10.000 

OLT-X 
HOG. 420 
400.450 
400.400 
400.410 
HOO.HOO 
HOO.HtO 


RUN  NO. 

388/  0 

^GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

31 .970 

-.15377 

.09904 

-.04356 

.00528 

.00051 

.00022 

.36044 

.49139 

.00000 

100. 180 

-.15405 

.10491 

-.03221 

.00257 

.C003H 

.00008 

.41227 

.00000 

.00000 

196.840 

-.14198 

.09942 

- . 03763 

.00357 

.00062 

.00016 

.37310 

.00000 

.00000 

298.740 

-.15199 

.10140 

-.03077 

.00261 

.00038 

.00011 

.41691 

.00000 

.00000 

399.860 

-.15049 

.10507 

-102337 

.00256 

.0002H 

.00006 

.45533 

.00000 

.00000 

500.150 

-.15510 

.10386 

-.02343 

,00388 

.00012 

.00014 

.45279 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING! ET  DATA I 


REFERENCE  DATA 


( ATROH7 ) < 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.(000 

IN.  XT 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 1290.3000  IN. 

ZMRP  * 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO. 

389/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

,577 

403.390 

-.35629 

.12521 

-.03961 

.00696 

.00145 

.400 

50 1 o S70 

-.37327 

.13991 

-.02333 

.00875 

-.00008 

,477 

600.480 

-.36460 

.13566 

-.02532 

.00631 

-.00058 

.434 

700.320 

-.34656 

.12629 

-.03570 

.00665 

.00016 

.552 

800.280 

-.34467 

.12717 

-.03575 

.00615 

-.00003 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

390/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.480 

397.260 

-.32156 

.11427 

-.06140 

.00501 

.00133 

400.430 

499.340 

-.34065 

.12009 

-.04656 

,00*498 

.00099 

<400.430 

600.210 

-.35989 

. 12857 

-.03213 

.00570 

.00079 

400.320 

700.130 

-.36675 

.13683 

-.02365 

.00783 

-.00056 

400. 4B0 

800.160 

-.35346 

.12739 

-.03154 

.00766 

.00022 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

10.000 

-5.00/  5.00 


CBL 

.000H0 

. 00027 

.00036 

.00030 

,00033 

.00000 


XCP/L 

.40027 

.51H68 

.50963 

.H0638 

.H8587 

.00000 


YCP/L 

.H13I6 

.56507 

.00000 

• 5H1 IH 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 


• -5.00/  5.00 


CBL 

.00032 

, 00036 

,00031 

.00050 

.00031 

.00000 


XCP/L 

.H2H93 

.46286 

.49596 

.51328 

,49600 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

,60790 

.53849 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  85  JUL  75 
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AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


CATR048)  C 24  JUE  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


S REF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

a 

.0100 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  • 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

11.000 

RUN  NO.  308/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

.570 

19.256 

*.09607 

.09515 

-.01482 

.547 

101.610 

*.09132 

.09705 

-.01072 

.505 

201.920 

— . 08235 

.10044 

-.00808 

.607 

301.350 

-.07655 

.09658 

-.01374 

.562 

400.190 

■^.07216 

.09588 

-.01713 

.635 

500.230 

-.07449 

.09441 

-.01830 

.571 

600.220 

-.07330 

.09283 

-.01733 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

397/  0 

OtT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.480 

20.133 

-.09658 

.09429 

-.02845 

400.460 

100.170 

-.09293 

.09651 

-.01309 

400. 5Q0 

197.570 

-.07927 

.09613 

-.01288 

400.450 

296.050 

-.08032 

.09972 

-.00974 

400.400 

399.960 

-.07912 

.09951 

-.01315 

400.490 

500.190 

-.07257 

. 09468 

-.01785 

400.530 

500.100 

-.07211 

.09348 

-.01786 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

ORADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00471 

.00060 

.00033 

.45150 

.00000 

.00000 

.00484 

.00017 

.00013 

.47631 

.53325 

.00000 

.00272 

.00024 

.00005 

.48978 

.00000 

.00000 

.00250 

.00017 

.00007 

.43296 

.00000 

.00000 

.00204 

.00022 

.00006 

.39247 

.00000 

.00000 

.00212 

-.00003 

.00005 

.38666 

.00000 

.00000 

.00219 

-.00000 

.00004 

.39319 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00553 

.00046 

.00021 

.35255 

.50009 

.00000 

.00355 

.00069 

.00008 

.45991 

.00000 

.00000 

.00299 

.00024 

.00005 

.44487 

.00000 

.00000 

.00224 

.00004 

.00009 

.47364 

.00000 

.00000 

.00436 

.00029 

.00008 

.44224 

.00000 

.00000 

.00197 

-.00002 

.00007 

.38650 

.00000 

.00000 

.00224 

-.00005 

.00006 

.38532 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA422C I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA)  (ATR049)  < 24  M.  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  < 

• 1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y  - 

.000  ALPHA 

- -5.000 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YMRP  < 

- .0000 

IN.  YT 

BE 

TA  ■ 

.000  DLTALF 

- -10.000 

BREF  • 1290.3000  IN. 

2MRP  < 

- 416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA  - 

.000  MACH 

• 5.930 

SCALE  ■ 

.0100 

AILRON  - 

. 000  ELEVON 

- -20.000 

GRID  • 11 

.000 

RUN  NO. 

396/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.520 

404.110 

-.26501 

.12828 

-.02139 

.00451 

-.00042 

.00026 

.50211 

.00000 

.00000 

.503 

500.870 

-.25407 

.12145 

-.02827 

.00458 

-.00031 

.00028 

.48060 

.00000 

.00000 

.H2B 

600.380 

-.23647 

.11141 

-.03704 

.00306 

.00051 

.00017 

.44655 

.00000 

.00000 

.453 

750.200 

-.23455 

.11170 

-.03589 

.00337 

.00040 

.00021 

.45149 

.00000 

.00000 

.177 

800. 560 

-.23408 

.11331 

-.03574 

.00339 

.00049 

.00022 

.45168 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

399/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.490 

396. 050 

-.23978 

.11186 

-.04028 

.00387 

.00124 

.00021 

.44097 

.00000 

.00000 

400.410 

499.520 

-.25260 

.11885 

-.03111 

.00364 

.00045 

.00019 

.47231 

.00000 

.00000 

400.470 

600.050 

-.25474 

.12228 

-.02636 

.00528 

-.00043 

.00037 

.48604 

.00000 

.00000 

400.390 

750.200 

-.23354 

.11154 

-.03671 

.00335 

.00053 

.00020 

.44853 

.00000 

.00000 

400.520 

800.200 

- . 23392 

.11060 

-.03646 

.00351 

.00051 

.00019 

.44945 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR051)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  - 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  « 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

2MRP  • 416.4000  IN.  2T 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

« 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m. 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

11.000 

RUN  NO. 

406/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5,00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

♦ 408 

804.590 

-.50471 

.14900 

-.02006 

.00846 

-.00016 

*00045 

.52946 

.57116 

.00000 

.429 

BOO. 820 

-.40135 

.14949 

-.03269 

.00786 

-.00035 

.00052 

.51090 

.58921 

.00000 

.536 

1000.400 

-.47891 

.14887 

-*03271 

.00790 

-.00014 

.00049 

.51062 

.57025 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 
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AEOC  VA4221 IA17)  ORO  AND  CT  SEPARATINOIET  OATA) 


(ATR051 ) ( 24  M.  73  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF 

. 

2690.0000  SO. FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

* 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

• 

.0100 

OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  • 

-20.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

-20.000 

GRID 

It. 000 

RUN  NO.  400/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.440 

751.120 

-.51870 

.16126 

-.01505 

400.460 

800.570 

-*50606 

.16039 

-.01950 

400.430 

900.320 

-.49419 

.15199 

-.02482 

400.500 

1000.400 

-.47612 

.14690 

-.03393 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00909 

-.00019 

.00046 

.53808 

.57319 

.00968 

-.00054 

.00093 

.53147 

.59754 

.00878 

-.00010 

.00046 

.52325 

.56601 

.00917 

-.00000 

.00049 

.50853 

.55854 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  OATA) 


(ATR052)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

► 1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y  - 

.000  ALPHA 

- 5.000 

LREF  • 1290 

.3000  IN. 

YMRP  - 

. .0000 

IN.  YT 

BETA  - 

.000  OLTALF 

. .000 

BREF  - 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

> 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  • 

.000  MACH 

• 5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON  • 

.000  ELEVON 

* -20.000 

GRID  - 12 

.000 

RUN  NO. 

409/  q 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.657 

19.218 

.01769 

.09206 

.02840 

.00358 

*00049 

.00012 

-.56323 

.00000 

.00000 

.616 

90.044 

♦02473 

.09300 

.02874 

.00476 

.00015 

.00002 

-.25357 

.53663 

.00000 

.557 

k 199.160 

.03925 

.09253 

.02922 

.00471 

-.00032 

.00006 

.03823 

.60616 

.00000 

.633 

300.160 

.05643 

.08567 

.01967 

.00240 

.00004 

.00003 

.31478 

.00000 

.00000 

.607 

402.140 

*05666 

* 00673 

.01944 

.00288 

.00022 

.00004 

.31059 

.00000 

.00000 

.628 

500.990 

.05665 

.06679 

.01924 

.00340 

.00038 

.00003 

.32115 

.00000 

.00000 

.691 

596.250 

.05764 

.08756 

.01997 

.00261 

.000(9 

.00003 

.31632 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

410/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.520 

20.011 

.00060 

.09530 

.01118 

.00657 

.00056 

.00016 

-.32858 

.49828 

.00000 

400.430 

96.263 

•01 161 

.09594 

.03010 

.0055? 

.00024 

*00009 

-1*25290 

.52838 

.00000 

400.520 

199.950 

*02515 

.09699 

.03635 

.00547 

-.00073 

.00010 

-.45151 

.65196 

.00000 

400.560 

296.660 

.05481 

,08507 

.02068 

.00309 

*00023 

.00003 

.29470 

.00000 

.00000 

400.600 

397.990 

.05704 

.08609 

.01975 

.00310 

.00033 

.00003 

.31643 

.00000 

.00000 

400.560 

499.530 

.05645 

.08656 

.01964 

.00290 

.00022 

.00004 

*31521 

.00000 

*00000 

400.670 

599.030 

.05792 

.08764 

.02088 

.00334 

.00028 

.00002 

.30650 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  55  JUL  75 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  » 2690.0000  SQ.FT , XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


OLT-X 

.562 

.462 

.487 

.628 

-.65! 


DLT-X 

400.470 

400.610 

400.460 

400.660 

400.600 


RUN  NO.  411/  0 


OLT-Z 

401.130 

502.800 

601.670 

750,000 

802.930 

GRAOIENT 


DLT-Z 

398.070 

497.620 

599.230 

750.100 

800.160 

GRAOIENT 


CN 

- . 08800 
-.06507 
-.06654 
-.06510 
-.06629 
.00000 


CA 

.09758 

.09157 

.09228 

.09463 

.09433 

.00000 


RUN  NO.  412/  0 


CN 

-.11289 

-.06799 

-.06429 

-.06150 

-.06569 

.00000 


CA 

.10556 

.09049 

.09264 

.09452 

.09526 

.00000 


(ATR053)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


IN.  XT 

OLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

* 5 

IN.  YT 

BETA 

m 

.000  OLTALF 

• -10 

IN.  ZT 

OLTBTA 

m 

.000  MACH 

« 5 

A1LRON 

!■  ■ 

.000  ELEVON 

• -20 

ORID 

• IS. 000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.00045 

.00670 

.00045 

.00005 

.55480 

.51159 

.00000 

-.01504 

.00505 

.00079 

.00003 

.39605 

.44931 

.00000 

-.0154! 

.00495 

.00084 

.00003 

.39652 

.43917 

.00000 

-.01511 

.00523 

.00097 

,00002 

.39622 

.42819 

.00000 

-.01559 

.00565 

.00100 

.00002 

.39406 

.43426 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.01266 

.00534 

-.00024 

.00004 

.63668 

.59000 

.00000 

-,01214 

.00561 

,00095 

.00003 

.43359 

.43955 

.00000 

01475 

.00448 

.00073 

.GOODS 

.39804 

.00000 

.00000 

-.01466 

.00466 

.00076 

.00002 

.39163 

.44409 

.00000 

-.01491 

.00512 

.00104 

.00003 

.39973 

.41667 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  * 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422UA17)  0R9  ANO  ET  SEPARATING l ET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


CATR055)  ( 24  vAJL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON  • 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID  - 

12.000 

RUN  NO.  419/  0 


GRAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.420 

001.230 

-.22343 

.11185 

-.03617 

.490 

900.170 

-.22481 

.11225 

-.03788 

.412 

1000. too 

-.22860 

. 1 1252 

-.03760 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

.00727 

.00597 

.00504 

.00000 


CYN 

.00173 

.00144 

.00128 

.00000 


C8L 

.00013 

.00012 

.00012 

.00000 


XCP/L 

.44525 

.44113 

,44342 

.00000 


YCP/L 

.39211 

.39019 

.40555 

.00000 


CP0 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATE!)  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PAGE  338 


AEOC  VA422! IA17)  ORB  A NO  ET  SEPARATINOCET  OATA) 


(ATR055)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 8800*0000 
LREF  • 1800.3000 

0RCF  * 1800.3000 

SCALE  • .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YHRP  • 

IN.  ZHRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

• 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTBTA 

a 

.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

» 

12.000 

ALPHA  • 3.000 
DLTALF  • -20.000 
MACH  • 5.930 
ELEVON  • -20.000 


DLT-X  OLT-Z 
400.500  750.220 

400.510  800.290 

400.430  900.070 

400.510  1000.300 

GRADIENT 


RUN  NO.  413/  0 

CN  CA 

-.22087  .11108 

-.22442  .11295 

-.22516  .11491 

-.22879  .11331 

.00000  .00000 


GRADIENT 

aw  CY 

-.03253  .00607 

-.03602  .00586 

-.03767  .00638 

-.03693  .00541 

.00000  .00000 


INTERVAL  • -5.00/ 

CYN  C0L 

.00143  .00011 

.00122  .00013 

.00153  .00014 

.00124  .00013 

.00000  .00000 


5.00 


XCP/L 

YCP/L 

.45905 

.39400 

.44619 

.41276 

.44146 

.39105 

.43945 

.00000 

.00000 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  • 

LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP  • 

GREF  • 1290.3000  IN.  ZNRP  • 

SCALE  • .0100 


AEOC  VA422C IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INGlET  OATA) 


(ATR056)  C 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


1360^ 1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA  * 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  • 

-20.000 

GRIO  - 

13.000 

RUN  NO. 

422/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.556 

18.831 

-.03691 

.09491 

.00637 

.00400 

.00062 

.00023 

.67897 

.00000 

.00000 

.548 

99.442 

-.03218 

.09486 

.00720 

.00488 

.00042 

.00009 

.71460 

.49877 

.00000 

.534 

200.570 

-.02229 

.09666 

.01071 

.00338 

.00011 

.00010 

.89392 

.00000 

.00000 

.572 

302. 170 

-.00665 

.09039 

.00159 

.00268 

.00028 

.00004 

.72568 

.00000 

.00000 

.610 

400.890 

-.00562 

.09301 

.00257 

.00269 

.00044 

.00005 

.87823 

.00000 

•00000 

.645 

499.990 

^.00718 

.09506 

.00197 

.00251 

.00039 

.00005 

.75044 

.00000 

.00000 

.609 

600.050 

-.00896 

.09447 

.00142 

.00281 

.00040 

.00004 

.66935 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

423/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.530 

19.977 

-.04556 

.09673 

-.00787 

.00662 

.00029 

.00019 

.43767 

.52778 

.00000 

400.490 

97.644 

-.03903 

.09669 

•00764 

.00461 

.00043 

.00007 

.69863 

.49636 

.00000 

400.540 

196.600 

-.02689 

.09476 

.01 1 19 

.00362 

.00043 

.00002 

.84910 

.00000 

.00000 

400.430 

297.670 

-.01478 

.09380 

.00730 

.00330 

.00039 

.00003 

.90344 

.00000 

.00000 

400.460 

399.060 

-.00566 

.09150 

.00293 

.00378 

.00059 

.00004 

.92041 

.00000 

.00000 

400.460 

500.090 

-.00629 

.09426 

.00271 

.00345 

.00040 

*00004 

.85939 

.00000 

.00000 

400.520 

600.200 

-.00909 

.09512 

.00125 

.00352 

.00050 

.00003 

.65421 

.00000 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

\ 


OATE  23  sAJL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422( I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 
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CATR037)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAtCTRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


• 2590.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

» 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

> .0100 

RUN  NO.  1 

424/  0 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.447  403.640 

-.16244 

.11305 

-.01224 

.477  501.740 

-i 14174 

.10224 

-.02626 

.522  600.190 

-.13855 

.10427 

-.02936 

.545  750.040 

-.14192 

.10328 

-.03017 

-.239  001.750 

-.  14317 

.10251 

-.03042 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-Y 

m 

.COO 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.coo 

OLTALF  - 

-10.000 

DLT0TA 

■ 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GR10 

m 

13.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


RUN  NO.  425/  0 


DLT-X 

400.520 

400.460 

400.540 

400.510 

400.530 


DLT-Z 

396.740 

496.350 

600.240 

750.210 

800.170 

0RAD1ENT 


CN 

-.16003 

-.15633 

-.14123 

-.14104 

-.14391 

.00000 


CA 

.11182 

.11172 

.10347 

.10361 

.10315 

.00000 


CLM 

-.01127 

-.01504 

-.02738 

-.03074 

-.03020 

.00000 


:y 

CYN 

C9L 

,00665 

-.00026 

.00010 

00378 

.00060 

,00007 

,00452 

.00112 

.00004 

,00302 

.00065 

.00006 

.00371 

.00076 

.00004 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

:y 

CYN 

CBL 

.00570 

.00070 

-.00001 

.00579 

.00013 

.00010 

.00413 

.00108 

.00004 

.00402 

.00090 

.00004 

.00413 

.00105 

.00005 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

.50571 

.42993 

.41030 

.40982 

.40989 

.00000 


YCP/L 

.50595 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 


cpe 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


5.00 


XCP/L 

.51149 

.48757 

.42291 

.40609 

.41176 

.00000 


YCP/L 

.47205 

.54280 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422 ( I A 1 7 I ORB  AND  ET  SEPARAT I NG ( ET  DATA) 


(ATR059)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN, 
1290.3000  IN, 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
418.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

■ 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

■ 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

* 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

B 

13.000 

RUN  NO. 

432/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPfi 

.442 

001.840 

-.34360 

.12905 

-.04127 

.00700 

.00021 

.00030 

.47446 

.53712 

.00000 

.500 

900.600 

-.34421 

.12676 

-.04131 

.00732 

.00053 

.00033 

.47449 

.50803 

.00000 

.450 

1000.200 

-.34369 

.12771 

-.03881 

.00676 

.00042 

.00035 

.47944 

.51449 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  UUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  34Q 


AEDC  VA488UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


{ ATR059)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1890.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1890.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO.  486/  0 


XT-X 

400.400 

400.450 

400.470 

400.460 


XT-2 

750.880 

800.310 

900.460 

1000.400 

GRADIENT 


CN 

-.37087 

-.35856 

-.34869 

-.34488 

.00000 


CA 

.14899 

.13486 

.18961 

.18907 

.00000 


an 

-.08400 

-.03194 

-.04008 

-.03809 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1890.3000  IN.  YH*> 
BREF  - 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  « .0100 


XT-X 

.610 

.535 

.678 

.648 

.638 

.671 

.638 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  435/  0 


XT-Z 

18.880 

99.448 

800.680 

308.040 

400.960 

500.110 

600.150 

GRAOIENT 


CN 

-.03914 

-.03488 

-.08381 

-.00737 

-.00768 

-.00818 

-.00960 

.00000 


CA 

.09484 

.09518 

.09778 

.09084 

.09187 

.09838 

.09868 

.00000 


an 

.00740 

.00775 

.01180 

.00173 

.00838 

.00837 

.00167 

.00000 


XT-Y 

- 

.000  ALPHA  - .000 

BETA 

• 

.000  XTALF  - -80.000 

XT8TA 

■ 

.000  MACH  • 5.930 

AILRON 

■ 

.000  ELEVON  - -80.000 

GRID 

- 13.000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CX 

KCP/L 

YCP/L  CPS 

.00950 

-.00015 

.00036 

.51305 

.56934  .00000 

.00889 

.00034 

.00088 

.49618 

.58938  .00000 

.00983 

.00064 

.00034 

.47676 

.50976  .00000 

.00988 

.00061 

.00036 

.48104 

.51818  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

ANO  ET  SEP/RAT I NO ( ET  DATA) 

CATR060)  C 84  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

XT-Y 

a 

.000  ALPHA  - .000 

BETA 

• 

3.000  XTALF  - .000 

XTBTA 

■ 

.000  MACH  - 5.930 

AILRON 

m 

.000  ELEVON  « -80.000 

GRID 

- 1 

14.000 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L  CPB 

-.03661 

-.00966 

.00047 

.69050 

.37401  .00000 

-.03444 

-.00996 

.00044 

.71631 

.35637  .00000 

-.03869 

-.01184 

.00018 

.90701 

.30534  .00000 

-.03393 

-.01151 

.00038 

.78178 

.38185  .00000 

-.03484 

-.01176 

.00033 

.77056 

,38854  .00000 

-.03610 

-.01858 

.00034 

.76081 

.31470  .00000 

-.03546 

-.01884 

.00033 

.66005 

,30534  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

DATE  89  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - UI7A 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VA488C IA17)  ORB  AND  ET  SCPARATINOIET  DATA)  (ATR06I  ) < 84  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


- 8690.0000  SQ.FT. 

- 1890.3000  IN. 

- 1890.3000  IN. 

.0100 


XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  • 418.4000  IN*  2T 


OLT-Y 

• 

.000 

BETA 

• 

3.000 

DLTBTA 

m 

.000 

A1LR0N 

m 

.000 

GRID 

m 

14.000 

ALPHA  • .000 
OLTALF  • -10.000 
MACH  « 5.930 
ELEVON  - -80.000 


RUN  NO. 

436/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.581 

403.800 

-.16581 

.11340 

-.01136 

-.03481 

-.01080 

.00035 

.51047 

.35378 

.00000 

.503 

501.610 

-.14418 

.10864 

-.08484 

-.03670 

-.01045 

.00089 

.44086 

.35950 

.00000 

.588 

600. 170 

-. 14088 

.10365 

-.08787 

-.03834 

-.01037 

.00034 

.48313 

.36937 

.00000 

.589 

750.090 

-.14493 

.10489 

-.08748 

-.03845 

-.01068 

.00035 

.48586 

.36468 

.00000 

-.091 

801.560 

-.14491 

.10376 

-.08738 

-.03835 

-.01044 

.00035 

.48661 

.36816 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.oooco 

AEDC  VA482C IA17)  ORB  AND  Et  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR068)  C 84  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


- 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• t 890. 3000  IN.  YMRP 

• 1890.3000  IN.  ZMRP 

• .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

-80.000 

GR10  • 

14.000 

RUN  NO. 

437/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.507 

601.840 

-.34498 

.18795 

-.03766 

-.04937 

-.00748 

.00088 

.48807 

.45848 

.00000 

.549 

900.460 

-.34699 

.18949 

-.03684 

-.05045 

-.00756 

.00033 

.48538 

.45360 

.00000 

.540 

1000.800 

-.34768 

.18870 

-.03504 

-.04818 

-.00678 

.00027 

.48798 

.46085 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAJ7A 
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SREF 

LREF 


REFERENCE  OATA 


SCALE  * 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


AEOC  VA422I I A 171  ORB  AND  CT  SCPARATINOCET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


IATR063)  t 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  • 

.000 

OL7BTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  • 

14.000 

RUN  NO.  450/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -6.00/  5.00 


OLT-X 

.573 

.633 

.563 

.653 

.562 

.637 

.646 


OLT-Z 
18.747 
99.570 
200.630 
302.080 
HO 1.000 
500.070 
600.090 
GRADIENT 


CN 

-.03696 
-.03419 
- . 02440 
-.00799 
-.00796 
-.00831 
-.00990 
.00000 


REFERENCE  OATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  « 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


CA 

.09426 

.09377 

.09689 

.08948 

.09072 

.09183 

.09182 

.00000 


CLN 

.00726 

.00775 

.01190 

.00172 

.00225 

.00230 

.00167 

.00000 


OLT-X 

.552 

.464 

.575 

.635 

-.274 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  451/  0 


OLT-Z 
403.760 
501 .700 
600.240 
750.080 
601.130 
GRADIENT 


CN 

-.16615 

-.14487 

-.14294 

-,14429 

-.14556 

.00000 


CA 

.11155 

.10217 

.10254 

.10317 

.10301 

.00000 


CLN 

-.01135 

-.02412 

-.02718 

-.02740 

-.02723 

.00000 


CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.03688 

-.00975 

.00048 

.68823 

.37368 

.00000 

-.03526 

-.01021 

.00044 

.71666 

.35607 

.00000 

-,03361 

-.01219 

.00019 

.89904 

.30492 

.00000 

-.02495 

-.01174 

.00033 

.70852 

,32370 

.00000 

-.03670 

-.01228 

.00034 

.75506 

.32453 

.00000 

-.03711 

-.01286 

.00036 

.75163 

.31629 

.00000 

-.03686 

-.01303 

.00035 

.67626 

.31131 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AND  ET  SEPARATINOIET 

DATA) 

IATR064)  ( i 

24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

* .000 

BETA 

m 

3.000  OLTALF 

• -10.000 

OLTBTA  ■ 

.000  MACH 

- 5.930 

AILRON  ■ 

.000  ELEVON 

- -40.000 

GRID 

• i 

14.000 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

- -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.03514 

-.01040 

.00035 

.51062 

.35159 

.00000 

-.03707 

-.01043 

.00029 

.44201 

.36179 

.00000 

-.03936 

-.01068 

.00035 

.42549 

.36678 

.00000 

-.03931 

-.01087 

.00036 

.42569 

.36512 

.00000 

-.03775 

-.01032 

.00034 

.42763 

.36730 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  3M3 


V 


DATE  H JUL  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VAs'22(  1AI7)  ORB  ANO  CT  SEPARATINOCET  OATA) 


(ATR095)  < 2*4  JUL  75  > 


REFERENCE  OATA 


imp  ■ mm. oooo  m.ft.  xhap 

LREF  ■ IEOO. 3000  IN.  VhRP 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 

SCALE  • -OIOO 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
418.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  • .000 
BETA  • 3.000 
OLTBTA  - .000 
AILRON  • .000 
GRID  • 14.000 


alpha  • .ooo 

OLTALF  • -20.000 
MACH  • 5.930 
ELEVON  - -HO. OOO 


RUN  NO.  *492/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -9.00/  9.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

.524 

80! .760 

-.34635 

.562 

900.470 

^.34875 

.525 

1000.300 

-.34894 

GRADIENT 

.00000 

CA 

cut 

CY 

.12759 

-.03760 

-.05053 

.12671 

-.03635 

-.05007 

.12811 

-.03507 

-.04829 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00780 

.00029 

.48250 

-.00743 

.00032 

.48551 

-.00672 

.00029 

.48813 

.00000 

, 00000 

.00000 

YCP/L  CPB 

.45090  .00000 

.45459  .00000 

.46118  .00000 

.00000  .00000 


REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

LREF  - 1290.3000  tN.  YMRP  - 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  - 

SCALE  - .0100 


AEOC  VA422I IAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGIET  OATA) 


( ATR066)  ( 24  »AA.  79  I 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  • .000 

beta  « .000 

OLTBTA  * .000 

AILRON  - .000 

GRIO  - 13.000 


ALPHA  - .000 
OLTALF  - .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - -40.000 


RUN  NO.  995/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.381 

18.014 

-.03841* 

.08133 

.417 

90.605 

-.03376 

.09130 

.448 

200.450 

-.02518 

.09360 

.600 

302.060 

-.00777 

.08689 

.455 

400.890 

-.00690 

.08939 

.48! 

500.120 

-.00940 

.09063 

.470 

600.170 

-.01005 

.09148 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

596/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.490 

19.997 

-.04626 

.09288 

400.520 

97.724 

-.04045 

.09295 

400.530 

199-010 

-.02924 

.09128 

400.690 

297.790 

-.01625 

.09045 

400.460 

399.130 

-.00654 

.08800 

400.500 

500.050 

-.00842 

.09006 

400.540 

600.200 

-.00988 

.09121 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 


CLM 

CY 

CYN 

.00608 

.00160 

.00006 

.00690 

.00078 

-.00026 

.01153 

.00016 

-.00069 

.00176 

.00043 

-.00013 

.00267 

.00077 

.00000 

.00210 

-.00097 

-.00033 

.00151 

.00028 

-.00004 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

an 

CY 

CYN 

-.00806 

.00470 

-.00019 

.00750 

.00204 

-.00006 

.01119 

.00095 

-.0001! 

.00755 

.00032 

-.00016 

.00312 

-.00042 

-.00035 

.00294 

-.00100 

-.00048 

.00143 

* -.00108 

-.00051 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00022 

.66880 

.00000 

.00000 

.00009 

.70111 

.00000 

.00000 

.00011 

.87833 

.00000 

.00000 

.00003 

.71624 

.00000 

.00000 

.00002 

.62889 

.00000 

.00000 

.00007 

.71418 

.00000 

.00000 

.00004 

.66314 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00019 

.43661 

.58656 

.00000 

.00008 

.68780 

.00000 

.00000 

.00002 

.82574 

.00000 

.00000 

.00004 

.88279 

.00000 

.00000 

.00005 

.09204 

.00000 

.00000 

.00006 

.80264 

.00000 

.00000 

.00008 

.65924 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEOC  VA422UA171  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


CATR067)  { 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 2690 

.0000  SO. FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 1290 

.3000  IN. 

Ytf*P  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 1290.3000  IN. 

ZMRP  « 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

597/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.550 

403.430 

-.16534 

.10952 

-.01209 

.00298 

-.00075 

.504 

501.640 

-.14454 

.09899 

-.02596 

.00163 

.00054 

.509 

600.170 

-.14191 

.10095 

-.02924 

.00126 

.00038 

.543 

750.030 

-.14463 

.09973 

-.03014 

.00139 

.00046 

-.163 

801.470 

-.14512 

.09960 

-.03044 

.00098 

.00028 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

598/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.450 

396.830 

-.16735 

.10787 

-.01168 

.00221 

.00024 

400.500 

496.630 

-.16051 

.10822 

-.01564 

.00421 

-.00026 

400.440 

600.150 

-.14307 

.10029 

-.02736 

.00192 

.00058 

400.540 

750.330 

-.14417 

.10013 

-.03054 

.00147 

.00045 

400.460 

800.150 

-.14541 

>10049 

-.03009 

.00114 

.00026 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

o 

o 

o 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

13.000 

-5.00/  5.00 

CBL 
.00010 
•00004 
*00004 
.00004 
.00003 
.00000 


XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.50726 

.00000 

.00000 

.43207 

.00000 

.00000 

.41441 

.00000 

.00000 

.41275 

.00000 

.00000 

.41182 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

.00000 

.00007 

.00004 

.00002 

.00003 

.00000 


XCP/L 

.50958 

.49025 

.42475 

.41037 

.41378 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  « 1290.3000  IN.  IMP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


CATR069)  ( 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

600/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.440 

801.820 

- . 34483 

.12551 

-.04133 

.00468 

-.00007 

.00031 

.47461 

.421* 

900.440 

-.34575 

.12472 

-.04124 

.00539 

.00012 

*00034 

.47502 

.399 

1000.300 

-.34693 

.12466 

-.03871 

.00375 

-.00026 

.00036 

.48040 

◦RAD I ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


A ■ \ 
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AEDC  VA422I IA17)  ORB  AND  ET  5EPARATIN01ET  DATA) 


(ATR069)  < 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  • 1290.3000 

BREF  • 1290.3000 

SCALE  « .0100 


SQ.FT.  XMRP  « 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZhRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

OLT0TA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

13.000 

ALPHA  - .000 
OLTALF  - -20.000 
MACH  « 5.930 
ELEVON  - -40.000 


RUN  NO.  599/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.330 

750.290 

-.37271 

.14048 

-.02333 

400.250 

BOO. 190 

-.36062 

.13184 

-.03134 

400.350 

900.360 

-.34663 

.12647 

-.03974 

400.330 

1000.300 

-.34723 

.12565 

-.03797 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00462 

-.001 19 

.00035 

.51462 

.00000 

.00549 

-.00031 

.00028 

.49763  * 

.00000 

.00355 

-.00039 

.00033 

.47825 

.00000 

.00540 

,00009 

.00036 

.48194 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  OATA) 


CATR070)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  * 

.000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRIO  « 

12.000 

RUN  NO. 

608/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.555 

19.457 

.01434 

.09018 

.02839 

.632 

96.375 

.02175 

.09103 

.02872 

.624 

199.190 

.03548 

.08948 

.02935 

.636 

300.100 

.05301 

.08347 

.01975 

.612 

402,150 

.05293 

.08441 

.01950 

.566 

500.950 

.05337 

.00473 

.01935 

.628 

597.970 

.05459 

.08536 

.02019 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

609/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.470 

20.018 

.00537 

.09256 

.01117 

400 .480 

90.324 

.00784 

.09305 

.03000 

400.450 

200.020 

.02260 

.09419 

.03612 

400.440 

296.860 

.05168 

.08275 

. 02069 

400.460 

398.050 

.05405 

.08427 

.01970 

400.460 

499.510 

.05325 

.08425 

.01979 

400.550 

599.030 

.05404 

.08552 

.02109 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00044 

-.00032 

.00012 

-.02457 

.00000 

.00038 

-.00003 

.00004 

-.36407 

.00000 

-.00058 

-.00144 

.00006 

-.01951 

.00000 

-.00166 

-.00078 

.00006 

.29807 

.00000 

-.00125 

-.00078 

.00004 

.30095 

.00000 

-.00143 

-.00068 

.00005 

.30499 

.00000 

-.00092 

-.00054 

.00004 

.29997 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00229 

-.00034 

.00016 

-.89494 

.00000 

.00037 

-.00075 

.00009 

-2.11350 

.00000 

.00062 

-.00179 

.00011 

-.55834 

.00000 

-.00126 

-.00072 

.00005 

.27864 

.00000 

-.00102 

-.00062 

.00004 

.30270 

.00000 

-.00199 

-.00095 

.00004 

.29865 

.00000 

-.00103 

-.00058 

*00004 

.28966 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422C 1A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATR071I  ( 24  OJ-  75  J 


REPERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 2690.0000  5Q>T 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


DLT-X  OLT-Z 

,905  HOI .010 

.H9I  502.650 

.525  601.580 

.455  750.070 

-.547  802.760 

GRADIENT 


DLT-X  DLT-Z 

400.460  396.240 

400.480  497.730 

400.520  599.220 

400.520  750.130 

400.680  800.210 

GRADIENT 


XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

RUN  NO. 

610/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

-.09187 

.09564 

-.00070 

.00182 

-.00062 

-.06860 

.08883 

-.01502 

.00091 

-.00001 

-.06930 

.08961 

-.01534 

-.00029 

-.00028 

-.06800 

.09192 

-.01500 

.00048 

.00002 

-.06958 

.09190 

-.01556 

.00106 

.00020 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 0Q000 

RUN  NO. 

611/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

-.11643 

.10243 

.01224 

.00207 

-.00071 

-.07436 

.08883 

-.01190 

.00084 

-.00012 

-.06745 

.09016 

-.01464 

-.00072 

-.00030 

-.06629 

.09195 

-.01455 

.00045 

-.00017 

-.06831 

.09268 

-.01495 

.00029 

-.00027 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLT0TA 

■ 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

B 

12.000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00007 

.55299 

.00000 

.00000 

.00003 

.40536 

.00000 

.00000 

.00004 

.40373  * 

.00000 

.00000 

.00004 

.40425 

.00000 

.00000 

.00003 

.40207 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00005 

.63179 

.00000 

.00000 

.00005 

.4465! 

.00000 

.00000 

.00005 

.40665 

.00000 

.00000 

.00003 

.40499 

.00000 

.00000 

.00003 

.40548 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT1NGIET  OATA) 


(ATR073)  I 24  M.  75  1 


REFERENCE  OATA 


PARATCTRIC  OATA 


SREF  - 2690.0000 
LREF  - 1290.3000 

BREF  • 1290.3000 

SCALE  • .0100 


SO. FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  • 

IN.  ZMRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

a 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

a 

12.000 

RUN  NO.  613/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.391 

801.380 

-.22827 

.10971 

.469 

900.160 

-.22904 

.11017 

.431 

1000.100 

-.23273 

.11168 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 

CLM  CY  CYN 

-.03606  .00154  .00035 

-.03755  .00160  .00047 

-.03770  .00166  .00035 

.00000  .00000  .00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00013 

i 44797 

.00000 

.00000 

.00014 

.44381 

.00000 

.00000 

.00014 

.44518 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 

(ATR073)  ( 2H 

JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  - 

2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 

XMRP  • 
YMRP  - 
ZMRP  • 

1360.1000  IN.  XT 
,0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 

OLT-Y  - 
BETA  - 
OLTBTA  * 
AILRON  - 
GRID  « 

.000 

.000 

.000 

.000 

12.000 

ALPHA  - 
OLTALF  - 
MACH 
ELEVON  • 

5.000 

-20.000 

5.930 

-40.000 

RUN  NO. 

612/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

400.570 

750.220 

-.23385 

, 1 0843 

-.03224 

.00158 

.00016 

.00013 

.46201 

400.500 

800.120 

-.22778 

.10987 

-.03582 

.00161 

.00029 

.00013 

.44047 

400.420 

900.150 

-.22906 

.11154 

-.03750 

.00093 

.00013 

.00014 

.44396 

400.580 

1000.200 

-.23206 

. 1 1081 

-.03879 

.00036 

.00004 

.00015 

.44155 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

YCP/L  CPB 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


AEOC  VA422I I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


(ATR074)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

xmp  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

0REF 

• 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

o 

o 

o 

s 

<0 

IN.  ZT 

SCALE 

a 

• 0100 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  « 

.000 

OLTBTA  * 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

-40.000 

GRID  - 

1 1 .000 

RUN  NO. 

621/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.531 

19.388 

-.09013 

.09366 

.485 

101.480 

-.09245 

.09469 

.528 

201.740 

-.00456 

.09059 

.444 

301.320 

-. 078H3 

.09562 

.627 

400.170 

-.07411 

.09398 

.466 

500.230 

-.07501 

.09238 

.491 

600.130 

-.07453 

.09087 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

622/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.470 

24.066 

-.10189 

.09229 

400.420 

100.170  * 

-.09456 

.09409 

400.400 

197.820 

-.00044 

.09406 

400.400 

290.210 

-.08096 

.09795 

400.480 

400.030 

-.09237 

.09682 

400.430 

500.200 

-.07520 

.09243 

400.460 

600.200 

-.07304 

.09221 

0RA01ENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.01460 

.00383 

.00019 

-.01074 

.00372 

-.00008 

-.00813 

.00223 

.00001 

-.01387 

.00135 

-.00020 

-.01733 

.00139 

-.00006 

-.01849 

.00172 

-.00001 

-.01740 

.00084 

-.00042 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.02766 

.00365 

-.00021 

-.01305 

.00165 

.00007 

-.01295 

.00245 

.00005 

-.00955 

.00203 

-.0002! 

-.01312 

.00126 

-.00084 

-.01780 

.00175 

-.00012 

-.01799 

.00072 

-.00041 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00025 

.45442 

.00000 

.00000 

.00010 

.47720 

.00000 

.00000 

.00001 

.49114 

.ocooo 

.00000 

.00005 

.43482 

.00000 

.00000 

.00002 

.39499 

.00000 

.00000 

.00001 

.39611 

.00000 

.00000 

.00002 

.39448 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.000)0 

.36829 

.00000 

.00000 

.00004 

.46196 

.00000 

.00000 

.00002 

.44584 

.00000 

.00000 

.00005 

.47505 

.00000 

.00000 

.00008 

,44707 

<00000 

.00000 

.00001 

.39298 

.00000 

.00000 

.00004 

.38624 

.07000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VAHMUAI7)  ORB  AND  CT  SCPARATINQCET  DATA! 


REFERENCE  DATA 

SRCF  • 28BO.OOOO  SQ.FT. 
LftCF  • 1290.3000  IN, 

BREF  » 1290,3000  IN. 

SCALE  • .0100 


YMRP 

ZMRP 


1390.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO. 

623/  0 

GRADIENT 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

.522 

403.880 

-.26589 

.12601 

-.02156 

.00444 

.429 

500.940 

-.25612 

.12069 

-.02819 

.00317 

.453 

600.360 

-.23854 

.10933 

-.03787 

.00219 

.433 

750. 16C 

-.23530 

.10917 

-.03601 

.00299 

.085  „ 

800.290 

-.23560 

.10948 

-.03504 

.00299 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

624/  0 

GRADIENT 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

400.530 

397.080 

-.24000 

.10941 

-.04030 

.00292 

400.430 

499.620 

-.25450 

.11634 

-.03102 

.00362 

400.360 

599.970 

-.25636 

.11966 

-.02625 

.00330 

400.430 

750.190 

-.23584 

.10891 

-.03670 

.00276 

400.360 

800.250 

-.23641 

.10838 

-.03650 

.00250 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAOE  348 
(ATR07A)  ( 2H  M.  75  ) 
PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

• 

.000  ALPHA  • -5.000 

BETA 

a 

.000  DLTALF  - -10.000 

OLTBTA 

a 

.000  MACH  ■ 5.930 

A1LRON 

■ 

,000  ELEVON  - -40.000 

GRID 

• 11.000 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L  CPS 

-.00068 

.00023 

.50169 

.00000  .00000 

-.00060 

.00025 

.48146 

.00000  .00000 

.00009 

.00015 

,44742 

.00000  .00000 

.00013 

.00017 

.45144 

.00000  .00000 

.00027 

.00018 

.45207 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

• -5.00/  5.00 


CYN 

.00079 

.00035 

-.00077 

.00019 

.00028 

.00000 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00018 

.44101 

.00000 

.00000 

.00016 

.47319 

.00000 

.00000 

.00034 

.48679 

.00000 

.00000 

.00018 

.44962 

.00000 

.00000 

.00017 

.45024 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


AEOC  VA422I1A17)  ORB  AND  ET  SCPARATINOIET  OATA) 


(ATR077)  ( 24  vAA-  75  > 


LREF 

BREF 

SCALE 


> 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

> 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

« 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

> .0100 

RUN  NO.  I 

628/  0 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

.441  BOH. 490 

-.50584 

. 14683 

-.02148 

.403  900.910 

-.48384 

.14701 

-.03287 

.477  1000.300 

-.48116 

.14578 

-.03279 

ORAOICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

a 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  • 

-40.000 

GRID 

m 

11.000 

GRADIENT  INTERVAL  • -8.00/  5.00 


CY 

.006H5 

.00694 

.00692 

.00000 


CYN 

-.00049 

-.00038 

-.00038 

.00000 


C8L 

.00045 

•0004B 

.00047 

.00000 


XCP/L 

.52868 

.51086 

.51073 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


.ftfc... 


/ 

\ 


DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  OATA) 


REFERENCE  OATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  * ,1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  * .0100 


PAGE  349 
(ATR077)  l 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

» 

.000 

DLTALF  « 

-20.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

m 

11.000 

RUN  NO. 

625/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

3.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

400.420 

750.960 

-.51688 

.15829 

-.01615 

.00711 

-.00034 

.00043 

.53651 

.00000 

.00000 

400.490 

600.510 

-.50761 

* £5845 

-.01975 

.00555 

-.00090 

.00089 

.53116 

.00000 

.00000 

400.380 

900.320 

-.49397 

.14964 

-.02477 

.00630 

-.00044 

.00045 

.52331 

.00000 

.00000 

400.420 

1000.400 

-.47724 

.14472 

-.03404 

.00731 

-.00035 

•00044 

.50850 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

Km p 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

P 

ui 

o 

o 

o 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR078)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA  « 

.000 

DLTALF  • 

.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

-40.000 

GRID  • 

10.000 

l ' 

RUN  NO. 

634/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

0LT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.415 

31.163 

-.17004 

.10271 

-.03169 

.00366 

.00036 

.00032 

.42812 

.00000 

.566 

102.620 

-.16475 

.10291 

-.02837 

.00220 

.00017 

.00013 

.43806 

.00000 

.506 

202.190 

-.16071 

.10206 

-.02762 

*00134 

-.00002 

.00006 

.43827 

.00000 

.389 

300.650 

-.16497 

.10735 

-.02095 

.00156 

-.00054 

.00006 

.46963 

.00000 

.406 

400.140 

-.15058 

.09724 

-.02731 

.00180 

.00018 

.00005 

.43162 

.00000 

[ 

.596 

500.300 

-.14721 

.09780 

-.02852 

.00085 

.00006 

.00003 

,42300 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.80000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

635/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

r- 

0LT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

400.490 

31.587 

-.15504 

.09680 

-.04363 

.00362 

.00038 

.00019 

.36173 

.00000 

400.430 

97.783 

-.15475 

.10251 

-.03232 

.00118 

.00012 

.00006 

.41241 

.00000 

:: 

400.520 

197.220 

-.14408 

.09731 

-.03770 

.00189 

.00015 

.00014 

.37555 

.00000 

400.430 

296.640 

-.15422 

.09926 

-.03086 

.00176 

.000)9 

.00007 

.41855 

.00000 

400.420 

399.780 

-.15951 

.10276 

-.02352 

.00080 

-.00018 

.00002 

.45534 

.00000 

400.430 

500.100 

-.15770 

*10204 

-.02333 

*00170 

-.00038 

.00011 

.45505 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 
.00000 
. 00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 


CPB 
* 00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 


DATE  M JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  350 


AC  DC  YA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT1N0IET  DATA) 


(ATR079)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  ■ 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

■ 

10.000 

RUN  NO. 

636/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.428 

403.290 

-.35605 

.12317 

03973 

.00353 

.00042 

.00035 

.48081 

.00000 

.00000 

.370 

501.650 

-.37400 

.13700 

-.02437 

,00521 

-.00039 

.00026 

.51282 

.00000 

.00000 

.407 

600.420 

-.36707 

.13304 

-.02521 

.00467 

-.00101 

.00033 

.51046 

.00000 

.00000 

.393 

700.270 

-.34951 

.12390 

-.03571 

.00542 

-.00019 

.00028 

.48697 

.00000 

.00000 

.523 

799.800 

-.34660 

.12485 

-.03578 

.00432 

-.00038 

.00030 

.48622 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

637/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

400.350 

397.450 

-.32243 

.11132 

-.06160 

.00293 

.00081 

.00029 

.42487 

.00000 

.00000 

400.240 

499.400 

-.34362 

.11826 

-.04668 

.00240 

.00033 

.00033 

.46344 

.00000 

.00000 

400.240 

600.180 

-..  36026 

.12645 

-.03240 

.00296 

.00021 

.00027 

.49536 

.00000 

.00000 

400.330 

700.270 

-.37029 

.13454 

-.02376 

.00523 

-.00095 

.00047 

.51352 

.00000 

.00000 

400.390 

800.120 

-.35506 

.12572 

-.03141 

.00530 

-.00045 

.00031 

.49668 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  351 


SRET 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BHLr 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING lET  OATA) 


(ATR080)  ( 24  *AJL  75  > 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARA1CTRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTBTA 

* 

.000 

AILRON 

* 

15.000 

GRID 

m 

14.000 

alpha  « .000 

DLTALF  • .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  • .000 


DLT-X 

.531 

.636 

.592 

.519 

.515 

.620 

.734 


RUN  NO. 


DLT-Z 

CN 

18.931 

-.04172 

99.553 

-.03530 

200.480 

-.02510 

301.990 

-.01037 

401.030 

-.00978 

500.150 

-.00992 

597.020 

-.01117 

GRADIENT 

.00000 

462/  0 

CA 

CLM 

.09172 

.00749 

.09071 

.00755 

.09356 

.01111 

,08705 

.00140 

,00810 

.00199 

.08888 

.00219 

.08939 

.00146 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 


CY 

CYN 

-.03867 

-.01065 

-.03626 

-.01083 

-.03576 

-.01276 

-.03696 

-.01235 

-.03676 

-.01245 

-.03862 

-.01322 

-.03888 

-.01386 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 

C8L  XCP/L 

.00047  .66376 

.00044  .70706 

.00020  .06770 

.00033  .65264 

.00035  .70073 

.00036  .71275 

.00037  .64901 

.00000  .00000 


YCP/L 

CPB 

.36589 

.00000 

.34978 

.00000 

.30906 

.00000 

.32489 

.00000 

.32164 

.00000 

.31918 

.00000 

.30927 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR08U  ( 24  JUL  75  I 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


• 2690.0000  SQ.FT. 

• 1290.3000  IN. 

• 1290.3000  IN. 

• .0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

14.000 

RUN  NO. 

463/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

olt-x 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.562 

403.700 

-.16669 

.10063 

-.01230 

-.03685 

-.01111 

.00039 

.50680 

.34771 

.00000 

.571 

501 .630 

-.14641 

.09689 

-.02514 

-.03869 

-.01091 

.00030 

.43040 

.36126 

.00000 

.564 

600.250 

-.14569 

.09992 

-.02763 

-.04085 

-.01109 

,00035 

.42504 

.36876 

.00000 

.612 

750.090 

-.14822 

.10072 

-.02790 

-.04087 

*■.01 162 

.00037 

.42683 

.35966 

.00000 

-.253 

002.070 

-.14790 

.10121 

-.02760 

-.04130 

-.01127 

.00036 

.42768 

.36776 

.00000 

ORAOIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000  * 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  29  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - !AI7A 


RAGE  352 


AEDC  VA422MAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATING (£T  DATA)  (ATR0B2)  i 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

o 

o 

o 

o 

s 

IN.  XT 

0LT-Y  • 

.000  ALPHA 

- .000 

LREF 

« 1290.3000  IN. 

y me  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

3.000  DLTALF 

- -20.000 

BREF 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

418.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000  MACH 

. 5.930 

SCALE 

• .0100 

AILRON  - 

15.000  ELEVON 

- .000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO.  464/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.514  001.770 

-.38949 

.13966 

-.04250 

-.05835 

-.00945 

.00034  .48211 

.44522 

.00000 

.565  900.440 

-.39194 

.14052 

-.04119 

-.05844 

-.00897 

.00036  .48493 

.45110 

.00000 

.531  1000.300 

-.39229 

.14029 

-.03974 

-.05624 

-.00846 

.00032  .48758 

.45323 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422 ( 1 A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


(ATR083)  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

LREF  - 1290.3000  IN.  YNRP 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZW*> 

SCALE  • .0100 


1360.1000  IK  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

,000 

DLTALF  • 

.000 

DLTBTA  - 

,000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO  - 

13.000 

RUN  NO. 

469/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.443 

18.964 

-.03832 

.09150 

.00656 

.00121 

.00020 

.00025 

.67825 

.00000 

.00000 

.520 

99.559 

-.03309 

.09081 

.00722 

.00150 

-.00028 

.00011 

.71085 

.00000 

.00000 

.531 

200.450 

-.02353 

.09239 

.01067 

.00099 

-.00030 

.00012 

.87520 

.00000 

.00000 

.459 

302.010 

-.00627 

.00649 

.00170 

-.00059 

-.00051 

.00008 

.70200 

.00000 

.00000 

.470 

400.890 

-.00684 

.08889 

.00267 

.00068 

-.00010 

,00007 

.83112 

.00000 

.00000 

.526 

500.150 

-.00869 

.09009 

,00207 

.00045 

-.00003 

.00007 

.72088 

.00000 

.00000 

.304 

600.130 

-.01041 

.09032 

.00145 

-.00029 

-.00012 

.00008 

.65575 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

470/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.530 

19.913 

-.04619 

.09231 

-.00741 

.00451 

-.00037 

.00021 

.44630 

.61511 

.00000 

400.500 

97.901 

-.04038 

.09207 

.00806 

.00129 

-.00024 

.00011 

.69773 

.00000 

.00000 

400.540 

198.970 

-.02836 

.09080 

.01107 

.00014 

-.00039 

.00006 

.83096 

.00000 

.00000 

400.470 

297.780 

-.01642 

.08979 

.00735 

-.00020 

-.00042 

.00008 

.87102 

.00000 

.00000 

400.500 

399.100 

-.00705 

.08788 

.00294 

.00028 

-.00028 

.00008 

.04964 

.00000 

.00000 

400.430 

500.070 

-.00900 

.08956 

.00283 

-.00115 

-.00059 

.00010 

.77022 

.00000 

.00000 

400.470 

600.160 

-.00855 

.09123 

.00129 

-.00053 

-.00030 

.00008 

.66395 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAW.  353 


ACDC  VAHI8I IAI7)  ORB  AND  CT  KPARATINQICT  DATA)  IATR0B4)  t fH  JUL  76  » 

REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


. . 

SREF  - 8890. 

.0000  SO. FT. 

XMRP  • 1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

• 

,000  ALPHA 

• .000 

LREF  - 1890. 

.3000  IN. 

YMRP  • .0000 

IN.  YT 

BETA 

■ 

.000  DLTALF 

■ '''l  0.000 

BRET  - 1 290 . 3000  IN* 

ZHRP  • 416.4000 

IN.  ZT 

DLT9TA  - 

.000  MACH 

« fl.930 

SCALE  • 

.0100 

A1LR0N  - 15 

.000  ELEVON 

- .000 

0Q 

GRID 

- 13.000 

RUN  NO. 

47!/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

00 

It 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.586 

403.580 

-.16331 

.10877 

-.01887 

.00862 

-.00088 

.00013 

.50585 

.00000 

.00000 

.476 

501.670 

14863 

.09044 

-.08613 

.00190 

.00047 

.00007 

.43033 

.00000 

.00000 

.5H0 

600.310 

-.14881 

.10081 

-.08914 

.00153 

.00048 

.00006 

.41518 

.00000 

.00000 

.603 

750.080 

-. 14585 

.09961 

-.08991 

-.00049 

-.00018 

.00009 

.41446 

.00000 

.00000 

-.150 

608.860 

-.14565 

.09930 

-.03037 

.00016 

.00006 

.00006 

.41866 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

478/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CV 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

400.410 

36S.880 

-.16744 

.10785 

-.01150 

.00187 

-.00085 

.00004 

.51034 

.00000 

.00000 

hoo. mo 

498.550 

-.15740 

.10739 

-.01506 

.00833 

-.00058 

.00018 

.40794 

.00000 

.00000 

400.450 

600. 170 

-.14170 

.09986 

-.08749 

.00089 

.00034 

.00006 

.48888 

.00000 

.00000 

400.470 

750.380 

-.14681 

.10087 

-.03040 

.00017 

-.00004 

.00008 

.41308 

.00000 

.00000 

400.490 

600.140 

-.14587 

.09948 

-.03005 

.00064 

.00013 

.00007 

.41441 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VAH82I IAI7)  ORB  AND  CT  SEPARATINOICT  OATA) 

(ATR086)  I 84 

JUL  75  1 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

■ 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF 

m 

1890.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  - 

-80.000 

BRET 

m 

1890.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

• 

.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

13.000 

RUN  NO. 

476/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.463 

802.100 

-.34371 

.18488 

-.04188 

.00333 

-.00048 

.00038 

.47455 

.00000 

.00000 

.435 

900.580 

-.34454 

.12308 

-.04188 

.00462 

-.00008 

.00037 

.47476 

.00000 

.00000 

.403 

1000.800 

-.34559 

.18400 

-.03083 

.00389 

-*00088 

.00038 

.47985 

*00000 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,4k* 


DATE  23  JUL  73 


TA9ULATE0  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEOC  VA422I IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAOE  354 
(ATRO06)  C 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BR£F 

SCALE 


- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

: - .0100 

RUN  NO.  1 

*73/  0 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.360  750.210 

-.37249 

. 13908 

-.02362 

400.410  BOO. 250 

-.36144 

.13039 

-.03161 

400.320  900.470 

-.34525 

.12561 

-.03976 

400.290  1000.400 

-.34549 

.12599 

-.03791 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


SREF 

. 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO.  482/  0 


OLT-X 

.950 

.560 

.563 

.492 

.545 

.632 

.677 


OLT-X 

400.310 

400.440 

400.500 

400.540 

400.480 

400.530 

400.630 


DLT-Z 

19.283 

96.334 

199.080 

300.170 

402.010 

501.120 

596.440 

GRADIENT 


OLT-Z 
19.877 
96.436 
200. 100 
296.630 
396.110 
499.470 
599.930 
ORACICNT 


CN 

.01423 

.02123 

.03566 

.05246 

.05262 

.05326 

.05407 

.00000 


CA 

.09127 

.09137 

.08950 

.06435 

.08500 

.06494 

.06569 

.00000 


RUN  NO.  483/  0 


CN 

.00471 

.00794 

.02311 

.05107 

.05364 

.05326 

.05358 

.00000 


CA 

.09308 

.09387 

.09463 

.06339 

.06453 

.06464 

.06575 

.00000 


cut 

.02659 

.0289! 

.02879 

.01962 

.01946 

.01928 

.02005 

.00000 


CLM 

.01196 

.03043 

.03547 

.02053 

.01971 

.01977 

.02093 

.00000 


DLT-Y 

m 

. 000  ALPHA 

- .000 

BETA 

m 

.000  DLTALF 

- -20.000 

DLTBTA  - 

. 000  MACH 

- 5.930 

AILRON  • 15.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 13 

.000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00427 

-.00123 

.00039 

.51404 

.00000 

.00000 

.00393 

-.00051 

.00032 

.49724 

.00000 

.00000 

.00440 

-.00026 

.00037 

.47769 

.00000 

.00000 

.00388 

-.00030 

.00036 

.46167 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AND  ET  SEPARATIN01ET  OATA) 

IATR087)  ( >AJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y 

• 

.000  ALPHA 

- 5.000 

BETA 

m 

.000  DLTALF 

- .000 

DL.BTA  - 

.000  MACH 

• 5.930 

AILRON  • 15.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 12 

.000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

cv 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.00111 

-.00070 

.00016 

-.94573 

.00000 

.00000 

-.00112 

-.00106 

.00006 

-.39331 

.00000 

.00000 

-.00072 

-.00145 

.00010 

-.00246 

.00000 

.00000 

-.00166 

-.00096 

.00007 

.29708 

.00000 

.00000 

-.00259 

-.00110 

.00008 

.30089 

,00000 

.00000 

-.00130 

-.00079 

.00006 

.30548 

.00000 

.00000 

-.00206 

-.00083 

.00007 

.29923 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00020 

-.00135 

.00017  - 

•I  .21870 

.00000 

.00000 

-.00025 

-.00091 

.00013  - 

•2.12020 

.00000 

.00000 

-.00021 

-.00196 

.00014 

-.51392 

.00000 

.00000 

-.00174 

-.00062 

.00007 

.27743 

.00000 

.00000 

-.00197 

-.00097 

.00006 

.30168 

.00000 

.00000 

-.00281 

-.OOltO 

.00008 

.29098 

.00000 

.00000 

-.00296 

-.00119 

.00009 

.28543 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  ■-  IA17A 


PAGE  355 


AEDC  VA422I I A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA1  (ATR088)  ( 24  OJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690 . 0000 

SQ.FT, 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  ■ 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO. 

494/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.464 

401.000 

-.09096 

.09604 

-.00135 

.00146 

-.00071 

.436 

502.660 

-.06825 

.08933 

-.01512 

-.00005 

-.00032 

.479 

601.680 

-.06853 

.09034 

-.01548 

-.00028 

-.00040 

.574 

750.090 

-.06775 

.09182 

-.01507 

-.00001 

-.00031 

-.719 

803.270 

-.07025 

.09186 

-.01563 

.00029 

-.00013 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

485/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.440 

398.400 

-.11660 

.10269 

.01187 

.00229 

-.00077 

400.550 

497.710 

-.07298 

.08874 

-.01220 

-.00055 

-.00051 

400.470 

599.170 

-.06997 

.09043 

-.01456 

.00037 

-.00025 

400.620 

750.030 

-.06865 

.05245 

-.01461 

.00100 

-.00004 

400.610 

800.130 

-.07016 

.09345 

-.01499 

.00122 

-.00003 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

12.000 

-5.00/  5.00 


C9L 

.00008 

.00006 

.00007 

.00007 

.00006 

.00000 


XCP/L 

.54790 

.40357 

.40057 

.40290 

.40289 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00006 

.00008 

.00006 

.00005 

.00005 

.00000 


XCP/L 

.62944 

.44153 

.41279 

.40970 

.40909 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422MAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  OATA) 


(ATR090I  ( 24  ^JL  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000 
LREF  • 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  « 

-20.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

12.000 

RUN  NO. 

492/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.340 

801.510 

-.22783 

.11005 

-.03610 

.00057 

.00023 

.00017 

.44763 

.00000 

.00000 

.489 

900.210 

-.23027 

.10993 

-.03753 

.00191 

.00028 

.00016 

.44447 

.00000 

.00000 

.394 

1000.200 

-.23345 

.11099 

-.03761 

.00195 

.00025 

.00017 

.44580 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA422J 1A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN. 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

BREF  • 

1290.3000  IN, 

Ztt*P  - 

416.4000 

IN. 

SCALE  » 

.0100 

YT 


PAOE  356 
(ATR090I  ( 24  M.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

5.930 

AlLRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  486/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

400.490 

400.460 

400.370 

400.500 


DLT-Z 

750.280 

800.100 

900.240 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

-.23325 

-.22744 

-.22962 

-.23290 

.00000 


CA 

.10969 
.11043 
. 1 1 176 
.11186 
.00000 


CLM 

-.03252 
-.03596 
-.03754 
- . 03873 
.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


OLT-X 

.536 

.493 

.497 

.487 

.413 

.545 

.548 


OLT-X 

400.360 

400.500 

400.450 

400.490 

400.500 

400.470 

400.510 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  495/  0 


OLT-Z 
19.362 
101.340 
201 .770 
301.250 
400.210 
500.170 
600.190 
GRADIENT 


DLT-Z 

20.070 

100.130 

197.810 

298.140 

400.040 

500.200 

600.120 

GRADIENT 


CN 

-.09673 

-.09115 

-.08390 

-.07729 

-.07224 

-.07375 

-.07334 

.00000 


CA 

.09397 

.09543 

.09922 

.09550 

.09406 

.09275 

.09083 

.00000 


RUN  NO  . 496/  0 


CN 

-.09771 

-.09222 

-.08002 

-.07730 

-.07888 

-.07418 

-.07356 

.00000 


CA 

.09266 

.09469 

.09377 

.09897 

.09710 

.09253 

.09171 

.00000 


CLM 

-.01436 

-.01063 

-.00790 

-.01381 

-.01713 

-.01037 

-.01743 

.00000 


CLM 

-.02750 

-.01300 

-.01274 

-.00966 

-.01310 

-.01772 

-.01775 

.00000 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00014 

-.00008 

.00016 

.46094 

.00000 

.00000 

.00180 

.00018 

.00016 

.44789 

.00000 

.00000 

.00038 

.00007 

.00016 

.44413 

.00000 

.00000 

.00072 

.00002 

.00017 

.44215 

.00000 

.00000 

.00000  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

ANO  ET  SEPARAT 1 NG (ET  DATA)  (ATR091)  ( 24  JU_  7* 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y  - .000  ALPHA  - -5. 

BETA  - .000  DLTALF  - 

DLTBTA  • .000  MACH  - 5 

AlLRON-  15.000  ELEVON  - 

GRID  « 11.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.003IL* 

.00019 

.00030 

.45460 

,00000 

.00000 

.00287 

-.00021 

.00013 

.47688 

.00000 

.00000 

.00088 

-.00012 

.00004 

,49190 

. .00000 

.00000 

.00131 

.00006 

.00007 

.43352 

.00000 

^00000 

.00001 

-.00009 

.00006 

.39265 

.00000 

.00000 

.00085 

-.00010 

.00005 

.38437 

.00000 

.00000 

.00131 

-.00002 

.00005 

.39230 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 
INTERVAL  * 

.00000 
-5.00/  5. 

.00000 

00 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00316 

-.00025 

.00021 

.36173 

.00000 

.00000 

.00183 

.00035 

.00008 

.45989 

.00000 

.00000 

.00093 

-.00017 

.00006 

.44710 

.00000 

.00000 

-.00071 

-.00070 

.00010 

.47106 

.00000 

.00000 

.00106 

-.00050 

.00010 

.44235 

.00000 

.00000 

.00083 

-.00001 

.00006 

,39147 

.00000 

.00000 

.00021 

-.00047 

.00006 

.38973 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

75  ) 


.000 


000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PACE  337 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  * 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEOC  VA422 ( I A 1 7 > ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  OATA)  (ATR092)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

.000  ALPHA  » -5.000 

.000  DLTALF  - -10.000 

.000  MACH  - 5.930 

15.000  ELEVON  - .000 

11.000 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

A1LRON 

GRIO 


RUN  NO. 

407/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CXT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.401 

404 . 090 

-.26308 

.12662 

-.02117 

.0026! 

-.00072 

.00027 

.50254 

.00000 

.00000 

.418 

500.930 

-.25372 

.12031 

-.02823 

.00195 

-.00068 

.00028 

.48062 

.00000 

.00000 

.505 

600.300 

-.23867 

.10985 

-.03779 

.00160 

.00004 

.00018 

.44771 

.00000 

.00000 

.493 

730.310 

-.23485 

.10994 

-.03593 

.00192 

.00013 

.00019 

.45146 

.00000 

.00000 

.137 

801.370 

-.23396 

.10980 

-.03581 

.00103 

.00003 

.00021 

.45141 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.Q00C0 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

498/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

400.440 

397.020 

-.24210 

.11120 

-.03847 

.00205 

.00049 

.00019 

.44732 

.00000 

.00000 

400.380 

499. 5t0 

-.25216 

.11689 

-.03080 

.00081 

-.00008 

.00020 

.47301 

.00000 

.00000 

400.480 

600.020 

-.25554 

.12092 

-.02622 

.00278 

-.00079 

.00037 

.48665 

.00000 

.00000 

400.500 

750.220 

-.23458 

.10941 

-.03662 

.00276 

.00043 

.00021 

.44927 

.00000 

.00000 

400.480 

800.080 

-.23362 

.10937 

-.03654 

.00237 

.00045 

.00020 

.44906 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422( IA171  ORB  ANO  ET  SEPARATINGCET  OATA)  1ATR094)  I 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  • 2690.0000 
LREF  - 1290.3000 

BREF  * 1290.3000 

SCALE  • .0100 


SQ.FT.  XJ*P  • 

IN.  YMRP  • 

IN.  ZMRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  2T 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

I I. 000 

RUN  NO.  505/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.512 

804.240 

-.50453 

. 14693 

.509 

901.120 

-.48345 

.14687 

.456 

1000.400 

-.48154 

.14658 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 

CLM  CY  CYN 

-.02230  .00565  -.00064 

-.03279  .00562  -.00052 

-.03287  .00660  -.00047 

.00000  .00000  .00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00048 

,52747 

.00000 

.00000 

.00051 

.51096 

.00000 

.00000 

.00050 

.51066 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE 

as  JUL  7* 

S 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

PAGE  358 

AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING1ET 

DATA) 

(ATR094)  ( 

24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

• 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000  IN.  XT 

OLT-Y 

■ 

.000  ALPHA 

• -5.000 

LREF 

• 1290.3000  IN, 

YHRP  • 

.0000  IN.  YT 

BETA 

m 

.000  DLTALF 

- -20.000 

BREF 

- 1290, 

,3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000  IN.  ZT 

DLTBTA 

* 

.000  MACH 

• 5.930 

SCALE  * 

.0100 

AILRON 

- 15 

,000  ELEVON 

• .000 

GRIO 

- 11 

.000 

RUN  NO.  499/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ' 

■ -5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA  CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.560 

751.020 

-.52014 

.15974  -.01391 

.00641 

-.00064 

.00051 

.53966 

.00000 

.00000 

400.410 

600.620 

-.50454 

.15048  -.01953 

.00712 

-.00060 

.00094 

.53130 

.00000 

.00000 

400.460 

900.330 

-.49300 

.14968  -.02494 

.00670 

-.00035 

.00046 

.52299 

.00000 

.00000 

400.320 

1000.400 

-.47449 

,14580  -.03404 

.00639 

-.00030 

.00047 

.50823 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000  *00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

'* 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATIN61ET 

DATA) 

(ATR095)  ( 

24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OAT A 


SREF  - 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

- -10.000 

LREF  - 1290. 

.3000  IN. 

YMRP  • .0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

.000  OLTALF 

• .000 

BREF  • 1290. 

,3000  IN. 

ZMRP  - 416.4000 

IN.  ZT 

XTBTA  - 

.000  MACH 

« 5.930 

fCALC  • 

.0100 

AILRON  > 15.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

• 10 

.000 

RUN  NO. 

621/  0 

ORAOICNT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

XH 

cr 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.495 

31.218 

-.17091 

.10405 

-.03144 

.00357 

.00049 

.00036 

.42980 

.00000 

.00000 

.449 

102.530 

-.16088 

.10385 

-.02812 

.00187 

.00041 

.00014 

.43621 

.00000 

.00000 

.530 

202.090 

-.16077 

.10303 

-.02729 

.00092 

-.00001 

.00008 

.43973 

.00000 

.00000 

.519 

300.510 

-.16474 

.10796 

-.02081 

.00127 

-.00040 

.00007 

.47008 

.00000 

.00000 

.487 

400.150 

-.15033 

.09623 

-.02734 

.00092 

.00016 

.00008 

.43129 

.00000 

.00000 

.552 

500.230 

-.14739 

.09945 

-.02848 

.00177 

.00029 

.00004 

.42335 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

522/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

•5.00/  5.00 

XT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.410 

31.569 

-.15513 

.09810 

-.04298 

.00335 

.00008 

.00021 

.36480 

.00000 

.00000 

400.390 

97.797 

-.15654 

.10437 

-.03201 

.00004 

-.00008 

.00009 

.41549 

.00000 

.00000 

400.440 

197.140 

14512 

.09841 

-.0374* 

.001(3 

.00016 

.00018 

.37818 

.00000 

.00000 

400.510 

298.800 

-.15368 

.10073 

-.03063 

.00033 

-.00010 

.00010 

.41909 

.00000 

.00000 

400.370 

399.930 

-.16105 

.10393 

-.02327 

.00029 

-.00037 

.00005 

.45739 

.00000 

.00000 

400.360 

500.020 

-.15668 

.10307 

-.02339 

.00171 

-.00024 

.00012 

.45405 

.00000 

.00000 

ORAD1ENT 

* .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  BS  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  359 


AEOC  VAHBBI I A17>  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


(ATR096)  ( ?♦  JUL  75  I 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


sftcr 

• 

8690. 0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

* 

1890.3000  IN. 

YHRP  * 

.0000 

IN.  YT 

B REF 

• 

1890.3000  IN. 

ZMRP  « 

me.HOQO 

IN.  ZT 

SCALE 

■ 

.0100 

OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  • 

-10.000 

0LT6TA 

■ 

.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON 

■ 

15.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

■ 

10.000 

RUN  NO. 

583/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.510 

403. 150 

-.35799 

.18408 

-.03958 

.00847 

.00084 

.00039 

.48111 

.00000 

.00000 

.401 

50t.j690 

-.37649 

.13763 

-.08849 

.00510 

-.00070 

.00087 

.51660 

.00000 

.00000 

.843 

600.680 

-.36765 

.13458 

-.08518 

.00478 

-.00080 

.00037 

.51048 

.00000 

.00000 

.481 

700.860 

-.34800 

.18465 

-.03578 

.00459 

-.00088 

.00031 

.48664 

.00000 

.00000 

.479 

00 1.800 

-.34556 

.18568 

-.03584 

.00491 

-.00030 

.00038 

.48500 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

584/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.470 

397.390 

-.38875 

.11809 

-.06141 

.00858 

.00098 

.00034 

.48548 

.00000 

.00000 

400.380 

499.390 

-.34361 

.11879 

-.04641 

.00891 

.00048 

.00035 

.46390 

;00000 

.00000 

400.310 

600.800 

-.36089 

.18800 

-.03841 

.00888 

.C0036 

.00031 

.49559 

.00000 

.00000 

400.800 

700.180 

-.36851 

.13687 

-.08380 

.00564 

-.00108 

.00051 

.51383 

.00000 

.00000 

400.470 

800.840 

-.35659 

.18630 

-.03141 

.00480 

-.00034 

.00033 

.49680 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 
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AEDC  VA422 ( I A I 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


(ATR097)  I 24  JUL  73  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

14.000 

RUN  NO. 

581/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.626 

IB. 911 

-.04113 

.09385 

.00817 

-.03698 

-.01033 

.00047 

.69720 

.36324 

.00000 

.470 

99.566 

-.03573 

.09210 

.00806 

-.03587 

-.01033 

.00041 

.71588 

.35713 

.00000 

.586 

200.480 

-.02480 

.09505 

.01138 

-.03450 

-.01214 

.00015 

.67890 

.31240 

.00000 

.560 

302.120 

-.00921 

.08846 

.00183 

-.03683 

-.01203 

.00030 

.69710 

.33019 

.00000 

.549 

401. 100 

-.00865 

.08922 

.00249 

-.03738 

-.01220 

.00031 

.75949 

.32079 

.00000 

.603 

500.200 

-.00929 

.09133 

.00244 

-.03814 

-.01302 

.00032 

.74228 

.31986 

.00000 

.704 

597.170 

-.00993 

.09066 

.00181 

-.03883 

-.01350 

.00033 

.68551 

.31400 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422C  t A 1 7 1 ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  OATA) 


(ATR098)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE 

OATA 

SREF 

• 2690 

.0000  SQ.FT 

XMRP 

- 1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 1290 

.3000  IN. 

YMRP 

• .0000 

IN.  YT 

BREF 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP 

« 416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

■ 

,0100 

RUN  NO. 

562/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.515 

403.710 

-.16667 

.11029 

-.01149 

-.03627 

-.01075 

.603 

501.800 

-.14617 

.10065 

-.02459 

-.03089 

-.01082 

.507 

600.320 

-.14305 

.10151 

-.02735 

-.04093 

-.01091 

.549 

750.060 

-.14658 

.10210 

-.02759 

-.04011 

-.01102 

-.192 

602.200 

-.14657 

.10164 

-.02744 

-.04029 

-.01075 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y  - .000  ALPHA 

BETA  - 3.000  OLTALF 

OLTBTA  • .000  MACH 

AILRON  - .000  ELEVON 

GRID  - 14.000 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00035 

.51019 

.35122 

.00000 

.00028 

.44082 

.36402 

.00000 

.00034 

.42470 

.37214 

.00000 

.00033 

.42685 

.36641 

.00000 

.00032 

.42752 

.37105 

.00000 

.00000 

.00000  * 

.00000 

.00000 

c^~ 


DATE  89  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEOC  VAH28MAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

8690 . 0000  SQ.FT , 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290*3000  IN. 

Y MR  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

*0100 

PAGE  361 

(ATR099)  ( 8H  JUL  79  J 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  * 

-20.000 

oltbta  - 

.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO. 

583/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.529 

802.200 

-.34748 

.12649 

-.03771 

-.05231 

-.00814 

.00029 

.48252 

.44969 

.00000 

.586 

900.460 

-.34957 

.12688 

-.03649 

-.05121 

-.00745 

.00030 

.46543 

.45673 

.00000 

.388 

1000.200 

-.34903 

. 12755 

-.03521 

-.05067 

-.00707 

.00027 

.48803 

.46090 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  • 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEOC  VA4S8I IAt7>  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.9000  IN.  ZT 


(ATRIOO)  C 84  JUL  79  I 
PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

15.000 

GRID  * 

13.000 

RUN  NO. 

568/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

. CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.479 

19.009 

-.03825 

.09157 

.00631 

.00170 

.00016 

.00021 

.67357 

.00000 

.00000 

.417 

99*507 

-.03383 

.09159 

.00717 

.00155 

-.00018 

.00008 

.70643 

.00000 

.00000 

.419 

200.390 

-.02423 

.09408 

.01079 

,00129 

-.00028 

.00008 

.66949 

.000G0 

.00000 

.515 

302.040 

-.00861 

.08809 

.00170 

.00099 

.00007 

.00003 

.69660 

.00000 

.00000 

j 

.517 

400.960 

-.00738 

.00967 

.00264 

.00029 

-.00010 

.00004 

.80777 

.00000 

.00000 

1 

.435 

500.110 

-.00924 

.09154 

.00201 

.00076 

.00013 

. 00004 

.71058 

.00000 

.00000 

j*:-  ' ' 

.419 

.597.360 

-.01023 

.09163 

.00150 

.00073 

.00010 

,00003 

.66648 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

569/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

1 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

F 

400.440 

19.941 

-.04734 

.09335 

-.00734 

.00498 

.00010 

.00016 

.45006 

.54422 

.00000 

400.530 

97.986 

-.04110 

.09347 

.00799 

.00218 

-.00002 

.00007 

.69411 

.00000 

.00000 

I: 

F 

400.480 

199.100 

-.02933 

.09128 

.01107 

.00035 

-.00024 

,00003 

.82197 

.00000 

.00000 

t 

400.530 

297.750 

-.01632 

.09078 

.00729 

.00046 

-.00015 

.00005 

.07024 

.00000 

.00000 

h'  ■■■.■■ 

400*460 

399.020 

-.00716 

.08895 

.00293 

.00026 

-.00031 

.00005 

.84472 

.00000 

.00000 

K 

400.500 

500.140 

-.00064 

.09118 

.00274 

-.00073 

-.00052 

.00006 

.77967 

.00000 

.00000 

400.480 

600.220 

-.01028 

.09199 

.00127 

.00111 

.00004 

.00003 

.64453 

.00000 

.00000 

i ■ 
r 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

i;  ' 

t ■ 
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DATE  29  OJL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  * IAI7A 

AEOC  VAH22 (I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINO(ET  DATA! 


(ATRIOU  ( 2H  vAA.  75  > 


reference  data 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

8REF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  * .000 
BETA  - .000 
OLT0TA  • .000 
AILRON  - .000 
GRID  * 13.000 


ALPHA  - .000 
DLTALF  - -id. 000 
HACH  « 5.930 
ELEVON  - 15.000 


RUN  NO. 

570/  0 

ORADSENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.476 

.558 

.554 

.609 

-.154 

OLT-Z 

403.480 

501.050 

600.180 

750.110 

802.370 

GRADIENT 

CN 

-.16430 
-.14422 
-.14084 
-.14537 
~. 14399 
.00000 

CA 

.10923 

.09920 

.10144 

.10021 

.10001 

.00000 

CLM 

-.01208 

-.02624 

-.02928 

-.03017 

-.03058 

.00000 

CY 

.00467 

.00142 

.00274 

.00252 

.00183 

.00000 

CYN 

-.00027 

.00057 

.00073 

.00073 

.00055 

.00000 

CBL 

.00008 

.00005 

.00002 

.00002 

.00002 

.00000 

XCP/L 

.50699 

.43122 

.41289 

.41336 

.40999 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

571/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.500 

400.370 

400.510 

400.460 

.400.500 

DLT-Z 

396.870 

496.430 

600.050 

750.270 

800.200 

GRADIENT 

CN 

-.16891 

15880 

-.14122 

-.14540 

14613 

.00000 

CA 

.10834 

.10793 

.10063 

.10087 

.10017 

.00000 

CLM 

-.01151 

-.01569 

-.02746 

-.03046 

-.03008 

.00000 

CY 

.00314 

.00426 

.00194 

.00132 

.00160 

.00000 

CYN 

.00025 

.00006 

.00070 

.00036 

.00043 

.00000 

CBL 

-.00001 

.00008 

.00003 

.00004 

.00004 

.00000 

XCP/L 

.51073 

.48931 

.42248 

.41199 

.41453 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

reference  data 

SflEF  - 2690.0000  SQ.FT.  XWP 

LREF  * 1290.3000  IN.  Yt*P 

0REF  « 1290.3000  IN.  Z«P 

SCALE  • .0100 


AEOC  VA422I I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT 1NG(ET  DATA! 


CATR103)  ( 24  M.  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
4I6.H000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  • 

.000 

OLTALF  * 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

13.000 

RUN  NO. 

578/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.436 

002.430 

-.34490 

.12523 

-.04129 

.00499 

-.00000 

.00031 

.516 

900.560 

-.34566 

.12390 

-.04125 

.00590 

.00035 

.00034 

.405 

1000.400 

-.2*625 

.12374 

-.03077 

.00445 

.00008 

.00035 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 
.47473 
.47501 
.4801 t 
.00000 


YCP/L  CPB 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 
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AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m. 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m. 

.0100 

(ATR103)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  • 

15.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO.  572/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 
400.290 
<400.270 
<400.360 
HOC .320 


OLT-Z 
750.170 
600.290 
900. <460 
1000.300 
GRADIENT 


CN 

-.37209 

-.36133 

-.34591 

-.34468 

.00000 


CA 

.13990 
.13167 
. 12698 
.12565 
.00000 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.02353 

.00644 

-.00060 

.00036 

.51425 

.00000 

.00000 

-.03146 

.00592 

-.00011 

.00029 

.49751 

.00000 

.00000 

-.03907 

.00634 

.00037 

.00035 

.47782 

.00000 

.00000 

-.03014 

.00609 

.00015 

.00035 

.40103 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  OR8  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


IATR10H)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

2690.0000 

LREF 

m 

1290.3000 

BREF 

m 

1290.3000 

SCALE 

m 

.0100 

SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  • 

IN.  ZMRP  ■ 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

.000 

DLTBTA  « 

.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

15.000 

GRID  • 

12.000 

RUN  NO. 

555/0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.579 

19.260 

.01406 

.09138 

.02073 

.00003 

-.00027 

.00011 

-.79237 

.00000 

.00000 

.566 

90.326 

.02151 

.09238 

.02950 

.00029 

-.00062 

.00002 

-.39959 

.00000 

.00000 

.552 

199.060 

.03711 

.09037 

.02900 

.00160 

-.00079 

.00006 

.01236 

.00000 

.00000 

.652 

300.060 

.05353 

.00471 

.01979 

.00064 

-.00018 

.00002 

.30002 

.00000 

.00000 

.664 

402.090 

.05309 

.08580 

.01950 

.00034 

-.00027 

.00003 

.30456 

.00000 

.00000 

.614 

501.130 

.05440 

.08575 

.01939 

.00015 

-.00024 

.00004 

.30928 

.00000 

.00000 

.655 

596.560 

.05512 

.00631 

.02023 

-.00053 

-.00047 

.00005 

.30197 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

556/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.560 

19.976 

.00606 

.09364 

.01206 

.00156 

-.00036 

.00014 

-.03464 

.00000 

.coooo 

400.460 

96.521 

.00919 

.09457 

.03053 

.00239 

-.00045 

.00009 

-1.76200 

.00000 

.00000 

400.510 

200.140 

.02439 

.09515 

.03564 

.00170 

-.00149 

.00010 

-.46235 

.00000 

.00000 

400.500 

290.950 

.05252 

.00364 

.02063 

.00001 

-.00032 

.00004 

.28306 

.00000 

.00000 

400.490 

390.100 

.05454 

.00409 

.01901 

-.DOOM 

-.00028 

.00004 

.30455 

.00000 

.00000 

400.560 

499.340 

.05415 

.08549 

.01905 

-.00030 

-.00032 

.00004 

.30231 

.00000 

.00000 

400.600 

599.910 

.05502 

.06619 

.02110 

-.00057 

-.00053 

.00005 

.29042 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

s*  V 
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AEDC  VA422( I A 17)  0R9  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


UTR105I 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2590.0000 

SQ.FT. 

1360.1000 

IN.  XT 

LRir 

• 

1190.3000 

IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

•REF 

■ 

1 NO.  3000 

IN. 

2HRP  • 

416.4000 

IN,  ZT 

•CALC 

■ 

,0100 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  ■ 

-10,000 

OLT0TA 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON 

,000 

E LEVON  - 

15.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO. 

557/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.447 

400.900 

-.08999 

.09618 

-.00099 

.00225 

-.00048 

.00005 

.55069 

.00000 

.00000 

.416 

502.720 

-.06890 

.09021 

-.01490 

.00151 

.00023 

.00003 

.40722 

.00000 

.00000 

.466 

601.840 

-.06919 

.09054 

-.01523 

.00193 

.00021 

.00002 

.40451 

.00000 

.00000 

.47* 

750.090 

-.06727 

.09297 

-.01498 

.00172 

.00024 

.00003 

.40277 

.00000 

.00000 

-.015 

803.350 

-.06939 

.09330 

-.01552 

.00161 

.00017 

.00003 

.40211 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

556/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.420 

396.420 

-.11419 

. 10296 

.01196 

.00311 

-.00036 

.00004 

.63149 

.00000 

.00000 

400.520 

497.740 

-.07277 

. 0BvV75 

-.01195 

.00229 

,00028 

,00004 

.44358 

.00000 

.00000 

400.530 

596.030 

-.06603 

.09021 

-.01446 

,00147 

.00013 

.00004 

.40530 

.00000 

.00000 

400.530 

750.100 

-.06445 

.0P31I 

-.01458 

.00155 

.00011 

.00003 

.40049 

.00000 

.00000 

400.600 

800.120 

-.06696 

.09517 

-.01495 

.00154 

.00015 

.00002 

.40240 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422 ( I A I 7 I ORB  AND  ET  SCPAPAT INGfET  DATA) 


IATRI07)  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  - 


OLT-X 

.309 

.357 

.478 


0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 1360.1000 

IN.  XT 

3000  IN. 

YMRP 

• .0000 

IN.  YT 

3000  IN. 

ZMRP 

- 416.4000 

IN.  ZT 

0100 

RUN  NO. 

505/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

BO! ,630 

-.22644 

,1102! 

-.03591 

.00468 

.00113 

900.200 

-.22764 

.11132 

-.03749 

.00403 

.00111 

1000.200 

-.23220 

.11125 

-.03750 

.00364 

.00081 

ORAOIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC 

OATA 

DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  ■ 

-20.000 

OLTBTA 

• 

.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  • 

15.000 

GRID 

m 

12.000 

• -5.00/  5.00 


CfiL 

.00011 

.00012 

.00013 

.00000 


XCP/L 

.44755 

.44328 

,44551 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


£ 

X 


DATE  » JULTfl 
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(ATR107)  C 2H  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAICTRIC  OATA 


SRcr 

• 

3690.0000  SO. FT. 

XHRP  • 

1380.1000 

IN.  XT 

LREF 

■ 

1390.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

• 

1390.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

418.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

• 

.0100 

OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  ■ 

5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  « 

>20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRIO  - 

12.000 

OLT-X 

400.410 

400.430 

400.470 

400.480 


RUN  NO. 

669/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  ■ 

-6.00/ 

6.00 

OLT-Z 

CN 

C£ 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

750.190 

-.23137 

. 10946 

-.03235 

. .00336 

.00098 

.00011 

.46065 

.00000 

.00000 

800.100 

-.22595 

.11104 

-.03589 

.00337 

.00072 

.00013 

.44736 

.00000 

.00000 

900.110 

-.22753 

.11221 

-.03747 

.00309 

.00094 

.00012 

.44329 

.00000 

.00000 

1000.200 

-.23206 

.11162 

-.03669 

.00232 

.00070 

.00013 

.44165 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  S£PARATINO(ET  OATA) 


REFERENCE  DATA 


(ATR108)  ( 2*4  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

xrfip  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA  • 

.000 

OLTALF  • 

.000 

OLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  • 

15.000 

GRIO  - 

11.000 

RUN  NO. 

542/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.198 

19.396 

-.09750 

.09365 

-.01427 

.00283 

.00010 

.00029 

.45613 

.00000 

.00000 

.497 

101.310 

-.09078 

.09519 

-.01050 

.00253 

-.00030 

.00014 

.47754 

.00000 

.00000 

.431 

201.790 

-.08431 

.09681 

-.00700 

.00084 

-.00016 

.00001 

.49308 

.00000 

.00000 

.503 

301.290 

-.07687 

.09560 

-.01301 

.00003 

-.00009 

.00007 

.43280 

.00000 

.00000 

.429 

400.230 

-.07328 

.09452 

-.01709 

.00021 

-.00029 

.00005 

.39534 

.00000 

.00000 

.559 

500.170 

-.07419 

.09218 

-.01630 

.00019 

-.00025 

.00006 

.30596 

.00000 

.00000 

.534 

600.180 

-.07335 

.09073 

-.01733 

.00019 

-.00026 

.00006 

.39328 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

543/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.490 

24.046 

-.10000 

.09256 

-.02701 

.00309 

-.00014 

.00021 

.36967 

.00000 

.00000 

400.450 

100.160 

-.09107 

.09421 

-.01284 

.00006 

.00006 

.00008 

.46068 

.00000 

.00000 

400.410 

197.770 

-.07051 

.09395 

-.01271 

.00033 

-.00026 

.00006 

,44527 

.00000 

.00000 

400.430 

298.260 

-.07907 

.09700 

-.00949 

.00008 

-.00037 

.00007 

.47530 

.00000 

.00000 

400.420 

399.860 

-.06001 

.09731 

-.01313 

.00076 

-.00061 

.00009 

.44371 

.00000 

.00000 

400.460 

500.150 

-.07384 

.09279 

-.01768 

.00001 

-.00039 

.00006 

.39106 

.00000 

.00000 

400.520 

600.140 

-.07337 

.09124 

-.01775 

.00006 

-.00032 

.00004 

.38930 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  366 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  ■ 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEDC  VA422I 1A17)  ORB  AhD  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
me. 4000  IN.  ZT 


(ATRI09)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

m 

11.000 

RUN  NO. 

544/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPE 

.414 

404.010 

-.26579 

.12551 

-.02119 

.00347 

-.00073 

.00026 

.50264 

.00000 

.00000 

.401 

501.100 

-.25325 

.11953 

-.02818 

.00122 

-.00099 

.00030 

.48062 

.00000 

.00000 

.505 

600.400 

-.23655 

. 10949 

-.03780 

.00010 

-.00012 

.00020 

.44670 

.00000 

.00000 

.480 

750.210 

-.23528 

.10931 

-.03581 

.00131 

.00000 

.00019 

.45201 

.00000 

.00000 

. 132 

801.490 

-.23529 

.10932 

-.03570 

.00119 

-.00002 

.00020 

.45235 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

545/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.490 

400.400 

400.490 

400.500 

400.470 


OLT-Z 

396.970 

499.420 

599.960 

750.160 

800.140 

GRADIENT 


CN 

-.24458 

-.25433 

-.25575 

-.23528 

-.23418 

.00000 


CA 

.11174 

.11734 

.11957 

.10912 

.10823 

.00000 


CLM 

-.03709 

-.03070 

-.02616 

-.03653 

-.03642 

.00000 


CY 

.00090 

.00144 

.00245 

.00183 

.00104 

.00000 


CYN 

.00034 

-.00000 

-.00080 

.00029 

.00017 

.00000 


C9L 

.00021 

.00019 

.00037 

.00020 

.00019 

.00000 


XCP/L 

.45240 

.47401 

.48690 

.44986 

.44970 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  * 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


ZMRP 


AEDC  VA422IIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATRlli)  ( 24  JU.  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

-5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-20-000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

11.000 

RUN  NO. 

552/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

.375 

804.190 

-.50324 

.14622 

-.02160 

.00709 

-.00079 

.00047 

.52836 

.484 

901.250 

-.48116 

.14617 

-.03271 

.00659 

-.00070 

.00052 

.51085 

.417 

1000.400 

-.47995 

.J4552 

-.03268 

.00712 

-.00053 

.00051 

.51078 

ORAOICNT 

. QOuGC 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


\ 


DATE  89  JUL  70 
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AEOC  VAH88CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  367 
(ATRIII)  ( 24  JUL  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 1360.1000 

IN.  XT 

XT-Y  * 

.000  ALPHA 

- -5.000 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

Yf*P  - 

■ .0000 

IN.  YT 

BETA  • 

.000  DLTALF 

• -20.000 

BREF 

• 1290 

.3000  IN. 

ZMRP  - 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  « 

.0100 

AILRON  - 

.000  ElEVON 

• 15.000 

GRID  - U 

.000 

RUN  NO. 

546/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

\r>,440 

751.720 

-.55054 

.17448 

.00355 

.00767 

-.00120 

.00127 

.56294 

.00000 

.00000 

410.350 

600.660 

-.50727 

.15636 

-.01948 

.00602 

-.00105 

.00092 

.53151 

.00000 

.00000 

400.400 

900.370 

-.49397 

.14969 

-.02473 

.00444 

-.00075 

.00047 

.52337 

.00000 

.coooo 

400.320 

1000.400 

-.47642 

.14471 

-.03402 

.00605 

-.00032 

.00047 

.50846 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING  (ET  1 

DATA) 

(ATR112)  ( < 

>4  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

• 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

> 1360.1000 

IN.  XT 

XT-Y  - 

.000  ALPHA 

- -10.000 

LREF 

- 1290. 

.3000  IN. 

YMRP  - 

• .0000 

IN.  YT 

BETA  - 

.000  XTALF 

- .000 

BREF 

- 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  - 

■ 416.4000 

IN.  ZT 

XT8TA  - 

.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  • 

.000  ELEVON 

« 15.000 

GRID  - 10 

.000 

RUN  NO. 

533/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.454 

30.997 

-.17004 

.10299 

-.03131 

.00411 

.00060 

.00035 

.42971 

.00000 

.00000 

.396 

102.550 

-.16360 

.10273 

-.02793 

.00112 

.00015 

.00014 

.43905 

,00000 

.00000 

.413 

202.040 

-.16012 

.10224 

-.02737 

.00075 

-.00004 

.00008 

.43691 

.00000 

.00000 

.426 

300.610 

-.  16465 

.10690 

-.02077 

.00183 

-.00026 

.00007 

.47020 

.00000 

.00000 

.396 

400.210 

-.14963 

.09756 

-.02735 

.00112 

.00016 

.00006 

.43083 

.00000 

.00000 

.616 

500.290 

-.14683 

.09901 

-.02637 

.00104 

.00033 

.00005 

.42337 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

5*/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.460 

31.766 

-.15496 

.09677 

-.04275 

.00149 

-.00006 

.00019 

.36513 

.00000 

.00000 

400.430 

97.707 

-.15471 

.10246 

-.03165 

.00123 

.00024 

.00006 

.41450 

.00000 

.00000 

400.510 

197.140 

-.14265 

.09609 

-.03741 

.00156 

.00034 

.00015 

.37512 

.00000 

.00000 

400.440 

296.810 

-.15276 

.09934 

-.03055 

.00104 

,00010 

.00006 

.41660 

.00000 

.00000 

400.450 

399.640 

-.15946 

.10276 

-.02325 

.00137 

.00012 

.00004 

.45646 

.00000 

.00000 

400.450 

500.150 

-.15666 

,10161 

-.02320 

.00166 

-.00030 

.00012 

.45453 

.00000 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

> A 
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AEDC  VA433UA17I  0R8  AMO  ET  SEPARATING^!  OATA) 


(ATR113)  < 34  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

3690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1390.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

• 

1390.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

535/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

.m3 

403.740 

-.35817 

. 12312 

-.03963 

.00387 

.00075 

.482 

502.380 

-.38310 

. 13870 

-.01948 

.00538 

-.00065 

.317 

600.600 

-.36594 

.13366 

-.03533 

.00547 

-.00075 

.534 

700.200 

-.34743 

.13369 

- . 03574 

.00492 

-.00014 

.483 

801.380 

-.34538 

.13485 

-.03581 

.00477 

-.00018 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

536/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

400.400 

397.330 

-.33303 

.11180 

-.06104 

.00225 

.00074 

400.410 

499.430 

-.34531 

.11805 

-.04634 

.00401 

. 00074 

400.230 

600. 150 

-.36133 

.13661 

-.03336 

.00309 

.00036 

400.330 

♦*  700.170 

-.36881 

.13464 

-.03365 

.00438 

-.00116 

400.530 

800.380 

-.35567 

.13605 

-.03151 

.00534 

-.00019 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

• 

.000 

MACH 

5.930 

AILRQN 

m 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

* 

10.000 

-5.00/  5.00 


CBL  XCP/L  YCP/L  CP8 


.00036 

.48104 

.00000 

.00000 

.00035 

.53373 

.00000 

.00000 

.00036 

.51000 

.00000 

.00000 

.00031 

.40647 

.00000 

.00000 

.00033 

.48589 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00031 

.43633 

.00000 

.00000 

.00034 

.46459 

.00000 

.00000 

.00030 

.49594 

.00000 

.00000 

.00049 

.51354 

.00000 

,00000 

.00031 

.49644 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422 * ! A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


(ATR1I4)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


6REF  • 

2690.0000  SQ.FT, 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000  IN* 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

OLT-Y 

• 

.000 

BETA 

■ 

.000 

OLTBTA 

9 

.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

■ 

23.000 

ALPHA  • 10.000 
OLTALF  • -5.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - . 000 


fit 

RUN  NO. 

643/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.0C 

nj  & 

OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.657  199.730 

-.00589 

.09976 

.04518 

.00283 

-.00031 

.00001 

5.92060 

.00000 

.00000 

.611  296.630 

.03214 

.09121 

.03278 

.00226 

-.00110 

.00007 

-.15410 

.00000 

.00000 

& fc». 

.677  399.420 

. 05448 

.08306 

.02032 

.00133 

-.00010 

.0000! 

.29776 

.00000 

.00000 

.630  500.630 

.05512 

.08537 

.02017 

.00081 

-.00031 

.00002 

.30269 

.00000 

.00000 

C*  y 

.660  602.190 

.05492 

.08606 

.01973 

.00141 

-.00000 

-.00000 

.30732 

.00000 

*00000 

.539  700.710 

.05456 

.08566 

.02017 

.00075 

-.00024 

.00002 

.30007 

.00000 

.00000 

cei 

-.258  802.520 

.05521 

.08657 

.02101 

.00165 

-.00002 

.00000 

.29255 

.00000 

.00000 

3# 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

844/  0 

ORAD1ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5*00 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.590  200.920 

-.00527 

.09714 

.04142 

.00195 

-.00007 

.00001 

6.04960 

.00000 

.00000 

200.530  300.570 

.02189 

.09364 

.03766 

.00244 

-.00102 

.00014 

-.66143 

.00000 

.00000 

200.620  400.950 

.05348 

.08275 

.02026 

.00044 

-.00036 

.00001 

.29361 

.00000 

.00000 

200.530  499.270 

.05561 

.08526 

.02017 

.00218 

-.00005 

.00000 

.30495 

.00000 

.00000 

200.650  597.780 

.05577 

.08509 

.02004 

.00029 

-.00042 

.00001 

.30726 

.00000 

.00000 

200.600  698.900 

.05558 

.08543 

.02093 

.00106 

-.00018 

.00001 

.29533 

.00000 

.00000 

200.660  799.970 

.05644 

.08756 

.02194 

.00120 

-.00017 

.00001 

.28672 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VA422C IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATR1151  1 24  OX  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

4IB.4000 

IN.  ZT 

* 

.0100 

RUN  NO. 

645/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.472 

399.480 

-.03799 

.09528 

.02187 

.561 

499.940 

-.00643 

.08496 

.00315 

.649 

602.520 

-. 00685 

.08764 

.00258 

.622 

701 .760 

-.00702 

.08757 

.00241 

-.983 

805.230 

-.00685 

.08931 

.00264 

GRAD I ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

646/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.490 

400.590 

-.05521 

.10069 

.03145 

200.670 

500.550 

-.00702 

.08393 

.00332 

200.540 

597.620 

-.00636 

.08716 

.00290 

200.550 

698.020 

-.00593 

.08729 

.00291 

200.540 

799.530 

-.00468 

.08927 

.00378 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

647/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.460 

402.270 

-.06397 

.10477 

.03562 

400.530 

502.110 

-.00723 

.08483 

.00296 

400.460 

600.720 

-.00675 

.08693 

.00256 

400.470 

700.060 

-.00522 

.08764 

.00341 

400.530 

600.010 

-.00556 

.08989 

.00405 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  « 

10.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

-10.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  » 

5.930 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

23.000 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00291 

-.00079 

.00018 

.96051 

.00000 

.00000 

.00187 

.00003 

.00001 

.90096 

.00000 

,00000 

.00255 

.00020 

.00001 

.82138 

.00000 

.00000 

.00205 

-.00000 

.00000 

.79823 

.00000 

.00000 

.00259 

.00035 

-.00000 

.32766 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPa 

.00457 

-.00113 

.00030 

.95630 

.73173 

.00000 

.00209 

.00001 

.00001 

.88921 

.00000 

.00000 

.00197 

.00008 

.00001 

.87684 

.00000 

.00000 

.00128 

-.00001 

.00002 

.90159 

.00000 

.00000 

.00165 

.00005 

.00002 

1.12370 

.00000 

.OOGOO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00553 

-.00141 

.00031 

.94731 

.73648 

.00000 

.00181 

.00006 

.00001 

.84402 

.00000 

.00000 

.00185 

.00007 

.00001 

.82357 

.00000 

.00000 

.00179 

.00004 

.00001 

1.01510 

.00000 

.00000 

.00161 

.00011 

.00001 

1 .06690 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  371 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATAI 


REFERENCE  DATA 


SRET 

LREF 

BREF 

SCALE 


- 8690-0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

. 1890.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

• 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

* 

.0100 

RUN  NO. 

851/  0 

GRADIENT 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

.442 

501.760 

-.11500 

.10553 

.01524 

.00641 

.458 

601.060 

^*06485 

.08732 

-.01438 

.00263 

.534 

703.200 

-.06653 

.06929 

-.01475 

.00361 

.457 

800.010 

-.06600 

.09031 

-.01471 

.00303 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

652/  0 

GRADIENT 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

200.560 

499.220 

-.13707 

.11772 

.02785 

.00635 

200.490 

598.890 

-.06413 

.08630 

-.01448 

.00324 

200.540 

696. 650 

-.06360 

.08938 

-.01453 

.00275 

200.590 

798.390 

-.06756 

.09135 

-.01391 

.00341 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

653/  0 

GRADIENT 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

400.450 

503. 160 

-.14387 

.11743 

.03053 

.00662 

400.440 

601.900 

-.06785 

.08707 

-.01368 

.00326 

400.480 

700.260 

-.06320 

.08955 

-.01432 

.00308 

400.560 

799.870 

-.06295 

.09141 

-.01386 

.00293 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR1 16)  ( 24  JO.  75  ) 


PARAMETRIC  OATA 


,930 

000 


INTERVAL  • 
CYN 

-.00037 

.00038 

.00054 

.00047 

.00000 


CYN 

-.00027 

.00046 

.00043 

.00043 

.00000 


CYN 

-.00056 

.00047 

.00039 

.00034 

.00000 


OLT-Y  • 

,000  ALPHA 

- to, 

BETA  - 

.000  DLTALF 

- -15 

OLTBTA  - 

.000  MACH 

• 5 

AILRON  • 

.000  ELEVON 

* 

GRID  - 23 

.000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00031 

.65090 

.59849 

.00000 

-.00001 

.40344 

.00000 

.00000 

-.00001 

.40345 

.00000 

.00000 

-.00000 

.40263 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00050 

.70031 

.58802 

.00000 

-.00004 

.40058 

.00000 

.00000 

.00000 

.39869 

.00000 

.00000 

.00000 

.41453 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00044 

.70658 

.61759 

.00000 

.00001 

.41747 

.00000 

.00000 

.00000 

.40004 

.00000 

.00000 

-.00000 

.40457 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


SREF 

LREF 

8REF 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA4221 I A 171  ORB  AND  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  * .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


PAGE  372 
CATR1I7)  ( 24  OJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  • 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  * 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

23.000 

RUN  NO.  654/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

.486 

.465 

.486 


DLT-X 

400.470 

400.420 

400.490 


DLT-Z 

803.560 

901.340 

999.860 

GRADIENT 


CN 

-.13434 

-.13393 

-.13679 

.00000 


CA 

.09610 

,09845 

.09921 

,00000 


RUN  NO.  655/  0 


CLM 

-.02719 

-.02743 

-.02839 

.00000 


CY 

.00317 

.00360 

.00328 

.00000 


CYN 

,00057 

.00086 

.A0070 

.4)0000 


CBL 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


XCP/L 

.4)696 

.41527 

.41334 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-Z 
800.070 
699.940 
1000. 100 
GRADIENT 


CN 

-.13209 

-.13629 

-.13569 

.00000 


CA 

.09747 

.09921 

.10073 

.00000 


CLM 

-.02642 

-.02753 

-.02843 

.00000 


CY 

.00373 

.00400 

.00369 

.00000 


CYN 

.00082 

.00074 

.00088 

.00000 


CBL 

-.00000 

-,00001 

.00001 

.00000 


XCP/L 

.41859 

.41721 

.41198 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OLT-X 

200.550 

200.530 

200.600 

DLT-Z 

796.920 

898.780 

1000.100 

GRADIENT 

CN 

-.13259 

-.13256 

-.13628 

.00000 

CA 

.09715 

.09900 

.10095 

.00000 

CLM 

-.02655 

-.02740 

-.02843 

.00000 

CY 

.00330 

.00464 

.00359 

.00000 

CYN 

.00079 

.00108 

.00084 

.00000 

CBL 

.00001 

-.00000 

.0000! 

.00000 

XCP/L 

.41845 

.41394 

.41261 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

656/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OATE  89  JUL  79 
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REFERENCE  DATA 

SREF  • 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1890.3000  IN.  YMRP 
0REF  - 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VAH28UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA)  (ATR118)  t 84  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  • 

10.000 

.0000  !Nt  YT 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-5.000 

416.4000  IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

87.000 

RUN  NO. 

873/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.604 

196.810 

.00584 

.09680 

.03719 

-.03470 

-.01138 

.00051 

-3.88770 

.33036 

.ooooc 

.498 

896.650 

.03189 

.09187 

.08988 

-.03558 

-.01839 

.00088 

-.09685 

.31468 

.00000 

.773 

399.310 

.05204 

.08360 

.01954 

-.03805 

-.01173 

.00033 

.89606 

.34897 

.00000 

.607 

501.050 

.05808 

.08884 

.01933 

-.03881 

-.01156 

.00034 

.89905 

.34696 

.00000 

.634 

608.200 

.05186 

.08941 

.01904 

-.03887 

-.01156 

.00034 

.30198 

.34738 

.00000 

.750 

700.670 

.05231 

.08878 

.01915 

-.03749 

-.01185 

.00033 

.30858 

.34870 

.00000 

-.109 

802.640 

.05168 

.08895 

.01947 

-.03887 

-.01186 

.00036 

.89488 

,34580 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

674/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

800.460 

801.550 

-.00681 

.09852 

.03939 

-.03461 

-.01053 

.00054 

4.98910 

.34575 

.00000 

2S0.600 

300.630 

.02201 

.09475 

.03484 

-.03493 

-.01856 

,00035 

-.54772 

.30701 

.00000 

200.670 

400.840 

.05074 

.08587 

.01938 

-.03677 

-.01147 

.00033 

.89158 

.34036 

.00000 

800.630 

499.110 

.05199 

.08828 

.01935 

-.03695 

-.01133 

.00033 

.89886 

.34411 

.00000 

200.600 

597.710 

.05341 

.08888 

.01985 

-.03778 

-.01134 

.00033 

.30647 

.34837 

.00000 

200.640 

699.010 

.05845 

.08833 

.01951 

-.03805 

-.01158 

.00034 

.89848 

.34564 

.00000 

800.700 

799.680 

.05285 

.08897 

.02011 

-.03903 

-.01883 

.00035 

.89243 

,33950 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  89  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VAHS8I  IAI'7)  0R8  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  37H 
(ATRI19)  I 8*4  JIA.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH  - 

5.930 

A1LRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

27.000 

RUN  NO.  679/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.453 

399.470 

-.03743 

.09634 

.02051 

.566 

500.290 

-.00684 

.08715 

.00297 

.604 

602.340 

-.00743 

.06956 

.00266 

.676 

701.650 

-.00784 

.08966 

.00244 

-.927 

605.220 

-.00648 

.08968 

.00251 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

676/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.560 

400.480 

-.05347 

.10259 

.03003 

200.720 

500.130 

-.00561 

.00537 

.00315 

200.600 

597.640 

-.00676 

,v9908 

.00299 

200.530 

696.010 

-.00672 

.06905 

.00270 

20&.560 

799.500 

-.00695 

.09006 

.00318 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

677/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.610 

402.330 

-.06478 

.10875 

.03561 

400.570 

502.000 

-.00696 

.08616 

.00276 

400.520 

600.640 

-.00765 

.08924 

.00256 

400.510 

700.060 

-.00726 

.08918 

.00298 

400.510 

800.020 

-.00744 

.09009 

.00341 

OR ADI ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.03525 

-.01290 

.00024 

.94117 

.30276 

.00000 

-.03590 

-.01240 

.00029 

.88158 

.31697 

.00000 

-.03629 

-.01214 

.00029 

.80043 

.32463 

.00000 

-.03646 

-.01209 

.00030 

.77561 

.32600 

.00000 

-.03634 

-.01202 

.00030 

.76540 

.32729 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.03370 

-.01320 

.00038 

.95068 

.28531 

.00000 

-.03452 

-.01201 

.00020 

.95080 

.31522 

.00000 

-.03639 

-.01213 

.00029 

.86708 

.32550 

.00000 

-.03673 

-.01212 

.00030 

.83926 

.32776 

.00000 

-.03776 

-.01276 

.00031 

.87013 

.32242 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.03308 

-.01266 

.00041 

.94238 

.29088 

.00000 

-.03641 

-.01254 

.00029 

.03532 

.31776 

.00000 

-.03630 

-.01230 

.00029 

.79187 

.32222 

.00000 

-.03701 

-.01229 

.00030 

.94550 

.32637 

.00000 

-.03856 

-.01337 

.00031 

.87073 

.31607 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  W JUL  75 


TABULATED  tOURCt  DATA  - IAI7A 


PAOE  375 


REFERENCE  DATA 

S8EF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN,  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  * .0100 


AEOC  VA422I I At 7)  0R8  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


(ATR120)  ( 24  M.  75  I 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

.000 

BETA 

3.000 

OLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

27.000 

ALPHA  • 10.000 
OLTALF  - -15.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

681/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.627 

.514 

.561 

.547 

OLT-Z 

501.600 

601.800 

702.940 

800.010 

GRADIENT 

CN 

-.11507 

-.06700 

-.06069 

-.06821 

.00000 

CA 

.10643 

.09034 

.09411 

.09391 

.00000 

CLM 

.01451 

-.01335 

-.01370 

-.01382 

.00000 

CY 

-.03594 

-.03554 

-.03629 

-.03589 

.00000 

CYN 

-.01094 

-.01175 

-.01181 

-.01153 

.00000 

CBL 

.00030 

.00030 

.00030 

.00030 

.00000 

XCP/L 

.64644 

.41912 

.41903 

.41681 

.00000 

YCP/L 

.34559 

.32728 

.33100 

.33391 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

682/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.670 

200.530 

200.550 

200.650 


OLT-Z 

499.450 

598.470 

696.800 

796.480 

GRADIENT 


CN 

-.13544 

-.06680 

-.06604 

-.06702 

.00000 


CA 

.11718 

.08967 

.09270 

.09342 

.00000 


CLM 

.02637 

-.01346 

-.01364 

-.01346 

.00000 


CY 

-.03629 

-.03472 

-.03514 

-.03633 

.00000 


CYN 

-.01023 

-.01145 

-.01137 

-.01163 

.00000 


CBL 

.00044 

.00029 

.00030 

.00031 

.00000 


XCP/L 

,69435 

.41755 

.41582 

.41804 

.00000 


YCP/L 

.36131 

,32789 

.33225 

.33472 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OLT-X 

400.400 

400.500 

400.500 

400.640 


RUN  NO. 

OLT-Z  CN 

503.030  -.14372 

601.730  -.06825 

700.210  -.06692 

799.990  -.06712 

GRADIENT  .00000 


663/  0 

CA  CLM 

.12263  .03077 

.09172  -.01314 

.09296  -.01358 

.09373  -.01326 

.00000  .00000 


GRADIENT  INTERVAL  • 

CY  CYN 

-.03715  -.00980 

-.03522  -.01155 

-.03660  -.01169 

-.03858  -.01244 

.00000  .00000 


-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00047  .70794 

.00024  .42306 

.00031  .41654 

.00033  .42030 

.00000  .00000 


YCP/L  CP9 

.37411  .00000 

.32935  .00000 

.33519  .00000 

.33298  .00000 

.00000  .00000 


PAGE  376 


-Jll^SkV 


DATE  29  JUL  15 


TABULATED  SOURCE  JJATA  - IAI7A 

AEDC  VA482<IAI7»  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  OATA) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  data 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  Z**P 

.0100 


(ATR12I ) 
PARAMETRIC  OATA 


t 84  JUL  75  ) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

BETA 

OLTBTA 

A1LRON 

GRID 


,000 

3.000 

.000 

.000 

27.000 


ALPHA 

DLTALF 

MACH 

ELEVON 


10.000 

-20.000 

5.930 

.000 


RUN  NO.  1 

684/  0 

GRADIENT 

interval  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.536 

.529 

.406 

OLT-2 

803.460 

901.250 

999.990 

GRADIENT 

CN 

-.13827 

-.13746 

-.14020 

.00000 

CA 

.09904 

.10001 

.10121 

.00000 

CLM 

-.02611 

-.02630 

-.02653 

.00000 

CY 

-.03066 

-.03063 

-.04033 

.00000 

CYN 

-.01047 

-.01036 

-.01091 

.00000 

CBL 

.00030 

.00030 

.00032 

.00000 

XCP/L 

.42642 

.42467 

.42615 

.00000 

YCP/L 

.36906 

.37092 

.36934 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

665/  0 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.530 

200.540 

200.570 

DLT-Z 

797.110 

096.920 

1000.100 

gradient 

CN 

-.13717 

-.13725 

-.13979 

.00000 

CA 

.09936 

.10016 

,10078 

.00000 

CLM 

-.02589 

-.02599 

-.02659 

.00000 

CY 

-.03934 

-.03936 

-.04072 

.00000 

CYN 

-.01046 

-.01077 

-.01121 

.00000 

CBL 

.00031 

.00032 

.00033 

.00000 

XCP/L 

.42640 

.42603 

.42546 

.00000 

YCP/L 

.37249 

.36724 

.36603 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

686/  0 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.610 

400.530 

400.580 

DLT-Z 
BOO. 230 
699.970 
1000.100 
GRADIENT 

CN 

-.13711 

-.13741 

-.14120 

.00000 

CA 

.09961 

.10118 

.10148 

.00000 

CLM 

-.02560 

-.02625 

-.02660 

.00000 

CY 

-.04027 

-.04079 

-.04339 

.00000 

CYN 

-.01084 

-.01124 

-.01220 

.00000 

CBL 

.00031 

.00033 

.00035 

.00000 

XCP/L 

.42700 

.42408 

.42634 

.00000 

YCP/L 

.37030 

.36507 

.36190 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

V-v-y 


DATE  » JUL  73 


TA8ULATE0  SOURCE  OATA  - 1AI7A 

AEOC  VAH22I1AI7)  ORfl  A>B  ET  SEPARATINQIET  DATA) 


PAGE  377 
(ATRIS2)  I 2H  ML  75  » 


REFERENCE  OATA 


sref  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XW 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


HI 6. 4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-V 

.000 

BETA 

.000 

OLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

16.000 

ALPHA  * .000 
OLTALF  « .000 
HACH  • 7.960 
ELEVON  « .000 


RUN  NO. 

717/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.435 

.510 

.464 

.443 

.587 

.519 

OLT-Z 

18.419 

99.435 

201.340 

302.350 

400.450 

500.140 

ORAOIENT 

CN 

-.02971 

-.02671 

-.01192 

-.00416 

-.00436 

-.00494 

.00000 

CA 

.08335 
.00381 
.08254 
. 08049 
.08063 
.08098 
.00000 

CLH 

.00353 

.00610 

.00554 

.00093 

.00102 

.00110 

.00000 

CY 

.00324 

.00280 

.00116 

.00060 

.00037 

.00071 

.00000 

CYN 

.00045 

.00006 

-.00001 

.00002 

-.00002 

.00021 

.00000 

C8L 

.00025 

.00011 

.ooon 

.00010 

.00010 

.00009 

.00000 

XCP/L 

.64131 

.71803 

.88334 

.71450 

.72146 

.71406 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

710/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.390 

200.550 

200.490 

200.460 

200.420 

200.530 

OLT-Z 

23.594 

99.530 

199.400 

297.040 

396.620 

500.030 

ORAOIENT 

CN 

-.03063 

-.03113 

-.01527 

-.00404 

-.00509 

-.00494 

.00000 

CA 

.08500 

.00587 

.08341 

.08044 

.08068 

.08065 

.00000 

CLH 

-.00421 

.00749 

.00740 

.00167 

.00114 

.00103 

.00000 

CY 

.00394 

.00325 

.00173 

.00110 

.00050 

.00064 

.00000 

CYN 

.00013 

-.00005 

-.00026 

.00027 

.00002 

.00013 

.00000 

CBL 

.00025 

.00011 

.00010 

.00009 

.00010 

.00010 

.00000 

XCP/L 

.48229 

.72634 

.89718 

.79971 

.71474 

.70373 

.00000 

YCP/L 

.53453 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  370 


REFERENCE  OATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422 1 1 A 1 7 ) ORB  AND  ET  SCPARAT I NO ( ET  OATA)  ' 


(ATR123)  C 24  M.  75  I 
PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN. 

.0000  IN. 
416.4000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


DLT-Y  - 

.000 

alpha  - 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-5.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  - 

7.900 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

16.000 

RUN  NO. 

721/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.509 

.502 

.463 

.452 

-.033 

DLT-Z 
204.310 
302.060 
401 .680 
500.250 
599.110 
GRAOIENT 

CN 

-.13010 

-.07270 

-.06147 

-.06110 

-.06124 

.00000 

CA 

.11108 

.00020 

.08225 

.00300 

.00329 

.00000 

CLM 

.02209 

-.00903 

-.01632 

-.01639 

-.01634 

.00000 

CY 

.00400 

.00230 

.00102 

.00202 

,00142 

.00000 

CYN 

-.00169 

-.00045 

.00044 

.00035 

.00040 

.00000 

CBL 

.00043 

.00015 

-.00000 

.00006 

.00007 

.00000 

XCP/L 

.67008 

.47154 

.37209 

.37091 

.37191 

.00000 

YCP/L 

.80435 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

722/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 
200.480 
200.440 
200 .430 
200.410 
200.450 

DLT-Z 

198.560 

296.560 
397.020 
499.380 
600.000 

GRADIENT 

CN 

-.14339 

-.07770 

-.06370 

-.06177 

-.06116 

.00000 

CA 

.11683 

.00729 

.08206 

.08300 

.08291 

.00000 

CLM 

.02491 

-.00711 

-.01461 

-.01651 

-.01639 

.00000 

CY 

.00654 

.00170 

.00137 

.00204 

.00202 

.00000 

CYN 

-.00197 

.00035 

.00024 

.00039 

.00055 

.00000 

COL 

.00034 

.00008 

.00007 

.00007 

.00007 

.00000 

XCP/L 

.67973 

.49444 

.39826 

.37160 

.37116 

.00000 

YCP/L 

.76896 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP6 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422UAI7I  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  OATA) 


( ATR124)  < 24  M.  75  ) 

PARAICTRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

16.000 

RUN  NO.  723/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.540 

404.290 

-.14701 

.10069 

.545 

501.170 

-.12590 

.08943 

.507 

600.200 

-.12509 

.08907 

.505 

750.060 

-.12694 

.09060 

-.040 

802.2B0 

-.12720 

.09022 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.01015 

.00421 

-.00027 

-.02959 

.00300 

.00071 

-.02909 

.00206 

.00074 

-.03022 

.00231 

.00056 

-.03030 

.00204 

.00070 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00028 

.48159 

.00000 

.00000 

.00011 

.39420 

.00000 

.00000 

.00011 

.39248 

.00000 

.00000 

.00012 

.39201 

.00000 

.00G00 

.00012 

.39159 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  as  JUL  75 


PAGE  379 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEOC  VAH2£(  IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT 1NOIET  OAT  A I 


REFERENCE  data 


SREF  • 3690.0000  SQ.FT. 
LREF  • 1290.3000  tN. 

BRCF  * 1290.3000  IN. 

SCALE  - 0100 


XHRP  • 1380.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZH?p  « 416.4000  IN.  ZT 


(ATR124)  I 24  JUL  78  1 


PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

OLTBTA 

.000 

AILRCN 

.000 

GRID 

16.000 

ALPHA  - .000 
(XT ALP  • -10.000 
MACH  - 7.900 
ELEVON  • .000 


RUN  NO. 

724/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.520 

200.480 

200.450 

200.480 

200.470 

OLT-2 

397.900 

497.550 

599.950 

750.050 

800.210 

ORAOIENT 

CN 

-.15717 

-.13246 

-.12520 

-.12584 

-.12652 

.00000 

CA 

.10406 

.09157 

.08915 

.08993 

.08906 

.00000 

CLM 

-.01013 

-.02488 

-.02964 

-.03013 

-.03027 

.00000 

CY 

.00396 

.00275 

.00291 

.00269 

.00292 

.00000 

CYN 

-.00017 

.00062 

,00071 

.00072 

.00069 

.00000 

C8L 

.00030 

.00015 

.00011 

.00011 

.00011 

.00000 

XCP/L 

.51330 

.42711 

.39295 

.39106 

.39121 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

725/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.480 

400.340 

400.500 

400.460 

400.380 

OLT-Z 
401 .470 
500.070 
600.150 
750.100 
800.140 
ORAOIENT 

CN 

-.15544 

-.13943 

-.12463 

-.12565 

-.12626 

.00000 

CA 

.10090 

.09629 

.08929 

.08985 

.09041 

.00000 

CLM 

-.01362 

-.02095 

-.02968 

-.03011 

-.03019 

.00000 

CY 

.00353 

.00304 

.00212 

.00296 

.00269 

.00000 

CYN 

-.00010 

.00002 

.00066 

.00082 

.00071 

.00000 

C8L 

.00026 

.00023 

.00011 

.00011 

.00011 

.00000 

XCP/L 

.49711 

.45337 

.39196 

.39090 

.39132 

.00000 

* YCP/L 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690. OOCO  SQ.FT.  X**P 

LREF  • 1290.3000  IN.  TTWP 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 

SCALE  - -0100 


AEDC  VA422I 1 A 17 1 0R8  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 

CATRI25)  ( 24 

JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 

OLT-Y  - 
BETA  - 
OLTBTA  • 
AILRON  - 
GRID  - 

.000 

.000 

.000 

.000 

16.000 

ALPHA  - 
OLTALF  « 
MACH 
ELEVON  • 

.000 

-15.000 

7.980 

.000 

RUN  NO. 

729/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

.412 

500.620 

-.25525 

.12330 

-.00941 

.00729 

-.00041 

.00031 

,471 

601.610 

-.21837 

.10042 

-.03392 

.00341 

.00072 

.00017 

.526 

750.300 

-.21340 

.10167 

-.03756 

.00353 

.00065 

.00019 

.518 

800.290 

-.21399 

.10259 

-.03774 

.00317 

.00064 

.00019 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

.53259 

.44982 

.43543 

.43514 

.00000 


YCP/L 

CPB 

.59760 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAOE  300 


DATE  20  JUL  70 


TABULATED  90URCC  DATA  - IAI7A 

ACOe  VA4*tUAl7>  0R9  AND  ET  tCPARATINOKT  DATA! 


reference  data 


SREF  - £690*0000  SQ.FT. 

LRCF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XHRP 

YHRP 

ZHRP 


1360*1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
418.H000  IN.  ZT 


(ATRltS)  < *4  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

.000  ALPHA  • .000 

.000  OLTALF  - -10.000 

.000  HACH  - 7.900 

.000  ELEVON  • .000 

16.000 


OLT-Y  • 
BETA  - 
OLT0TA  • 
AILRON  - 
GRID  - 


RUN  NO.  730/  0 


OLT-X 
200. HOO 
200.380 
200.410 
200.490 


OLT-Z 

500.310 

596.620 

750.220 

800.300 

GRA01ENT 


CN 

-.27311 

-.23212 

-.21380 

-.21458 

.00000 


CA 

.12740 

.10853 

.10104 

.10125 

.00000 


CLH 

-.00234 

-.02563 

-.03755 

-.03770 

.:;0000 


RUN  NO.  731/  0 


OLT-X 
HOO. 330 
HOO. 310 
HOO. 350 
HOO. 360 


DLT-Z 
501.170 
600.120 
750. 2H0 
800.280 
GRADIENT 


CN 

-.26059 

-.23879 

-.21319 

-.21H2H 

.00000 


CA 

. 12057 
.U31H 
.10111 
.10080 
.00000 


CLH 

-.01150 

-.02128 

-.03756 

-.03765 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  * 


CY 

CYN 

.00845 

-.00154 

.00622 

.00017 

.00544 

.00108 

.00342 

.00046 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

interval 

CY 

CYN 

.00766 

-.00105 

.00562 

-.00033 

.00403 

.00075 

.00449 

.00112 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 

C8L  XCP/L 

.00035  .55236 

.00027  .48120 

.00018  .43565 

.00019  .43559 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00035  .52751 

.00033  .49608 

.00018  .43526 

.00019  .43557 

.00000  .00000 


YCP/L 

CPfi 

.68577 

.00000 

,53927 

.00000 

.41980 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

CP8 

.65401 

.00000 

.59922 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VAH22I I A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING I ET  OATA) 


(ATRI27)  ( a««  JU.  7S  » 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


xm>  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  * .0000  IN.  YT 

2 MRP  • 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  736/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

. CN 

.467 

802.300 

-.32796 

.473 

900.390 

-.32857 

.469 

1000.200 

-.32880 

ORADIENT 

.00000 

CA  CLH 

.12026  -.03623 

.12038  -.03615 

.12050  -.03544 

.00000  .00000 


PARAMETR l C DATA 


DLT-Y 

.000  ALPHA 

m 

BETA 

.000  OLTALF 

• -20 

0LT8TA 

• 

.000  MACH 

« 7 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

■ 

GRID 

- 16 

.000 

ORADIENT 

interval  • 

-5,00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00849 

.00011 

.00038 

.48116 

.54930 

.00000 

.00805 

.00021 

.00038 

.48148 

.53973 

.00000 

.00795 

-.00000 

.00037 

.48303 

.55874 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  89  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VAH22I IAI7)  ORB  AND  CT  SEPARATIVE!  OAT  A I 


PAGE  381 

(ATRI271  ( 2H  JU.  79  I 


REFERENCE  DATA 


SflEF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


OLT-X 

200.330 

200.360 

200.370 

200.390 


OLT-X 

400.420 

400.590 

400.410 

400.460 


OLT-Z 

751.400 
800.420 

900.400 
1000.200 
GRADIENT 


DLT-Z 

740.680 

800.560 

900.290 

1000.300 

GRADIENT 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

Y1WP  - .0000  IN.  YT 

2HRP  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  732/  0 


CN 

-.34261 

-.32737 

-.32780 

-.32727 

.00000 


CA 

.12210 

.11936 

.11990 

.12011 

.00000 


RUN  NO.  733/  0 


CN 

-.35349 

-.33037 

-.32763 

-.32711 

.00000 


CA 

.13208 

.11977 

.11966 

.11971 

.00000 


CLM 

-.02612 

-.03516 

-.03583 

-.03528 

.00000 


CLM 

-.01851 

-.02950 

-.03568 

-.03556 

.00000 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 
BETA 
OLTBTA 
AILRO 
GRID 

ORADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

.00745 

,00775 

.00759 

.00758 

.00000 


CYN 

.00020 

.00031 

.00016 

.00015 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL 


CY 

.00839 

.00732 

.00726 

.00583 

.00000 


- n J068 
.00042 
.00013 
-naooi5 
,.00000 


C8L 
.00030 
,00033 
.00037 
.00037 
.00000 

-5.00/  5.00 


C9L 

.00041 

.00031 

.00037 

.00037 

.00000 


m 

.000  ALPHA 

■ 

■ 

.000  OLTALF 

- -20 

■ 

.000  MACH 

- 7 

• 

.000  ELEVON 

■ 

- 16.000 

10 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.50508 

.53979 

.00000 

.46330 

.53072 

.00000 

.40198 

.54347 

‘.00000 

.49303 

.54460 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.000 


.000 


XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.52176 

.61532 

.00000 

.49743 

.51782 

.00000 

.48227 

.54594 

.00000 

.48239 

.57678 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BflEF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA4221 IA171  ORB  AND  ET  SEPARieTINGCET  OAT  A) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


( ATR 128)  t 24  OJL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

• 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.900 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.OCO 

0R10 

m 

16.000 

PO 

300.000 

OLT-X 

.453 

.487 

.588 

.557 

.450 

.557 


RUN  NO. 

868/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

cpe 

18.942 

-.03493 

.08552 

.00573 

.00060 

-.00036 

.00023 

.67297 

.00000 

.00000 

99.799 

-.02956 

.08482 

.00694 

.00032 

-.00061 

.00012 

.72233 

.00000 

.00000 

201.130 

-.01127 

.08061 

.00379 

-.00128 

-.00065 

.00010 

.79303 

.00000 

.00000 

301 .660 

-.00532 

.07920 

.00059 

-.00182 

-.00044 

.00011 

.63504 

.00000 

.00000 

400. 3N0 

-.00541 

.07990 

.00060 

-.00220 

-.00047 

.00009 

.63645 

.00000 

.00000 

497.530 

-.00534 

.00102 

.00072 

-.00204 

-.00047 

.00009 

.65106 

.00Q0Q 

.00000 

ORADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAOe  382 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OAT*  - IAI7A 

AEOC  VAH22UAI7I  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


CATR126)  ( 24  M.  75  > 

parametric  DATA 


REFERENCE  data 


SREF  • 2690 . 0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

gREP  . 1290.3000  IN. 

SCALE  - -0100 


X**> 

YMRP 

2MRP 


1360.1000  IN.  XT 


.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  • 
BETA  - 
OLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID 


.000 

ALPHA 

.000 

DLTALF 

.000 

MACH 

.000 

ELEVON 

16.000 

PO 

.000 

.000 

7.960 

.000 

300.000 


OLT-X  OLT-Z 

200.470  22.544 

200.520  99-H19 

200.553  199.620 

200.530  296.450 

200.580  399.070 

200.540  500.010 

gradient 


RUN  NO.  869/  0 


CN 

CA 

-.04409 

.09640 

-.03348 

.09650 

-.01499 

.09243 

-.00550 

.07889 

-.00549 

.07909 

-.00533 

.07975 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

CLM  CY 

-.00180  .00210 

.00381  -.00014 

.00621  •. 00052 

,00112  -.00112 

.00071  -.00152 

.00058  -.00125 

.00000  .00000 


INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

CYN 

C8L 

-.00063 

.00032 

-.00080 

.00009 

-.00076 

.00013 

-.00032 

.00007 

-.00030 

.00008 

-.00053 

.00007 

.00000 

.00000 

.00 


XCP/L 

ycp/l 

.52983 

.00000 

.74230 

.00000 

.84776 

.00000 

.70038 

.00000 

.64800 

.00000 

.63482 

.00000 

.oocoo 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.0000(5 

.OOOOG 


AEOC  VAH22< I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA. 


(ATR129)  ( 24  JU-  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


reference  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRR 
gREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - 0‘00 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 
BETA  « 
OLTBTA  - 
AILRON  - 
ORID  - 


.000 

.000 

.000 

.000 

16.000 


alpha  - 

DLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 
PO 


.000 

-5.000 

7.960 

.000 

300.000 


RUN  NO.  ©72/  0 


OLT-X  OLT-Z 

.654  203.240 

.466  302.030 

.569  401.150 

.566  500.150 

-.113  509.450 

0RA01ENT 


CN 

CA 

-.14337 

.11*12 

-.07220 

.08781 

-.06231 

.08171 

-.06228 

.08271 

-.06187 

.08267 

.00000 

.00000 

CLM 

.02445 

-.00967 

-.01645 

-.01652 

-.01632 

.00000 


RUN  NO.  873/  0 


OLT-X 

200.420 

200.510 

209.450 

200.410 

200.470 


OLT-Z 

198.940 

297.500 

396.050 

.499.580 

600.030 

ORADICNT 


CN 

-.14796 

-.07796 

-.05444 

-.06308 

-.06295 

.00000 


CA 

.11939 

.09691 

.08178 

.08130 

.09289 

.00000 


CLM 

.02703 

-.00734 

-.01494 

-.01634 

-.01634 

.00000 


ORADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CT 

.00*93 

.00067 

.00050 

.00015 

.00021 

.00000 

CYN 

-.00217 

-.00041 

-.00017 

-.00009 

-.00023 

.00000 

CBL 

.00050 

.00011 

.00006 

.00006 

.00005 

.00000 

XCP/L 

.67750 

.46286 

.37394 

.37309 

.37399 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.ooooc 

.00000 

QRA01ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

cv 

.00*56 

-.00063 

-.0000* 

-.00062 

.00103 

.00000 

CYN 

-.00236 

.00017 

-.00049 

-.00038 

-.00006 

.00000 

C8L 

.00038 

.00004 

.00007 

.00007 

.00005 

.00000 

XCP/L 

.68596 

.49258 

.39640 

.37736 

.37702 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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DATE  29  JUL  75 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - !AI7A 

AEOC  VAH22! 1 A 1 7 > 0R9  ANO  ET  SEPARATINO(ET  OAT A I 

I 

reference  data 


SR£F  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 1360.1050 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  • 0000 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  - 416.4000 

SCALE  • .0100 


IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 


DLT-Y 
BETA 
DLTBTA 
A I IRON 
GRID 


(ATR130)  ( 24  AC  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

000 


000 


OLT-X 

.550 

.488 

.557 

.579 

-.280 


OLT-X 

200.410 

200.4H0 

200.440 

200.450 

200.450 


DLT-X 

400.450 

400.330 

400.410 

400.400 

400.350 


RUN  NO.  874/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


DLT-Z 
403.110 
500.990 
600.080 
750.020 
801 .740 
GRADIENT 


DLT-Z 
398.500 
498.340 
599.880 
750 . 120 
800.130 
GRADIENT 


CN 

-.14705 

-.12711 

-.12721 

-.12854 

-.12863 

.00000 


CA 

.10016 

.08828 

.08974 

.08982 

.08947 

.00000 


RUN  NO.  875/  0 


CN 

-.15914 

-.13304 

-.12671 

-.12794 

-.12814 

.00000 


CA 

.10438 

.09123 

.08843 

.08879 

.08907 

.00000 


CLM 

-.01659 

-.02986 

-.03001 

-.03058 

-.03063 

.00000 


CLM 

-.01004 

-.02566 

-.02983 

-.03039 

-.03048 

.00000 


CY 

.00182 

.00073 

.00077 

.00062 

-.00039 

.00000 


CYN 

-.00085 

.00026 

.00028 

.00017 

-.00025 

.00000 


CBL 

.00030 

.00012 

.00012 

.00010 

.00013 

.00000 


XCP/L 

.47951 

.39420 

.39352 

.39214 

.39198 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

.00157 

.00036 

.00025 

.00087 

.00018 

.00000 


CYN 

-.00065 

-.00012 

-.00003 

.00022 

.00004 

.00000 


CBL 

.00031 

.00017 

.00011 

.00009 

.00012 

.00000 


XCP/L 

.51425 

.42361 

.39386 

.39239 

.39213 

.00000 


RUN  NO. 

876/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

40 1 . 090 

-.15667 

.10127 

-.01355 

.00197 

-.00056 

. 00028 

500.060 

-.13961 

.09614 

-.02160 

.00157 

-.00030 

.00024 

600.1 10 

-.12637 

.08913 

-.02997 

.00054 

.00015 

.00010 

750 . 020 

-.12743 

.08870 

-.03035 

.00024 

-.00005 

.0001 1 

800.120 

-.12742 

.08868 

-.03035 

.00129 

.00038 

.00011 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.000GG 

5.00 


XCP/L 

.49790 

.45024 

.39263 

.39193 

.39192 

.00000 


, 000  ALPHA 

- .1 

,000  OLTALF 

- -10.1 

. 000  MACH 

• 7.! 

,000  ELEVON 

• .1 

.000  PO 

- 300. 

YCP/L 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I AI7A 

AEDC  VA422< I A 1 7 > ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  • -OtOO 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR131)  l 24  JU.  75  > 


PARAMETRIC 


OLT-Y 

.000 

BETA 

3.000 

DLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GR10 

17.000 

DATA 

ALPHA  - .ooo 
OLTALF  • .000 
MACH  - 7.980 
ELEVON  - .000 
PO  « 420.000 


OLT-X 

DLT-Z 

.534 

10.217 

.490 

99.562 

.507 

201.490 

.583 

392.370 

.600 

400.530 

.659 

500. 0B0 
GRADIENT 

DLT-X 

OLT-Z 

200.560 

23.758 

200.540 

99.308 

200.520 

199.310 

200.480 

297.730 

200.540 

398.730 

200.540 

499.920 

GRADIENT 

RUN  NO.  747/  0 

CN 

CA 

-.03184 

.08454 

-.03002 

.08474 

-.01219 

.08413 

-.00601 

.08177 

-.00546 

.08195 

-.00539 

.08230 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

748/  0 

CN 

CA 

-.04388 

.08715 

-.03313 

.08639 

-.01601 

.08502 

-.00579 

.08135 

- i.  00597 

.08213 

-.00505 

.08215 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

CLM 

.00467 

.00?26 

.00551 

.00116 

.00132 

.00147 

.00000 

CY 

-.03601 

-.03451 

-.03387 

-.03475 

-.03397 

-.03407 

.00000 

CYN 

-.01061 

-.01072 

-.01223 

-.01226 

-.01218 

-.01207 

.00000 

CBL 

.00058 

.00053 

.00025 

.00039 

.00038 

.00030 

.00000 

XCP/L 

.66072 

.72737 

.07420 

.69327 

.72773 

.74853 

.00000 

YCP/L 

.3524! 

.34131 

.30595 

.31192 

.30786 

.31085 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

CLM 

-.00215 

.00889 

.00795 

.00203 

.00134 

.00140 

.00000 

CY 

-.03473 

-.03577 

-.03370 

-.03298 

-.03460 

-.03426 

.00000 

CYN 

-.00994 

-.01088 

-.01255 

-.01184 

-.01212 

-.01199 

.00000 

CBL 

.00071 

.00048 

.00032 

.00035 

.00038 

.00039 

.00000 

XCP/L 

.52416 

.74585 

.90536 

.80313 

.71530 

.75237 

.00000 

YCP/L 

.35850 

.34575 

.29825 

.30755 

.31368 

.31391 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

A 

\ 


CATC  «e  JUL  7fl 


TABULATCO  IOUACC  OATA  - 1AI7A 

ACOC  VA42fltA17>  ORB  ANO  CT  SCPARATINOICT  DATA) 

REFERENCE  OATA 


SREF 

LREF 

rjoCC 

Dntr 

SCALE 


aeoo.oooo  sq.ft.  »«p 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  2MRP 

.0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
me. ^ooo  in.  zt 


RUN  NO.  761/  0 


OLT-Y  • 
BETA  • 
OLTBTA  - 
AILRON  * 
OR  10  • 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


PAOC  SM 

(ATR132)  t t*  M.  79  1 

PARAMETRIC  OATA 

.000  ALPHA  • .000 

3.000  OLTALF  • -5.000 

.000  MACH  • 7.900 

,000  ELEVON  * .000 

17.000  PO  * 420.000 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.605 

204.390 

-.15005 

.11992 

.02974 

.575 

303.020 

-.07370 

.09092 

-.00688 

.510 

401.620 

-.06252 

.08487 

-.01577 

.524 

500.230 

-.06263 

.08549 

-.01569 

.103 

598.990 

-.06246 

.08549 

-.01570 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.02832 

-.03313 

-.03360 

-.03313 

-.03H55 

.00000 


CYN 

-.01309 
-.Cl  131 
-.01133 
-.01133 
-.01177 
.00000 


C8L 

.00083 

.00031 

.00038 

.00038 

.00039 

.00000 


XCP/L 

.69678 

.47412 

.38215 

.38333 

.38270 

.00000 


RUN  NO.  752/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


OLT-X 

200.550 

200.510 

200.530 

200.580 

200.410 


OLT-Z 

198.570 

296.480 

397.110 

499.420 

600.060 

ORAOIENT 


CN 

-.15340 

-.07983 

-.06528 

-.06353 

-.06332 

.00000 


CA 

.12132 

.09076 

.08500 

.08513 

.08555 

.00000 


an 

.03050 

-.00598 

-.01410 

-.01566 

-.01583 

.00000 


CY 

-.03221 

-.03406 

-.03341 

-.03372 

-.03427 

.00000 


CYN 

-.01241 

-.01144 

-.01182 

-.01161 

-.01164 

.00000 


CBL 

.00068 

.00035 

.00034 

.00039 

.00040 

.00000 


XCP/L 

.69723 

.50600 

.40742 

.38613 

.38367 

.00000 


YCP/L 

.23542 

.31984 

.32273 

.31934 

.32022 

.00000 


YCP/L 

.C03CD 

.32373 

.31121 

.31778 

.32111 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 26900000  SQ.FT. 

XMRP  • 

LREF 

• 1290.1000  IN. 

YMRP  • 

SREF 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

OLT-X 

XT-2 

CN 

.563 

H OH. 280 

-.14924 

.533 

901.200 

-.12960 

.626 

B00.I70 

-.12906 

.625 

790.010 

*.13016 

.032 

902.090 

-.13016 

ORAOIENT 

.00000 

AEOC  VA422C I A17)  0R8  AND  ET  SEPARAT1N7CET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


CATR133)  < 24  %M.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  • 
BETA  - 
OLTBTA  • 
AILRON  • 
GRID  * 


.000 

3.000 

.000 

.000 

17.000 


ALPHA 

OLTALF 

MACH 

ELEVON 

PO 


.000 

-10.000 

7.980 

.000 

420.000 


753/  0 


ORAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CA 

.10515 

.09295 

.09371 

.09357 

.09400 

.00000 


CLM 

-.01527 

-.02908 

-.02873 

*.02805 

-.02895 

.00000 


CY 

-.03305 

-.03465 

-.03533 

-.01505 

-.03545 

.00000 


CYN 

-.01047 

-.00991 

-.0)009 

*.00987 

-.01006 

.00000 


CBL 

.00043 

.00034 

.00039 

.00039 

.00039 

.00000 


XCP/L 

.48608 

,40697 

.40281 

.40350 

.40347 

.00000 


YCP/L 

.34235 

,35659 

.35897 

.36166 

.36011 

.00000 


CP6 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


PAGE  396 


DATE  26  JJL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEOC  VA«2UM7>  ORB  AND  ET  SEPARATING  DATA! 


CATR133)  ( 24  *AJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 2690.0000  SO. FT.  XMRP 

LREF  • 1290.3000  IN.  Vf«P 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZWP 

SCALE  - -0100 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  • 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 


.000 

3.000 
.000 
.000 

17.000 


ALPHA  - 
OLTALF  - 
MACH 
ELEVON  * 
PO 


.000 

-10*000 

7.960 

.000 

420.000 


RUN  NO.  754/  0 

gradient 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.480 

200.500 

200.590 

200.480 

200.460 

OLT-Z 

397.830 

497.690 

599.900 

750.040 

800.130 

GRADIENT 

CN 

-.15514 

-.13456 

-.12844 

-.12966 

-.12952 

.00000 

CA 

.10414 

.09571 

.09259 

.09314 

.09282 

.00000 

an 

-.01236 

-.02360 

-.02054 

-.02073 

-.02880 

.00000 

CY 

-.03593 

-.03565 

-.03580 

-.03677 

-.03628 

.00000 

CYN 

-.00997 

-.01017 

-.01013 

-.01047 

-.01046 

.00000 

CBL 

.00039 

.00028 

.00039 

.00040 

.00039 

.00000 

XCP/L 

.50270 

.43501 

.40312 

.40356 

.40301 

.00000 

YCP/L 

.36443 

.35907 

.36059 

.35953 

.35691 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

755/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.400 

400.340 

400.310 

400.370 

400.380 

OLT-Z 
401 .660 
500.010 
600.120 
750.020 
800.110 
GRADIENT 

CN 

-.15904 

-.14146 

-.12616 

-.12900 

-.12901 

.00000 

CA 

.10444 

.10221 

.09297 

.09311 

.09329 

.00000 

CLM 

-.01179 

-.01940 

-.02857 

-.02879 

-.02979 

.00000 

CY 

-.03685 

-.03553 

-.03602 

-.03668 

-.03628 

.00000 

CYN 

-.00939 

-.01005 

-.01002 

-.01046 

-.01025 

.00000 

CBL 

.00044 

.00031 

.00039 

.00040 

.00038 

.00000 

XCP/L 

.50680 

.46254 

.40259 

.40242 

.40245 

.00000 

YCP/L 

.38025 

.36078 

.36400 

.35904 

.36091 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422C 1 A17 > ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


REFERENCE  OATA 

- 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

QREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


CATR134)  ( 24  OX  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


YMRP 

ZMRP 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

AILRON 

ORID 


.000 

3.000 

.000 

.000 

17.000 


ALPHA  - 
DLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 
PO 


.000 

>15.000 

7.980 

.000 

420.000 


RUN  NO.  759/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

.460 

.604 

.621 


OLT-Z 

500.600 

601.960 

750.380 

600.260 

ORAOIENT 


CN 

-.25453 

•(22399 

-.21836 

-.21674 

.OOOOC 


CA 

.12300 

.10499 

.10566 

.10571 

.00000 


CLM 

-.01066 

-.03207 

-.03579 

-.03570 

.00000 


CY 

-.03713 

-.03796 

-.03869 

-.03916 

.00000 


CYN 

-.01024 

-.00064 

-.00872 

-.00672 

.00000 


CBL 

.00034 

.00033 

.00037 

.00038 

.00000 


XCP/L 

.52909 

.45633 

.44366 

.44431 

.00000 


YCP/L 

.36562 

.39565 

.40093 

.40207 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 


PAGE  307 


AEOC  VA422I I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA> 


REFERENCE  OATA 


(ATR134)  < 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SflCF  ■ 8690 . 0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LRCF  • 1890.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 1290 

.3000  IN. 

zr«P  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  ■ 

.0100 

RUN  NO  . 

760/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

200.420 

500.270 

-.27121 

.12520 

-.00415 

200.480 

596. B80 

-.23540 

.11305 

-.02400 

200.590 

750.300 

-.21822 

.10581 

-.03569 

200.490 

800.300 

-.21837 

.10548 

-.03561 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

761/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.330 

501 .230 

-.27044 

.12547 

-.00644 

400.350 

600.130 

-.24297 

.11846 

-.01954 

4G0.400 

750.410 

-.21868 

.10524 

-.03567 

400.430 

800.240 

-.21806 

.10486 

-.03567 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


LREF 

0REF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

2MRP  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  766/  0 


OLT-X 

.550 

.557 

.430 


OLT-Z 

802.090 

900.320 

1000.300 

GRADIENT 


CN 

-.33295 

-.33358 

-.33425 

.00000 


CA 

.12365 

.12362 

.12385 

.80000 


CLH 

-.03369 

-.03348 

-.03304 

.00000 


DLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

- .000 

BETA 

* 

3.000  OLTALF 

- -15.000 

OLTBTA 

* 

.000  MACH 

- 7.980 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

■ 17.000  PO 

• 420.000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

-.03894 

-.00954 

.00054 

.54764 

.38724 

.00000 

-.03952 

-.00941 

.00033 

.40711 

.39196 

.00000 

-.04041 

-.00890 

.00038 

.44407 

.40308 

.00000 

-.04081 

-.00914 

.00039 

.44441 

^40160 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.000&D'- 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.04006 

-.00840 

.00056 

.54170 

.41170 

.00000 

-.03832 

-.00964 

.00042 

.50217 

.38255 

.00000 

-.04053 

-.00917 

.00039 

.44437 

.40031 

.00000 

-.04058 

-.00901 

.00037 

.44406 

.40317 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AM)  ET  SEPARATINOlET  DATA) 

IATR136)  C i 

54  JUL  75  1 

PARMCTniC  OATA 

DLT-Y 

* 

.000  ALPHA 

- .000 

BETA 

■ 

3.000  OLTALF 

« -20.000 

OLTBTA  - 

.000  MACH 

- 7.980 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

- .000 

GRIO 

« 1 

17.000  PO 

- 420.000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04553 

-.00739 

.00036 

.48764 

.44499 

.00000 

-.04599 

-.00739 

.00036 

.48822 

.44613 

.00000 

-.04597 

-.00727 

.00032 

.48929 

.44704 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAOC  368 


date  aa  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VAH22( I A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INOtET  DATA I 


CATR136) 


C 2H  JUL  75  I 


reference  data 


5REF  - 2690. 0D00  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BR£f  - 1290.3000  IN. 

SCALE  » .0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YHRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  • 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  OAT A 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  • 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  * 

7.960 

AILRON 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

17.000 

PO 

420.000 

OLT-X 

200.370 

200.430 

200.510 

200.490 


CLT-Z 
751.220 
BOO. 390 
900.400 
1000.300 
GRADIENT 


RUN  NO.  762/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CN 

-.34599 

-.33254 

-.33265 

-.33212 

.00000 


CA 

.12465 

.12262 

.12296 

.12261 

.00000 


CLH 

-.02514 

-.03279 

-.03356 

-.03335 

.00000 


CY 

-.04345 

-.04432 

-.04448 

-.04432 

.00000 


CYN 

-.00777 

-.00730 

-.00714 

-.00707 

.00000 


C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00027 

.50757 

.43346 

.00000 

.00027 

.48946 

.44330 

.00000 

.00032 

.40782 

.44619 

.00000 

.00031 

.46818 

.44683 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

763/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

400.370 

749.250 

-.35662 

.13431 

-.01820 

-.04437 

-.00802 

. 00026 

400.410 

800.390 

-.34205 

.12197 

-.02769 

-.04558 

-.00809 

.00033 

400.420 

900.350 

-.33247 

.12281 

-.03359 

-.04636 

-.00760 

.00034 

400.370 

1000.200 

-.33329 

.12308 

-.03339 

-.04565 

-.00702 

.00037 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.52253 

.43201 

.00000 

.50191 

.43434 

.00000 

.48775 

.44309 

.00000 

.48836 

.45096 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XfflP 

LREF  * 

1290.3006  IN. 

YW 

8REF  • 

1290.3000  IN. 

ZNRP 

SCALE  • 

.0100 

AEDC  VA422CIA17I  ORB  A»  ET  SEPARATING^  DATA) 


(ATR137)  ( 24  vAJL  75  ) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


paratctric  data 

OLT-V  - 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA  • 

.000 

MACH  - 

7.900 

AILRON  « 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

25.000 

PO 

420.000 

OLT-X 

.666 

.661 

.674 

.626 

.617 

.743 


RUN  NO.  607/  0 


OLT-Z 

CN 

CA 

10.300 

.02161 

.00553 

97.502 

.02590 

.00541 

199.170 

.04275 

.007*3 

301.710 

.05233 

.00144 

402.200 

.05240 

.00186 

490.100 

.65245 

.08239 

ORADIENT 

.00006 

.00000 

ORADIENT  INTERVAL  • 


CLM 

CY 

CYN 

.02630 

-.07447 

-.01044 

.02601 

-.037*3 

-.01137 

.02364 

-.07*51 

-.01251 

.01910 

-.07*56 

-.01125 

.01940 

-.03573 

-.01161 

.01939 

-.03565 

-.01165 

.00000 

.00006 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00056 

-.29102 

.34679 

.00058 

-.15250 

.32079 

.00030 

.17205 

.30503 

.00035 

.30232 

.33098 

.00036 

.30013 

.33121 

.00036 

.cWrn 

.33004" 

.00000 

.QOQCC 

.90000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


m$gm 


\&\ 

H.  -i 


OATC  26  JU.  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEOC  VA*22UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 

REFERENCE  DATA 

1360*1000  IN.  XT 
.0000  IN,  YT 

me. woo  in.  zr 


SREF  • 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

0REF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  « 

.0100 

PAGE  389 
(ATR1371  C 2*  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  • 

.000 

0LT8TA 

.000 

MACH  • 

7.960 

AILRON 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

*20.000 

RUN  NO. 

808/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

olt-x 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

200.630 

23.331 

.01156 

.08757 

.0181* 

-.03*39 

-.010!* 

.00059 

200.560 

100.900 

.01881 

.08629 

.02656 

-.03391 

-.01090 

.00055 

200.550 

200.720 

.0397* 

.08328 

.02*80 

-.03275 

-.01220 

.00030 

200.530 

£99.8*0 

.05217 

.00107 

.01938 

-.0356* 

-.01150 

.00036 

200.550 

396.910 

.05220 

.08177 

.01970 

-.03512 

-.01150 

.00036 

200.6*0 

*98.910 

.05237 

.08193 

.01939 

-.0355! 

-.01166 

.00036 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


AEOC  VA*22(IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 
LREF  * 1290.3000  IN.  YMRP  • 
0REF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  ■ 
SCALE  • .0100 


XCP/L 
-.53795 
- .H2802 
.12226 
.29861 
.29*69 
.29972 
.00000 


YCP/L 

.352*1 

.3337* 

.29610 

.3329* 

.32957 

.32807 

.00000 


CP9 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
*16. *000  IN.  ZT 


(ATR138)  C 2*  JUL  75  > 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  « 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  * 

-5.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

7.900 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRIO 

m 

25.000 

PO 

*20.000 

RUN  NO.  811/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

.595 

.595 

.590 

.601 

-.189 


OLT-Z 
201 .*10 
300. *50 
*03.200 
501.390 
600. *60 
GRADIENT 


CN 

-.0716* 

-.01163 

-.00306 

-,00309 

-.00391 

.00000 


CA 

.10569 

.061*1 

.06192 

.06231 

.06217 

.00000 


aw 

.03*6* 

.00607 

.00190 

.00181 

.00167 

.00000 


CY 

-.03071 

-.03266 

-.03326 

-.033*6 

-.03376 

.00000 


CYN 

-.01309 

-.01218 

-.01196 

-.01201 

-.01195 

.00000 


CBL 

.0006* 

.00026 

.00031 

.00031 

.00032 

.00000 


XCP/L 

.6961* 

.92309 

.00000 

.00000 

.85697 

.00000 


YCP/L 

.26057 

.299** 

.30873 

.307*9 

.31106 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO. 

612/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.560 

200.150 

-.09225 

.11666 

.0*610 

-.029*8 

-.01320 

.00067 

.90750 

.2*5*5 

.00000 

200. *60 

296.890 

-.01906 

.08*16 

.010** 

-.03272 

-.01231 

.00022 

.9*109 

.3018* 

.00000 

200. *60 

397.5*0 

-.00339 

.06138 

.00215 

-.03363 

-.01199 

.00031 

.00000 

.31080 

.00000 

200.5*0 

*97.660 

-.003*3 

.08195 

.00207 

-.0320* 

-.01176 

,00031 

.30000 

.30605 

.00000 

200.510 

599.600 

-.00350 

.09201 

.00170 

-.03315 

-.01173 

.0003! 

.00000 

.3111* 

,00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.COOOQ 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

PAGE  390 


DATE  25  M.  75 


TA0ULATEO  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR139)  i 24  M.  75  ) 


REFERENCE  OATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP 

MF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

me. ho oo  in.  zt 


PARAHETR1C  DATA 


OLT-Y 

.000 

BETA 

3.000 

dltbta 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

25.000 

ALPHA  * 5.000 
OLTALF  - -10.000 
HACH  - 7.960 
ELEVON  * .000 
PO  - H20.000 


RUN  NO.  813/  0 

GRADIENT 

interval  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.543 

.585 

-.517 

OLT-2 
H 02. 570 
503. 3H0 
60H. 140 
GRAOIENT 

CN 

-.07111 

-.06055 

-.06167 

.00000 

CA 

.00615 

.08483 

.00588 

.00000 

CLH 

-.00809 

-.01526 

-.01562 

.00000 

CY 

-.03302 

-.03280 

-.03317 

.00000 

CYN 

-.01155 

-.01135 

-.01146 

.00000 

C8L 

.00021 

.00031 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.47086 

.38210 

.38143 

.00000 

YCP/L 

.31407 

.31662 

.31690 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

914/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.610 

200.560 

200.570 

DLT-Z 

399.290 

H96.180 

590.300 

GRAOIENT 

CN 

-.07050 
-.05936 
- . 060 I 6 
.00000 

CA 

.00065 

.08HB3 

.08573 

.00000 

CLH 

-.00324 

-.01496 

-.01531 

.00000 

CY 

-.03354 

-.03380 

-.03325 

.00000 

CYN 

-.01 144 
-.01179 
-.01138 
.00000 

C8L 

.00017 

.00032 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.52950 

.38226 

.38054 

.00000 

YCP/L 

.32004 

.31466 

.31911 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO* 

916/  0 

ORAOICNT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

H00.H3Q 

H00.490 

H00.H90 

OLT-Z 

402.330 

500.560 

599.910 

GRAOIENT 

CN 

-.00993 

-.06004 

-.06005 

.00000 

CA 

.09678 

.08497 

.00501 

.00000 

CLH 

.00331 

-.01518 

-.01539 

.00000 

CY 

-.039*0 
-.03295 
-.03346  . 
.00000 

CYN 

-.01188 

-.01133 

-.01147 

.00000 

C0L 

.00022 

.00029 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.58404 

.38160 

.37927 

.00000 

YCP/L 

.30980 

.31819 

.31882 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  M JUL  79 


PAOE  391 


TA0ULATEO  SOURCE  OATA  - IAI7A 


REFERENCE  OATA 

SRCr  • 2690.0000  SQ.FT . XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
OR £F  • 1290,3000  IN.  IMP 
SCALE  ■ .0100 


AEOC  VA4221IA17)  099  AND  ET  S£PARATIN0(ET  OATA) 


(ATR1H0)  ( 24  Jtt.  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN. 

.0000  IN. 
41B.400Q  IN. 


XT 

TT 

ZT 


OLT-Y 

■ 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

XTBTA 

■ 

.000 

AILRON 

■ 

.000 

GRID 

m 

25.000 

ALPHA 

5.000 

DLTALF 

-15.000 

MACH 

7.900 

ELEVON 

.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

810/  0 

1 

1 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.627 

.621 

.601 

DLT-Z 
401 .600 
497,370 
597.250 
GRADIENT 

CN 

-.07013 

-.05930 

-.06029 

.00000 

CA 

.08550 

.00517 

.09573 

.00000 

CLM 

-.00915 

-.01505 

-.01526 

.00000 

CY 

-.03249 

-.03315 

-.03303 

.00000 

CYN 

-.01094 
-.01156 
-.01 130 
.00000 

CBL 

.00025 

.00032 

.Q0032 

.00000 

XCP/L 

.46714 

.38132 

.36155 

.00000 

YCP/L 

.32311 

.31481 

.31926 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

820/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.440 

200.590 

200.530 

200.510 

DLT-Z 

500.390 

595.830 

748.050 

800.010 

GRADIENT 

CN 

-.16716 

-.12468 

-.12468 

-.12451 

.00000 

CA 

.10212 

.09158 

.09263 

.09310 

.00000 

CLM 

-.00150 

-.02766 

-.02788 

-.02800 

.00000 

CY 

-.03598 

-.03454 

-.03561 

-.03450 

.00000 

CYN 

-.00966 

-.01002 

-.01007 

-.00902 

.00000 

CBL 

.00020 

.00020 

.00032 

.00032 

.00000 

XCP/L 

.55206 

.40337 

.40213 

.40121 

.00000 

YCP/L 

.37075 

.35562 

.36009 

.35991 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

821/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.200 

400.540 

400.530 

400.600 

OLT-Z 

501.990 

600.430 

750.070 

800.070 
GRADIENT 

CN 

-.17584 

-.12640 

-.12494 

-.12491 

.00000 

CA 

.11451 

.09267 

.09316 

.09355 

.00000 

CLM 

.00310 

-.02717 

-.02800 

-.02011 

.00000 

CY 

-.03458 

-.03541 

-.03479 

-.03468 

.00000 

CYN 

-.OHIO 

-.01016 

-.00992 

-.00978 

.00000 

CBL 

.00035 

.00025 

.00032 

.00032 

.00000 

XCP/L 

.57096 

.40820 

.40134 

.40113 

.00000 

YCP/L 

.33412 

.35795 

.35906 

.36129 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  392 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

- 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1290.3000  IN.  YMRP 

- 1290.3000  IN.  ZMRP 

- .0100 


AEDC  VA422 ( 1 A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR142)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - ,000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - .000 
A1LRON  - .000 
GRID  - 25.000 


ALPHA 

5.000 

DLTALF 

-20.000 

MACH 

7.900 

ELEVON 

.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

826/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.541 

.492 

.513 

OLT-Z 

801.290 

900.260 

1000.200 

GRA01ENT 

CN 

-.21416 

-.21468 

-.21572 

.00000 

CA 

.10539 
.10561 
. 10659 
.00000 

CLM 

-.03513 

-.03537 

-.03576 

.00000 

CY 

-.04025 

-.04002 

-.03957 

.00000 

CYN 

-.00891 

-.00905 

-.00809 

.00000 

CBL 

.00032 

.00032 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.44375 

.44325 

.44254 

.00000 

YCP/L 

.40367 

.40038 

.40146 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

822/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.490 

200.460 

200.470 

200.500 

DLT-Z 

750.400 

800.240 

900.190 

1000.200 

GRADIENT 

CN 

-.21380 

-.21416 

-.21529 

-.21550 

.00000 

CA 

.10512 

.10549 

.10595 

.10573 

.00000 

CLM 

-.03506 

-.03502 

-.03511 

-.03553 

.00000 

CY 

-.04025 

-.04033 

-.03966 

-.03931 

.00000 

CYN 

-.00900 

-.00909 

-.00906 

-.00879 

.00000 

CBL 

.00032 

.00032 

.00032 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.44376 

.44410 

.44439 

.44317 

.00000 

YCP/L 

.40210 

.40094 

.39970 

.40213 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

823/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.560 

400.550 

400.600 

400.640 

DLT-Z 

750.020 

800.230 

900.190 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.21321 

-.21302 

-.21380 

-.21421 

.00000 

CA 

.10504 

.10522 

.10545 

.10579 

.00000 

CLM 

-.03518 

-.03514 

-.03513 

-.03550 

.00000 

CY 

-.03864 

-.03846 

-.03960 

-.03954 

.00000 

CYN 

-.00861 

-.00868 

-.00071 

-.00866 

.00000 

CBL 

.00029 

.00031 

.00032 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.44306 

.44352 

.44356 

.44257 

.00000 

YCP/L 

.40261 

.40060 

.40470 

.40531 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  23  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  393 


AEDC  VA422C 1 A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO I ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


CATR143)  ( 2H  OL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

0REF 

SCALE 


2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

> 1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

.0100 

RUN  NO.  i 

B30/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.588 

18.071 

-.09301 

.00785 

-.01460 

-.03000 

-.00997 

.498 

102.280 

-.08915 

.08853 

-.00950 

-.03566 

-.01006 

.668 

202.400 

-.07637 

.09098 

-.00075 

-.03305 

-.01133 

.459 

300.620 

-.06625 

.08659 

-.01404 

-.03365 

-.01172 

.625 

400. 150 

-.06431 

.00619 

-.01638 

-.03389 

-.01172 

.616 

500.200 

-.06431 

.08609 

-.01663 

-.03405 

-.01174 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

.000 

ALPHA 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

.000 

OLT0TA 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

18.000 

PO 

420.000 

• -3.00/  5.C0 


CBL 

.00058 

.00036 

.00032 

.00028 

.00032 

.00034 

.00000 


XCP/L 

.44806 

.48387 

.47025 

.40185 

.38042 

.37770 

.00000 


YCP/L 

.37510 

.36134 

.32462 

,31495 

.31678 

.31737 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 


RUN  NO. 

039/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200,560 

23.932 

-.10400 

.00999 

-.02105 

-.03853 

-.00949 

.00064 

.41695 

.30617 

.00000 

200.490 

97.140 

-.08760 

.00950 

-.01005 

-.03762 

-.01019 

.00033 

.47824 

.36916 

.00000 

200.460 

197.760 

-.07614 

.00941 

-.01000 

-.03465 

-.01095 

.00036 

.46650 

.33750 

.00000 

200.470 

297.960 

-.07213 

.09099 

-.01027 

-.03400 

-.01177 

.00029 

.45892 

.32203 

.00000 

200.430 

399.840 

-.06501 

.08543 

-.01629 

-.03472 

-.01197 

.00033 

.38326 

.31743 

.00000 

200.520 

500.150 

-.06508 

.08583 

-.01649 

-.03435 

-.01195 

.00033 

.38131 

.31536 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  39 4 


AEDC  VA422C I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING I ET  DATA) 


IATRI44)  I 2*4  ML  75  ) 


reference  data 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

842/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.606 

200.090 

-.21878 

.13330 

.01941 

.517 

302.350 

14996 

.10115 

-.01761 

.453 

400.460 

-.13698 

.09648 

-.02493 

.549 

500.220 

-.13126 

.09324 

-.02916 

.203 

598.200 

-.12972 

.09341 

-.02893 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 

CY  CYN 

- . 03234  -.01169 

-.03536  -.01018 

-.03589  -.01009 

-.03586  -.01017 

-.03693  -.01038 

.00000  .00000 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

,000  ALPHA 

• -5.000 

BETA 

9 

3.000  DLTALF 

- -5.000 

DLTBTA 

- 

.000  MACH 

- 7.980 

AILRON 

9 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 1 

18.000  PO 

- 420.000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00095 

.62031 

.30581 

.00000 

.00042 

.47630 

.35725 

.00000 

.00024 

.43119 

.36190 

.00000 

.00033 

.40316 

.36027 

.00000 

.00033 

.40252 

.36194 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

843/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

dlt-z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.540 

196.120 

-.17715 

.10560 

-.00740 

-.03926 

-.00868 

.00026 

.52916 

.40388 

.00000 

200.480 

296.240 

-.14790 

.09592 

-.02029 

-.03735 

-.00917 

.00042 

.46257 

.38674 

.00000 

200.470 

398.250 

-. 14744 

. 1 0390 

-.01777 

-.03570 

-.01069 

.00040 

.47415 

.34964 

.00000 

200.550 

500.160 

-.13225 

.09272 

-.02876 

-.03576 

-.01023 

.00029 

.40643 

.35850 

.00000 

200.480 

600. 130 

-.13213 

.09335 

-.02910 

-.03650 

-.01036 

.00033 

.40448 

.36010 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422I I A 1 7 1 ORB  ANO  ET  SEPARAT I NG I ET  OATA) 


(ATR1451  < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  * .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  • 

IN.  2MRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

a 

.000 

ALPHA 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF 

m 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

a 

7.980 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON 

a 

.000 

GRID 

a 

18.000 

PO 

a 

420.000 

OLT-X 

.490 

.476 

.487 


RUN  NO.  844/  0 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

404.050 

-.25536 

.11919 

-.01510 

500.510 

-.23546 

.11361 

-.02516 

SOI .450 

-.21936 

.10537 

03546 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

cVn 

CBL 

XCP/L 

-.03903 

-.00079 

.00049 

.51704 

-.03918 

-.00943 

.00029 

.40370 

-.03986 

-.00888 

.00029 

.44541 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CP0 

.40106  .00000 

.39025  .00000 

,40277  .00000 

.00000  .00000 
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AEOC  VA4221 IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


( ATR145)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF 

- 1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF 

- 1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

'/N. 

ZT 

SCALE  • .0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - .000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - .000 
A1LRON  - .000 
GRID  - 18.000 


ALPHA  - -5.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 7.990 
ELEVON  - .000 
PO  - 420.000 


RUN  NO. 

945/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.560 

397.920 

-.24508 

.11009 

-.02403 

-.04280 

-.00752 

.00046 

.48985 

.43564 

.00000 

200.430 

498.610 

-.24753 

.12013 

-.01788 

03926 

-.01045 

.00052 

.50788 

.37232 

.00000 

200.560 

600.240 

-.22636 

.10428 

-.03221 

-.03939 

-.00933 

.00028 

.45892 

.39283 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

846/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.520 

401.190 

-.23574 

.10417 

-.03227 

-.04151 

-.00715 

.00051 

.46272 

.43805 

.00000 

400.450 

500.420 

-.24769 

.11481 

-.02019 

-.03972 

-.00870 

.00042 

.50139 

.40527 

.00000 

400.510 

599.990 

-.23572 

.11276 

-.02526 

-.03999 

-.00947 

.00035 

.48348 

.39292 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA4221 I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


(ATR146)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

- 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA 

• 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

m 

-15.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

m 

*000 

GRID 

18.000 

PO 

m 

420.000 

RUN  NO. 

650/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.366 

500.170 

-.37760 

.13329 

-.01334 

-.04562 

-.00746 

.00093 

.53367 

.44407 

.00000 

.503 

600.950 

-.40684 

.16417 

.00648 

-.04178 

-.00094 

.00095 

.56948 

.40890 

.00000 

.417 

750.440 

-.33504 

.12338 

-.03277 

-.04603 

-.00728 

.00025 

.49001 

,44778 

.00000 

1.270 

805.100 

-.33494 

.12353 

-.03250 

-.04577 

-.00703 

.00030 

.49055 

.45097 

.QOOQC 

ORAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO (ET  DATA) 


t ATR146)  ( 24  ,AJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OAT A 


SREF  ■ 

8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1890.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

OLT-Y  • .000 
BETA  • 3.000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  » .000 
GRID  - 18.000 


ALPHA  • -5.000 
DLTALF  - -13.000 
MACH  - 7.980 
ELEVON  • .000 
PO  - 420.000 


RUN  NO.  851/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.420 

500.390 

-.36606 

.13042 

-.02020 

200.190 

599.870 

-.42164 

. 16633 

.01631 

200.570 

746.740 

-.34224 

.12141 

-.02961 

200.480 

800.230 

-.33536 

. 12265 

-.03273 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

852/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.510 

501.190 

-.34530 

.11714 

-.P«36i7 

400.410 

600.610 

-.36917 

. 13370 

-.01612 

400.390 

750.250 

-.35195 

. 12767 

— . 02326 

400.430 

800.380 

-.34086 

.12201 

-.03005 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

-.04995 

-.00520 

.00044 

.51906 

.48565 

.00000 

-.04110 

-.01031 

.00109 

.58537 

.30306 

.00000 

-.04379 

-.00707 

.00022 

.49789 

^4550 

.00000 

-.04502 

-.00739 

.00032 

.49016 

.445S9 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04058 

-.00497 

. 00064 

.48517 

.48687 

.00000 

-.04620 

-.00668 

.00035 

.52704 

.45732 

.00000 

-.04375 

-.0079 1 

.00022 

.51217 

.43205 

.00000 

-.04495 

-.00754 

.00024 

*49674 

.44110 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422  ( I A 1 7 ) 0R8  ANO  ET  SEPARAT  I NG ( ET  DATA  ) 


CATR140)  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  » 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA 

■ 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF 

■ 

-20.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

» 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

■ 

.000 

GRID 

m 

18*000 

PC 

• 

370.000 

RUN  NO. 

857/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP3 

* *432 

804.050 

-.50262 

.13957 

-.01183 

-.04876 

-.00630 

.00018 

.54190 

.46805 

.00000 

.507 

901.120 

-.47467 

*14556 

-.02729 

-.05189 

-.00559 

.00043 

.51810 

.48311 

.00000 

.479 

1000.300 

-.47335 

. 14456 

^.02719 

-.05063 

-.00569 

.00040 

.51821 

.47987 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422 C I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT I NO (ET  DATA) 

(ATR146)  ( 24 

JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  • 

2690. 000r  SQ.FT . 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  • 

-20.000 

BREF  * 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

SCALE  • 

.0100 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

16.000 

PO 

370  000 

RUN  NO. 

853/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

■cr 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

C'B 

200.430 

753.160 

-.56394 

.17844 

.02160 

- 7/4376 

-.00728 

.00166 

.58510 

.44728 

.00000 

200.400 

802.920 

-.53118 

.16449 

.00584 

-.04995 

-.00698 

.00039 

.56602 

.46065 

.00000 

200.470 

900.460 

-.47457 

.14654 

-.02542 

-.05001 

-.00536 

.00030 

.52092 

.48347 

.00000 

200.420 

1000.300 

-.47356 

. 14829 

-.02578 

-.05122 

-.00565 

.00035 

.52031 

.46133 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

854/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.440 

747.170 

-.55528 

.17416 

.01535 

-.04898 

-.00570 

.00174 

.57766 

.47699 

.00000 

400.320 

800.390 

-.58104 

.19981 

. 03739 

-.04403 

-.00810 

.00186 

.60330 

.42978 

.00000 

400.530 

698.160 

-.49252 

.14624 

-.01709 

-.04926 

-.00560 

.00025 

.53410 

.47097 

.00000 

400.390 

1000.300 

-.47530 

. 14542^ 

-.02614 

-.05141 

-.00577 

.00034 

,51992 

.47987 

,00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000  ^ 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 ( l A 1 7 ) OR8  AND  ET  SEPARAT INGtET  DATA) 


(ATR149)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN. 

XT 

DLT-Y  « 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BETA  « 

.000 

DLTALF  * 

.000 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

OLTBTA  - 

,000 

MACH 

7.980 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  • 

15.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

887/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CY  , 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.574 

18. 882 

-.03411 

.08561 

.00583 

.0005) 

-.00056 

.00023 

.67772 

.00000 

.00000 

.436 

99.691 

-.02877 

.00494 

.00684 

-.00073 

-.00065 

.00012 

.72451 

.00000 

.00000 

.536 

201.100 

-.01060 

.08029 

.00378 

-.00174 

-.00060 

.0001! 

.80579 

.00000 

.00000 

.486 

301.560’ 

-.00465 

.07947 

.00070 

-.00094 

-.00026 

.00008 

.66345 

.00000 

.00000 

.527 

400.370 

.00528 

,08002 

.00069 

0027R 

-.00075 

.00010 

.64961 

.00000 

.00000 

.553 

497.400 

-,00499 

, 08 i 7 1 

.00078 

- . 00242 

-.00082 

.00010 

.66694 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.000 00 

.00000* 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

1 


PAGE  398 


DATE  25 

JUL  75 

TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422) 1 A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINO<ET  OATA) 

( ATRI90)  ( 2N 

JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

REFERENCE  DATA 

1360.1  COO  IN.  XT 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  • 

.000 

SREF  ■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

lref  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000  IN.  YT 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000  IN.  ZT 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

SCALE  * 

.0100 

GRID 

m 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  888/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.578 

403.040 

-.14629 

.10009 

.680 

500.960 

-.12627 

.08934 

.577 

600.170 

-.12653 

.08916 

.587 

750.100 

-.12804 

.08899 

-.364 

801 .740 

-.12805 

.08935 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 


CLM 

CY 

CYN 

-.01695 

.00167 

-.00068 

-.02976 

.00030 

-.00004 

-.02990 

.00071 

.00018 

-.03042 

.00028 

.00013 

-.03051 

.00056 

.00007 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00029 

.47737 

.00000 

.00000 

.00011 

.39367 

.00000 

.00000 

.00011 

.39326 

.00000 

.00000 

.00011 

.39234 

.00000 

.00000 

.00012 

.39189 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEDC  VAV22C I A 17)  0R8  ANO  ET  SEPARATINGCET  OATA) 


(ATRI51)  ( 24  vAJL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 
BETA 

DLTBTA  • 
AILRON  - 
GRID  - 


.000 

.000 

.000 

15.000 

21 .000 


ALPHA  - 
OLTALF  • 
MACH  • 
ELEVON  * 
PO 


.000 

-20.000 

7.980 

.000 

300.000 


RUN  NO. 

889/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.413 

801.880 

-.32808 

.12062 

.445 

900.380 

-.32091 

.12067 

,432 

1000.200 

-.32863 

.12085 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 


CLM 

CY 

CYN 

-.03579 

.00538 

-.00026 

-.03553 

.00553 

-.00024 

-.03485 

.00473 

-.00059 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00040 

.48212 

.00000 

.00000 

.00040 

.48208 

.00000 

.00000 

.00041 

.48425 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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SREF 

LRCF 

BRET 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VAH22UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA)  IATRI52)  ( SH  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


• 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

« 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

in.  zr 

m 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  • 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

A1LRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

20.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  691/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

.437 

19.503 

-.09375 

.516 

101.550 

-.08630 

.474 

201.900 

-.07544 

.534 

300.550 

-.06495 

.519 

400.150 

-.06463 

.538 

496.730 

-.06437 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.08566 

-.01431 

.00221 

.00746 

-.01026 

.00011 

.08755 

-.01025 

-.00022 

.08400 

-.015*10 

-.00097 

.08354 

-.01714 

-.00017 

.08393 

-.01719 

-.00099 

.00000 

Goono 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00046 

.00035 

.45169 

-.00070 

.00013 

.47530 

-.00010 

.00007 

.46345 

-.00073 

.00007 

.38730 

-.00046 

.00006 

. 37300 

-.00045 

.00006 

.37  IP 

.00000 

.00000 

Oi.uuO 

YCP/L 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00009 


AEDC  VA422(IA17>  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  OAT A) 


CATR153)  ( 2+  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN. 

XT 

DLT-Y  - 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YT 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

7.980 

m 

.0100 

AILRON  - 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

20.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  892/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

.398 

.411 

-.098 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

403.020 

-.25278 

-.01614 

.00195 

500.440 

-.23160 

... 

-.02804 

.00287 

601.360 

-.21578 

.10079 

-.03788 

.00195 

GRADIENT 

.00000 

. 00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

. 00073 

.00035 

.51374 

.00000 

.00000 

*.00035 

.00031 

.47376 

.00000 

.00000 

.00015 

.00024 

.43570 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422  H A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATIN01ET  OATA) 


(ATRI54)  ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  * 1290,3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

,0C0 

GRID 

20.000 

• 

o 

CL 

300.000 

DLT-X 

.371 

.459 

.423 


RUN  NO. 

893/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

803.700 

-.50064 

.14234 

-.00889 

.00896 

900.910 

-.46645 

. 14346 

-.02887 

.00997 

1000.300 

-.46616 

.14329 

-.02866 

.01074 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.00089 

.00047 

.54593 

.62731 

.00000 

-.00095 

.00063 

.51509 

.62476 

.00000 

-.00091 

.00063 

.51539 

.61781 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT ING(ET  OATA) 


(ATR155)  ( 24  M-  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  « 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - .000 
BETA  « .000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  - .000 
GRID  « 21.000 


ALPHA  * -000 
DLTALF  - - 000 
MACH  - 7.980 
ELEVON  » -20.000 
PO  ■ 300.000 


RUN  NO. 

903/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.501 

18.825 

-.03366 

.08377 

.00496 

.00020 

-.00018 

.00025 

.66130 

.00000 

.00000 

.512 

99.677 

-.02898 

.08425 

.00683 

-.00072 

-.00074 

.00014 

.72294 

.00000 

.00000 

.468 

201.070 

-.01135 

.08019 

.00417 

-.00182 

-.00064 

.00012 

.01505 

.00000 

.00000 

.440 

301 .680 

-.00580 

.07854 

.00077 

-.00254 

-.00063 

.00009 

.65126 

.00000 

.00000 

.520 

400. 360 

-.00582 

.0793C 

.00074 

-.00266 

-.00081 

.00009 

.64719 

.00000 

.00000 

.637 

497.310 

-.00617 

.07979 

.00088 

-.00211 

-.00070 

.00008 

.65776 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422IIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


I ATR156)  ( 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

SCALE  • 

.0100 

XMRP  « 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZMRP  • H16.H000  IN.  ZT 


OLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

DLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

21 .000 

ALPHA 

.000 

DLTALF 

-10.000 

MACH 

7.900 

ELEVON 

-20.000 

PO 

300.000 

OLT-X 

.508 

.589 

.512 

.H55 

-.251 


RUN  NO. 

904/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

403.050 

-. 14809 

.09985 

-.01634 

.00116 

-.00090 

.00030 

.48124 

.00000 

.00000 

500 . 890 

12706 

.08766 

-.02966 

.00009 

-.00015 

.00012 

.39527 

.00000 

.00000 

600. 140 

-.12707 

.08896 

-.02986 

.00027 

.00004 

.00010 

.39417 

.00000 

.00000 

749 . 990 

-.12850 

.08888 

-.03040 

-.00041 

-.00026 

.00013 

.39308 

.00000 

.00000 

801 .550 

12877 

.08054 

-.03045 

-.00030 

-.00001 

.00012 

.39314 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 2630.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VAH22 (I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


IATR157)  ( 2H  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
HI6.H000  IN.  ZT 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  * 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.900 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

■ 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

905/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.392 

801 .690 

-.32884 

. 12063 

-.03581 

.00453 

-.00048 

.00041 

.48226 

.00000 

.00000 

.441 

900.370 

-.32894 

. 1 1979 

-.03553 

.00539 

-.00046 

.00040 

.48285 

.00000 

.00000 

.450 

1000.300 

-.32993 

.12054 

-.03400 

.00394 

-.00060 

.00039 

.40466 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VA422I l A 17)  ORB  ANO  ET  5EPARATIN0CET  DATA) 


(ATR150)  < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

.0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA 

- 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF 

- 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

- 

7.990 

A1LRON 

.000 

ELEVON 

- 

-20.000 

GRID 

20.000 

PO 

* 

300.000 

RUN  NO. 

899/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.431 

19.458 

-.09377 

.00570 

-.01437 

.00118 

.00017 

.00035 

.45126 

.00000 

.00000 

.421 

101 .590 

- . 08645 

.08672 

-.01026 

-.00071 

-.00095 

.00012 

.47544 

.00000 

.00000 

.587 

201.820 

-.07505 

. 08746 

-.01020 

-.00163 

-.00040 

.00006 

.46335 

.00000 

.00000 

.519 

300.620 

-.06454 

.00252 

-.01582 

-.00171 

-.00076 

.00008 

.38706 

.00000 

.00000 

.526 

400.1 10 

-.06391 

.08282 

-.01712 

-.00174 

-.00052 

.00008 

.37119 

.00000 

.00000 

.491 

496.560 

-.06352 

.08274 

-.01716 

-.00023 

-.00038 

.00005 

.36962 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NG ( ET  DATA) 


(ATR159)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

.0100 


DLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

DLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

20.000 

ALPHA  - -5.000 
OLTALF  * -10.000 
MACH  - 7.980 
ELEVON  - -20.000 
PO  « 300.000 


DLT-X 

.407 

.342 

-.004 


RUN  NO.  900/  0 


OLT-Z 

CN 

CA 

403.030 

-.25326 

.11758 

500.420 

-.23230 

.10923 

601.010 

-.21606 

.10041 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.01613 

.00326 

-.00083 

-.02783 

.00163 

-.00062 

-.03774 

.00052 

-.00026 

.00090 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00038 

.51385 

.00000 

.00033 

.47464 

.00000 

.00025 

.43629 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA422C 1 A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INOCET  DATA) 


f ATR160) 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

2 MRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

- 

.0)00 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

20.000 

PO 

300.000 

X 


RUN  NO. 

901/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

cX 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.338 

804.020 

-.50518 

.14469 

-.00609 

.00725 

-.00100 

.00048 

.430 

900.700 

-.46664 

.14339 

-.02891 

,00845 

-.00100 

.00062 

.447 

1000.400 

-.46607 

.14394 

-.02860 

.00827 

-.00125 

.00062 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING CET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


XCP/L 

.54881 

.51505 

.51547 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.64093 

.66357 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN, 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  ■ 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

CATRI61 ) ( 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  OAT A 


DLT-Y 

* 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

,000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

-40.000 

GRID 

m 

21.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

914/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.574 

18.977 

-.03184 

.08307 

.00441 

-.00081 

-.00064 

.00027 

,65502 

.00000 

.00000 

.448 

99.634 

-.02839 

.08322 

.00652 

-.0001 1 

-.00098 

.00012 

.71864 

.00000 

.00000 

.579 

200.970 

-.01151 

.08026 

.00477 

-.00255 

-.00094 

,00012 

.04805 

,00000 

.00000 

.546 

301.660 

-.00533 

.07756 

.00101 

-.00368 

-.00101 

.00011 

.69044 

.00000 

.00000 

.407 

400.400 

-.00426 

.07071 

.00092 

-.00229 

-.00061 

.00009 

.00000 

.00000 

.00000 

.542 

496,850 

-.00493 

,07929 

,00100 

-.00274 

-.00106 

.000(0 

.70027 

.00000 

,00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422C1A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


t ATR162) 


( 2H  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

JN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  • 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF 

-10.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON 

-40.000 

GRID 

m 

21 .000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  915/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLh 

CY 

CYN 

CBL 

.537 

403.060 

-.14795 

.09897 

-.01653 

.00179 

-.00086 

.00028 

.457 

500.020 

-.  12609 

.00904 

-.02965 

.00024 

.00006 

.00011 

.529 

600.120 

12739 

.00019 

-.02982 

. 00072 

-.000C3 

.0001 1 

.497 

750.090 

-.12048 

.00040 

-.03041 

-.00091 

-.00037 

.00013 

-.442 

001.030 

-.12036 

.08840 

-.03037 

-.00123 

-.00020 

.00014 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

.48027 

.39510 

.39401 

.39296 

.39303 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00060 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XfWP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 
SCALE  » 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

(ATR163)  t 24  ML  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA 

,000 

BETA 

.000 

DLTALF 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

-40.000 

GRID 

21  .000 

PO 

300. 000 

RUN  NO. 

916/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.0£ 

DLT-X 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.419 

801 .670 

-.32966 

.11925 

-.03575 

.00389 

-.00070 

.00039 

,48235 

.00000 

.00000 

.427 

900.390 

-.32876 

.11907 

-.03540 

.00414 

-.00064 

.00040 

.48294 

.00000 

.00000 

.380 

1000.300 

-.32927 

.11983 

-.03481 

.00389 

-.00082 

.00040 

.48448 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

.QOOOO 

.00000  . 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422 (I  A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


( ATR164 > ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

■ 

.000  ALPHA 

• -5.000 

LREF 

- 1590. 

.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

■ 

.000  DLTALF 

.000 

BREF 

• 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

- 

.000  MACH 

- 7.980 

SCALE 

m • 

.0100 

AILRON 

• 

.000  ELEVON 

« -40.000 

GRID 

o 

nj 

a 

.000  PO 

- 300.000 

RUN  NO.  918/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.0C 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.*♦78 

19.429 

-.09270 

.08410 

-.01506 

.00120 

.00003 

.00037 

.44481 

.00000 

.00000 

,516 

101.650 

-.08667 

. 08662 

-.01058 

-.00023 

-.00084 

.00013 

.47305 

.00000 

.00000 

.420 

201.730 

-.07571 

.08650 

-.01013 

-.00231 

-.00066 

.00006 

,46490 

.00000 

.00000 

.563 

300.640 

-.06580 

.08223 

-.01547 

-.00197 

-.00096 

.00007 

.39408 

.00000 

.00000 

.495 

400.090 

-.06500 

.08119 

-.01696 

-.00215 

-.00078 

.00007 

.37605 

.00000 

.00000 

.421 

500.120 

-.06471 

.08186 

-.01732 

-.00126 

-.00065 

.00009 

.37130 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422  C I A 1 7 ) ORB 

ANO  ET  SEPARATINOCET 

DATA) 

CATR165)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

- 2690, 

.0000  SQ.FT 

. XMRP  - 

1360.1000 

In.  XT 

DLT-Y 

• 

.000  ALPHA 

- -5,000 

LREF 

• 1290 , 

.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

W 

.000  DLTALF 

- -10.000 

BREF 

- 1290, 

,3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

m 

.000  MACH 

- 7.980 

SCALE 

■ 

.0100 

AILRON 

m 

,000  ELEVON 

- -40.000 

GRID 

- 20 

.000  PO 

- 300.000 

RUN  NO.  ! 

919/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

• -5.00/  5.00 

0LT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.471 

403.030 

-.25459 

. 1 1802 

-.01551 

.00135 

-.00130 

.00038 

.51578 

.00000 

.00000 

.483 

500.490 

-.23286 

. 10935 

-.02736 

.00169 

-.00082 

.00034 

.47627 

*00000 

.00000 

-.149 

600.400 

-.21624 

.09979 

-.03771 

.00015 

-.00033 

.00025 

,43649 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.oocmn 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  73 
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REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


IATR166)  ( 2S  ^JL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

■ 

.000  ALPHA 

- -5.000 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

.000  DLTALF 

• -20.000 

BREF 

- 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

S 16.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

.000  MACH 

« 7.9S0 

SCALE 

- .0100 

A I LRON 

.000  ELEVON 

- -40.000 

GRID 

- 20 

.000  PO 

- 300.000 

RUN  NO.  020/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/  5.00 

OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.352  80S. 080 

-.50825 

. 14500 

-.00523 

.00767 

-.00095 

.00050 

.55116 

.00000 

.00000 

.S26  900.760 

- . S667S 

. 14260 

-.02897 

.00905 

-.00097 

.00062 

.51490 

.63302 

.00000 

,448  1000.300 

-.S659S 

. 14279 

-.02854 

.00942 

-.00113 

.00064 

.51554 

.64225 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422C I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT ING(ET  OATA) 


(ATR167) 


( as  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

,0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

A I LRON 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  9 82/  0 


ORAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.539 

31.721 

-.16340 

.09091 

-.03065 

-.03953 

-.00951 

.00051 

.42728 

.39035 

.00000 

.554 

102.450 

-.15297 

.09350 

-.02490 

-.04015 

-.00948 

.00038 

.44464 

.39339 

.00000 

.479 

201.450 

-.14723 

.09426 

'.02395 

-.03986 

-.01026 

.00048 

.44468 

.37849 

.00000 

.406 

300.190 

-.14833 

.10088 

-.01970 

-.03853 

-.01137 

.00047 

.46510 

.35223 

.00000 

.539 

400.120 

-.13412 

.09139 

-.02874 

-.03809 

-.01084 

.00029 

.40865 

.35953 

.00000 

.631 

500.230 

-.13311 

.09241 

-.02914 

-.03760 

-.01071 

.00032 

.40541 

.35932 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

923/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.460 

31.537 

-.16270 

.06992 

-.03751 

-.03966 

-.01004 

.00068 

.39727 

.30144 

.00000 

200.530 

97.240 

-.14673 

.09200 

-.02933 

-.04119 

-.00935 

.00039 

.42344 

.39905 

.00000 

200.470 

197.790 

-.14068 

.09073 

-.02071 

-.04192 

-.01012 

.00049 

,41573 

.38975 

,00000 

200.340 

299.080 

-.14034 

.09547 

-.02107 

-.04054 

-.01063 

. 00039 

.45535 

,37518 

.00000 

200.380 

399.970 

14315 

.09694 

-.02309 

-.03934 

-.01090 

.00031 

.44567 

.36476 

.00000 

,200.430 

500.140 

-.13357 

.09125 

-.02931 

-.03872 

-.01120 

.00032 

,40504 

.35626 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  85  JUL  7S 


TABULATE!)  SOURCE  OATA  - IAI7A 
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AEOC  VA488<IAI7>  ORB  AND  ET  SEPARAT INGIET  OATA)  (ATRI68)  ( 84  JIA.  75  I 

PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 2690 , 

0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

m 

,000  ALPHA 

- -10.000 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

3.000  OLTALF 

■ -5.000 

0REF  - 1290. 

3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

,000  MACH 

- 7.980 

SCALE  - 

,0100 

AILRON  - 

000  ELEVON 

- .000 

GRID 

m 

0.000  PO 

- 300.000 

RUN  NO. 

926/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5. 

00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

2> 

.420 

203.090 

-.24240 

. 10509 

-.03079 

-.04503 

-.00028 

.00041 

.46961 

.42988 

.00000 

,405 

301.420 

-.23720 

.10343 

-.03102 

-.04482 

-.00005 

.00049 

.46701 

.43292 

.00000 

.464 

400.250 

-.24691 

.11573 

-.02006 

-.04055 

-,01056 

.00058 

.50158 

.37641 

.00000 

9,* 

.472 

500.240 

-.22802 

.10322 

-.03135 

-.04247 

-.00949 

.00040 

,46228 

.40220 

.00000 

.200 

598.620 

-.22034 

.10327 

-.03561 

-.04229 

-.00958 

.00042 

.44544 

.40013 

,00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

C* 

^ o 

RUN  NO. 

927/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5. 

00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.410 

199.120 

-.23728 

.10541 

-.03318 

-.04509 

-.00807 

.00036 

.46064 

.42091 

,00000 

200.340 

297.670 

-.22527 

.09006 

-.03900 

-.04489 

-.00794 

.00058 

.43714 

.43481 

.00000 

200.360 

399.220 

-.24046 

.10658 

-.02670 

-.04439 

-.00859 

.00037 

.48053 

,42320 

.00000 

200.400 

500.000 

-.24310 

.11532 

-.02188 

-.04057 

-.01037 

.00053 

.49546 

.37986 

.00000 

200.430 

600.100 

-.22406 

.10165 

-.03442 

-.04343 

-.00960 

.00034 

.45101 

.40399 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  ORB 

ANO  ET  SEPARAT I NGtET 

OATA) 

(ATR169)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF  - 2690. 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

m 

.000  ALPHA 

- -10.000 

LREF  * 1290 

.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

3.000  DLTALF 

- -10.000 

BREF  - 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000  MACH 

- 7.980 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  « 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

■ 

8.000  PO 

- 300.000 

RUN  NO. 

929/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5. 

00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.456 

400.560 

-.35252 

.12265 

-.02978 

-.05060 

-.00623 

.00052 

.49931 

.47237 

.00000 

.327 

503.520 

-.40036 

.16043 

.00901 

-.04223 

-.01045 

.00091 

.57376 

.38547 

.00000 

.301 

600.450 

-.35403 

* 1 2796 

-.02105 

-.04619 

-.00840 

,00033 

.51523 

,43004 

.00000 

.485 

700.330 

-.33606 

.11946 

-.03323 

-.04624 

-.00011 

.00039 

.48926 

.43575 

.00000 

.445 

401.240 

-.33301 

.11973 

-.03310 

-.04633 

-.00776 

.00039 

.48907 

.44139 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE:  23  JUL  73 


TABULATED  SOURCE:  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VAH22 ( l A 17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING fET  DATA) 


{ ATR 1 69)  C 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

929/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.330 

396.160 

-.32799 

.10847 

-.04672 

-.05169 

-.00627 

200.290 

499.060 

-.35563 

.12345 

-.02590 

-.05072 

-.00662 

200.250 

600.020 

-.37031 

.13849 

-.01225 

-.04483 

-.01026 

200.440 

700.180 

-.34769 

.12107 

-.02623 

-.04646 

-.00856 

200.490 

800.190 

-.33624 

. 1 1899 

-.03318 

-.04761 

-.00822 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

930/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.540 

400.970 

-.31393 

.10479 

-.05632 

-.04997 

-.00572 

400.470 

500.680 

-.34580 

. 1 1571 

-.03571 

-.05013 

-.00587 

400.390 

600.620 

-.36741 

.12973 

-.01834 

-.04889 

-.00740 

400.300 

700.380 

-.36217 

. 13364 

-.01735 

-.04489 

-.00921 

400.370 

800.110 

-.34106 

.11843 

-.03009 

-.04732 

-.00831 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

.000 

ALPHA 

-10.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP9 

.00065 

.45882 

.47360 

.00000 

.00049 

.50745 

.46717 

.00000 

.00064 

.53524 

.39848 

.00000 

.00033 

.50564 

.42961 

.00000 

.00038 

.48940 

.43765 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPfi 

.00065 

.43299 

.47841 

.00000 

.00061 

.48620 

.47658 

tnooo 

.00041 

.52347 

.45259 

30000 

.00047 

.52486 

.41503 

.eoooo 

.00035 

.49670 

.43563 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR170 I I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

9REF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

2MRP  • 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA 

-10.000 

BETA 

3.000 

OLTALF 

-15. GOO 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.960 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

.000 

GRIO 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

934/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.412 

502.390 

-.46869 

.11319 

-.04367 

-.05441 

-.00346 

.00130 

.49325 

.51392 

.00000 

.497 

603.410 

-.52301 

.15011 

-.00844 

-.05129 

-.00536 

.00145 

.54707 

.48530 

.00000 

.415 

702.920 

-.52749 

. 16255 

.00497 

-.05041 

-.00721 

.00060 

.56493 

.45844 

.00000 

.985 

804.670 

-.47472 

.14053 

-.02537 

-.05092 

-.00636 

.00032 

.52101 

.47104 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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REFERENCE  DATA 

SREF  • 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA428UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


CATRI70)  ( 84  JUL  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


1350.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  • .000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - .000 
A I IRON  • .000 
GRID  • B.000 


ALPHA 

• 

-10.000 

OLTALF 

s 

-15.000 

MACH 

m 

7.980 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

m 

300.000 

OLT-X  OLT-Z 

800.890  496.650 

800.540  600.540 

800.170  700.850 

800.890  797.990 

GRADIENT 


DLT-X  OLT-Z 

400.490  501.630 

400.490  600.790 

400.550  700.680 

400.380  800.370 

GRADIENT 


RUN  NO. 

935/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.44305 

.11183 

-.05767 

-.05741 

-.00395 

.00109 

,46740 

.51088 

.00000 

-.50190 

,14858 

-.08173 

-.05553 

-.00413 

.00137 

.58010 

.50635 

.00000 

-.55485 

.18316 

.01961 

-.04710 

-.00808 

.00198 

.58306 

.43855 

.00000 

-.49614 

.14866 

-.01406 

-.05830 

-.00698 

.00036 

.53854 

.46510 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

936/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.48447 

,11140 

-.06959 

-.05616 

-.00378 

.00098 

.44381 

.51137 

,00000 

- .47339 

.13356 

-.03658 

-.05665 

-.00895 

.00071 

.50435 

.58198 

.00000 

-.50358 

. 14883 

-.01376 

-.05449 

-.00433 

.00053 

.53985 

.50880 

.00000 

-.50886 

.15888 

-.00565 

-.05039 

-.00887 

.00055 

.55057 

.44374 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

- .00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA428I I A 1 7 ) ORQ  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


(ATR17J)  ( 84  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 8690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1890.3000  IN. 

BREF  - 1890.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

ZMRP  « 

416.4000 

IN.  ZT 

DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  « 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

8.000 

■ 

o 

a 

300.000 

RUN  NO. 

936/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5,00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.418 

19.367 

-.09331 

.08558 

-.01479 

.00104 

.00018 

.00037 

.44758 

.00000 

.00000 

.491 

101.490 

-.08706 

.08758 

-.0t058 

.00183 

-.00041 

.00013 

.47398 

.123000 

.00000 

.475 

801,840 

-.07615 

.08699 

-.01086 

-.00803 

-.00049 

.00008 

.46481 

.00000 

.00000 

.404 

300.680 

-.06549 

.08319 

-.01580 

-.00156 

-.00068 

*00010 

.38988 

.00000 

.00000 

.538 

400.830 

-.06404 

.08890 

-.01780 

-.00100 

-.00058 

.00008 

.37303 

.00000 

.00000 

.556 

496.790 

-.06486 

.08301 

-.01730 

-.00157 

-.00073 

.00008 

.37085 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - XAI7A 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT ! NO t ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690 . 0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  ■ 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO.  939/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


PAGE  4 1 0 
(ATR171 J ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

A1LR0N 

.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

200.460 

22.614 

-.10490 

.08666 

-.02003 

.00380 

-.00030 

.00038  w 

200.390 

97.983 

-.08615 

.08790 

-.010BS 

.00004 

-.00031 

.00007 

200.440 

198.540 

-.07511 

.08357 

-.01215 

-.00192 

-.00045 

.00000 

200.460 

298.470 

-.07193 

.08757 

-.01121 

-.00093 

- ,00119 

.00010 

200.510 

399.900 

-.06479 

.08236 

-.01713 

-.00107 

-.00055 

.00008 

200.530 

500.150 

-.06587 

. 08288 

-.01737 

-.00130 

-.00062 

.00007 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

XCP/L 

.42495 

.47026 

.44531 

.44947 

.37363 

.37408 

.00000 


YCP/L 
.00000 
. 00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT  I NGtET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


CATRI72)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690 , 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 

.000  ALPHA 

- -5.000 

LREF  - 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  - .0000 

IN.  YT 

BETA 

* 

.000  DLTALF 

- -5.000 

BREF  « 1290.3000  IN. 

ZMRP  ^ 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000  MACH 

- 7.980 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 8, 

.000  PO 

- 300.000 

RUM  NO. 

942/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/  5, 

00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.566 

200.050 

-.20949 

r .12588 

.01209 

.00137 

-.00164 

,00053 

.59866 

.00000 

,00000 

.422 

301.700 

-.14034 

.09737 

-.01930 

-.00062 

-.00031 

.00016 

.46745 

.00000 

.00000 

.538 

400.270 

-.13527 

.09263 

-.02671 

-.00029 

-.00041 

.00017 

.42039 

.00000 

.00000 

.454 

500.200 

-.12978 

.08886 

-.03091 

-.00002 

-.00011 

,00012 

.39195 

.00000 

.00000 

-.037 

598.900 

12079 

. 0B872 

-.03059  ' 

-.00074 

-.00041 

.00013 

.39242 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

943/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.450 

197.470 

-.17267 

.10384 

-.01040 

.00027 

-.00093 

.00025 

.51625 

.00000 

.00000 

200.500 

297,400 

-.14568 

.09229 

-.02261 

-.00048 

-.00017 

.00013 

.44989 

.00000 

.00000 

200.460 

398.790 

-. 14543 

.0977! 

-.02023 

.00040 

-.00004 

.00026 

.46114 

.00000 

.00000 

200 .530 

500.090 

-.13114 

. 06906 

-.03063 

,00010 

.00001 

.00011 

,39516 

.00000 

.00000 

200.500 

600.080 

-.13003 

.09017 

-.03075 

-.00018 

-.00024 

,00011 

.39311 

. 0000Q 

.00000 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00600 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

t 
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AEOC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING1ET  DATA)  CATR173)  ( 24  OA.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690 . 0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - .000 
BETA  - .000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  • .000 
GRID  - 8.000 


ALPHA 

m 

-5.000 

DLTALF 

m 

-10.000 

MACH 

m 

7.980 

ELEVON 

■ 

.000 

PO 

■ 

300.000 

RUN  NO. 

944/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.439 

403.050 

-.25436 

.11886 

-.01556 

.00178 

-.00115 

.00039 

.51561 

.00000 

.00000 

.412 

500.550 

-.23293 

.11016 

-.02788 

.00213 

-.00056 

.00034 

.47472 

.00000 

.00000 

-.083 

601.320 

-.21631 

.10069 

-.03809 

.00169 

.00012 

.00025 

.43532 

.00000 

.00000 

09 

0RAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

945/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.410 

398.530 

-.24099 

.10710 

-.02644 

.00144 

-.00034 

.00025 

.48168 

.00000 

.00000 

200.400 

499.170 

-.24451 

.11565 

-.02062 

.00291 

-.00111 

.00042 

.49942 

.00000 

.00000 

& *4 

200.530 

600.230 

-.22180 

.10028 

-.03489 

.00079 

-.00007 

.00024 

.44843 

.00000 

.00000 

g> 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. .00000 

.00000 

Q 

Cei 

RUN  NO. 

946/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

2ES 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.440 

400.860 

-.22914 

.10005 

-.03594 

.00094 

.00028 

.00019 

.44876 

.00000 

.00000 

400.470 

500.400 

-.24226 

.11006 

-.02372 

.00108 

-.00006 

.00020 

.48995 

.00000 

.00000 

400.410 

600.010 

-.23234 

.10858 

-.02762 

.00258 

-.00053 

.00033 

.47530 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  *75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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SREF  « 2690 
LREF  - 1290 

8REF  - 1290 

SCALE  - 


DLT-X 

.552 

.394 

.446 

.297 


DLT-X 

200.340 

200.250 

200.500 

200.540 


DLT-X 

400.430 

400.300 

400.350 

400.440 


AEOC  VA422C 1 A 1 7 > ORB  AND  CT  SEPARAT I NO ( ET  OATA> 


(ATR174)  ( 2*4  JUL  75  > 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


0000  SQ.FT.  XMRP 
.3000  IN.  YNRP 
.3000  IN.  ZMRP 
.0100 


- 1360.1000  IN.  XT 

• .0000  IN.  YT 

416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

DLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

OR  ID 

6.000 

ALPHA 

m 

-5.000 

DLTALF 

m 

-15.000 

MACH 

m 

7.980 

ELEVON 

• 

.000 

PO 

■ 

300.000 

RUN  NO.  950/  0 


DLT-Z 

CN 

CA 

502.270 

-.37110 

.12871 

600.410 

-.41108 

.16924 

750.420 

-.33095 

.11947 

604.100 

-.33026 

.12006 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

951/  0 

DLT-Z 

CN 

CA 

496.310 

-.35273 

.12568 

600.000 

-.40941 

. 16449 

747.630 

-.33577 

. 1 17B8 

BOO. 200 

-.32890 

.11843 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

952/  0 

DLT-Z 

CN 

CA 

500.910 

-.33541 

.11349 

600.520 

-.36059 

.13121 

750.150 

-.34640 

.12603 

800.300 

-.33490 

.11809 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 


CLM 

CY 

CYN 

-.01849 

.00433 

-.00041 

.01456 

.00969 

-.00356 

-.03543 

.00460 

-.00041 

-.03523 

.00400 

-.00060 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.02675 

.00378 

-.00049 

.01041 

.00426 

-.00170 

-.03202 

.00494 

-.00054 

-.03567 

.00430 

-.00050 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.04057 

.00452 

.00026 

-.01909 

.00479 

-.00060 

-.02507 

.00589 

-.00086 

-.03239 

.00410 

" .00051 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00061 

.52352 

.00000 

.00150 

.50309 

.80970 

.00040 

.40355 

.00000 

.00040 

.48302 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00030 

.50535 

.00000 

.00070 

.57610 

.00000 

.00034 

.49172 

.00000 

.00038 

.40260 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00022 

.47384 

.00000 

.00027 

.52135 

.00000 

.00040 

.50778 

.00000 

.00035 

.49077 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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REFERENCE  DATA 

SREF  » 2690-0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  « 1290.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


AEOC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


XMRP  • 

1360.1000 

IN. 

XT 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

(ATR176)  ( 24  M,  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

.000 

ALPHA  ■ 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

8.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  957/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

.295 

.427 

.373 

OLT-Z 

803.800 

900.800 
1000.400 
GRADIENT 

CN 

-.50363 

-.46707 

-.46752 

.00000 

CA 

.14090 

.14169 

.14138 

.00000 

CLM 

-.00935 

-.02971 

-.02938 

.00000 

CY 

.00746 

.01013 

.00880 

.00000 

CYN 

-.00073 

-.00107 

-.00112 

.00000 

CBL 

.00049 

.00062 

.00063 

.00000 

XCP/L 

.54537 

.51397 

.51444 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.63191 

.64747 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

953/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.520 

200.400 

200.470 

200.360 


OLT-X 
400.430 
400. 180 
400.480 
400.310 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

751.320 

-.55656 

.17602 

.01810 

.01073 

-.00123 

003.580 

-.54464 

.18901 

.01902 

.01138 

-.00208 

900.420 

-.46646 

.14155 

-.02922 

.00944 

-.00096 

1000.300 

-.46502 

.14265 

-.02925 

.00836 

-.00121 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

954/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

747.760 

-.54516 

.17174 

.01068 

.00961 

-.00056 

800.310 

-.56860 

.19688 

.03176 

.01185 

-.00223 

698.500 

-.48204 

.14309 

-.02060 

.01005 

-.00076 

1000.300 

-.46720 

.14173 

-.02931 

.00985 

-.00097 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CBL 

.00107 

.00144 

.00061 

.00063 

.0Q000 


XCP/L 

.58106 

.58274 

.51457 

.51440 

.00000 


» -5.00/  5.00 


CBL 

.00107 

.00160 

.00058 

.00063 

.00000 


XCP/L 

.57202 

.59736 

.52854 

.51452 

.00000 


YCP/L 

.63074 

.68622 

.62976 

.65953 

.00000 


YCP/L 

.59879 

.68994 

.61140 

.6272! 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422C IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


{ ATRI77)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690. GOOO  SQ.FT.  XMRP  - 

LREF  « 1290.3090  IN.  YMRP  - 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  - 

SCALE  « .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

m 

24.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

968/0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.494 

18.595 

.01862 

.08324 

.02662 

-.00259 

-.00130 

.00017 

-.44074 

.00000 

.00000 

.551 

98.645 

.02229 

.08269 

.02651 

-.00247 

-.00*34 

.00014 

-.27273 

.00000 

.00000 

.559 

199.360 

.04164 

.07786 

.02305 

-.00373 

-.00142 

.00014 

.17162 

.00000 

.00000 

.519 

301.220 

.05024 

.07622 

.01900 

-.00383 

-.00129 

.00010 

.29409 

.00000 

.00000 

.529 

401.600 

.05004 

.07652 

.01919 

-.00364 

-.00126 

.00010 

.29046 

.00000 

.00000 

.777 

496.710 

.05109 

.07735 

.01924 

-.00395 

-.00116 

.00011 

.29522 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

969/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.630 

22.589 

.00838 

.08306 

.01780 

-.00210 

-.00146 

.00030 

-.92666 

.00000 

.00000 

200.510 

100.220 

.01610 

.08332 

.02803 

-.00220 

-.00111 

.00014 

-.65832 

.00000 

.00000 

200.620 

200.500 

.03904 

.07772 

.02426 

-.00324 

-.00129 

.00013 

.12432 

.00000 

.00000 

200.580 

299.020 

. 04997 

.07622 

.01915 

-.00394 

-.00132 

.0001  1 

.29057 

.00000 

.00000 

200.580 

397.870 

.05066 

.07680 

.01925 

-.00411 

-.00119 

.00010 

.29278 

.00000 

.00000 

200.500 

499.340 

.05028 

.07659 

.01932 

-.00470 

-.00125 

.00011 

.28984 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422  ( 

I A 17)  ORB 

REFERENCE  OATA 

SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.1000  IN. 

XT 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000  IN. 

YT 

BREF 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

418.4000  IN. 

ZT 

SCALE  - .0100 


ET  SEPARAT ! NO ( ET  OATA)  (ATR178)  l 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

m 

.000 

ALPHA 

m 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

oltalf 

m 

-5.000 

DLTBTA 

• 

.000 

MACH 

m 

7.980 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON 

m 

.000 

GRID 

a 

24.000 

PO 

a 

300.000 

RUN  NO. 

972/  0 

GRAD 1 ENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

,472 

201.540 

-.07764 

.10569 

.03563 

-.00017 

-.00230 

.00024 

.87091 

.00000 

.00000 

.504 

300.210 

-.01231 

.07767 

.00426 

-.00245 

-.00082 

.00013 

.80042 

.00000 

.00000 

.468 

402.200 

-.00545 

.07671 

.00098 

-.00320 

-.00096 

.00012 

.60442 

.00000 

.00000 

.524 

501.110 

-.00592 

.07790 

.00097 

-.00227 

-.00066 

.00010 

.67335 

.00000 

.00000 

-.308 

600.440 

-.00590 

.07812 

.00091 

-.00236 

-.00085 

.00012 

.66574 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

973/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.400 

199.720 

-.09078 

,11367 

.04316 

.oom 

-.00271 

.00026 

.8906! 

.00000 

.00000 

200.590 

299.030 

-.01868 

.07940 

.00798 

-.00168 

-.00096 

.00017 

.85685 

.00000 

.00000 

200.540 

398.260 

-.00547 

.07689 

.0011! 

-.00240 

-.00088 

.00010 

.69977 

.00000 

.00000 

200.500 

498.370 

-.00547 

.07781 

.00109 

-.00223 

-.00056 

.00010 

.69725 

.00000 

.00000 

200.460 

599.750 

-.00583 

.07804 

.00095 

-.00368 

-.00110 

.00012 

.67279 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  ORQ 

ANO  ET  SEPARAT1NOIET 

OATA) 

( ATRI79) 

( 24  JUL  75 

REFERENCE  OAT,' 


SRCF  • 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  « 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAPCTRIC  DATA 


OLT-Y  • .000 
BETA  - .000 
DLTBTA  « ,000 
AILRON  » .000 
GRID  - 2*4 .000 


ALPHA 

■ 

5.000 

OLTALF 

m 

-10.000 

MACH 

m 

7.960 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

a 

300.000 

RUN  NO. 

974/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.592 

401.640 

- , 06B92 

.0845! 

-.01123 

-.00128 

-.00056 

.00001 

.44452 

.00000 

.00000 

.453 

502.360 

-.06220 

.06382 

-.01634 

-.00115 

-.00076 

*00004 

.37483 

.00000 

.00000 

-.874 

603.040 

-.06266 

.08518 

-.01654 

-.00227 

-.00064 

.00001 

.37393 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT L40 ( ET  DATA) 


( ATRJ79)  ( 2**  JUL  75  ) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416. 4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

.000 

BETA 

.000 

DLTBTA 

.000 

A1LRON 

.000 

GRID 

24.000 

ALPHA 

5.0G0 

DLTALF 

-10.000 

MACH 

7.980 

ELEVON 

.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

975/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.330 

399.730 

-.07846 

.09025 

-.00534 

-.00114 

-.00059 

-.00001 

.51079 

.00000 

.00000 

200.540 

497. 180 

-.06099 

.08352 

-.01609 

-.00092 

-.00040 

.00002 

.37402 

.00000 

.00000 

200.530 

598.820 

-.06051 

.08492 

-.01614 

-.00138 

-.00045 

.00003 

.37197 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RIW  NO. 

976/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.360 

401 .760 

-.09271 

. 10122 

.00276 

-.00122 

-.00121 

.00006 

.57910 

.00000 

.00000 

400.460 

500.360 

-.06159 

.08407 

-.0163! 

-.00163 

-.00048 

.00004 

.37340 

.00000 

.00000 

400.500 

600.000 

-.06151 

.08480 

-.01626 

- * G 0 1 64 

-.00064 

-.00001 

.37362 

.00000 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 ( I A l 7 ) 0R9  ANO  ET  SEPARAT I NG ( ET  DATA) 


(ATR180)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 

8REF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 

SCALE-  .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

m 

.000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF 

-15.000 

DLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.900 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

m 

24 . 000 

PO 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


DLT-X  DLT-Z 

.560  504.300 

.524  602.780 

.486  750.180 

-.853  804.710 

GRADIENT 


RUN  NO.  960/  0 


CN 

CA 

-.14427 

.09685 

-.12515 

.09007 

-.12520 

, 09245 

-.12754 

.09102 

.00000 

.00000 

CLM  CY 

-.01706  -.00053 

-.02908  -.00103 

-.02976  -.00099 

-.03011  -.00155 

.00000  .00000 


CYN  CBL 

-.00058  .00012 

-.00028  -.00000 

-.00046  .00004 

-.00034  -.00003 

.00000  .00000 


5.00 


XCP/L 

YCP/L 

.47573 

.00000 

.39155 

.00000 

.39220 

.00000 

.39342 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  417 


AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT!NO(ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF 

I 

a 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

- 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO.  961/0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.510 

500.410 

-.17242 

.10995 

.00070 

200.470 

597.230 

-.12553 

.08930 

-.02943 

200.430 

749.210 

-. 12400 

.09060 

-.02904 

200.530 

000.010 

-.12471 

.09145 

-.02996 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  962/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

501.550 

-.10301 

.12153 

.00610 

400.410 

600.270 

-.12633 

.09029 

-.02073 

400.450 

750.020 

-.12520 

.09107 

-.03002 

400.400 

000.030 

-.12520 

.09002 

-.02991 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00219 

-.00005 

-.00109 

-.00094 

.00000 


CYN 

-.00160 

-.00015 

-.00034 

-.00050 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00142 

-.00215 

-.00110 

-.00177 

.00000 


CYN 

-.00170 

-.00053 

-.00045 

-.00050 

.00000 


(ATR1B01  ( 24  wM.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-15.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.960 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

■ 

24.000 

PO 

300.000 

-5.00/  5.00 


CBL 

.00024 

-.00008 

-.00006 

.00002 

.00000 


XCP/L 

.56119 

.39458 

.39130 

.39050 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00022 

.00002 

.00005 

-.00003 

.00000 


XCP/L 

.58163 

.39946 

.39094 

.39141 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


CATR102)  C 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 

SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

* 

.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

■ 

,000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

• 

.000 

MACH  « 

7.980 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

24.000 

PO 

300.000 

OLT-X 

.531 

.374 

.524 


RUN  NO. 

967/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

801.010 

-.21221 

.09795 

-.03756 

.00072 

-.00014 

.00024 

.43469 

.00000 

.00000 

900.160 

-.21164 

.09600 

-.03754 

.00014 

-.00020 

.00023 

.43454 

.00000 

.00000 

1000.300 

-.21313 

.09937 

-.03700 

.00023 

-.00010 

.00024 

.43417 

.00000 

.00000 

ORAOtCNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARAT I NO ( ET  OAT A) 


REFERENCE  DATA 


PAGE  4 18 
(ATRJ82)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  « 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  * 

.0100 

RUN  NO.  963/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

200.410 

750.350 

-.21104 

.10177 

-.03796 

200.410 

800.210 

-.21085 

.10350 

-.03803 

200.490 

900.260 

-.21262 

.10265 

-.03773 

200.420 

1000.200 

-.21203 

.10276 

-.03808 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

904/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.540 

750.160 

-.21164 

.10193 

-.03815 

400.520 

800.210 

-.21124 

.10221 

G3804 

400.450 

900.220 

-.21237 

*10218 

-.03778 

400.530 

1000.300 

-.21240 

.10262 

-.03821 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

0REF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  61/  0 


OLT-X 

.462 

.448 

.586 

.523 

.562 

.607 

.621 


DLT-Z 

17*363 

101.460 

200.690 

299.570 

398.180 

499.360 

600.100 

GRADIENT 


CN 

-.03704 

-.03232 

-.02145 

-.00586 

-.00532 

-.00675 

-.00861 

.00000 


CA 

.08929 

.08869 

.08929 

.0836t 

.08564 

.08735 

.08757 

*00000 


CLM 

.00812 

.00840 

.01014 

.00179 

.00270 

.00223 

.00135 

.00000 


DLT-Y 

■ 

.000  ALPHA 

- 5.000 

BETA 

01 

.000  DLTALF 

- -20.000 

DLTBTA  - 

.000  HACH 

■*  7.980 

— * — 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 24 

.000  PO 

« 300.000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5. 

00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00082 

-.00013 

.00020 

.43315 

.00000 

.00000 

.00091 

-.00003 

.00020 

.43232 

.00000 

.00000 

.00066 

.00024 

.00020 

.43437 

.00000 

.00000 

.00050 

-.00017 

.00017 

.43333 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5. 

00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

*00078 

-.00020 

.00016 

.43241 

.00000 

.00000 

.00024 

-.00014 

.00019 

.43254 

.00000 

.00000 

-.00004 

-.00010 

.00019 

.43404 

.00000 

.00000 

* 

.00095 

.00009 

.00019 

.43265 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ANO  ET  SEPARAT I NG  < ET  OATA) 

(ATR201)  C , 

24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  - 60 

1.000  ALPHA 

- .000 

BETA 

01 

.000  DLTALF 

« .000 

DLTBTA  - 

.000  MACH 

« 5.930 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

• I 

.000 

i 

\ 

GRA01ENT 

INTERVAL  * 

-5.00/  5. 

,00 

1 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00114 

-.00005 

.00007 

.70835 

.00000 

-.02467 

.00070 

.00019 

.00001 

.73991 

.00000 

-.02578 

.00296 

.00012 

.00009 

.88059 

.00000 

-.02185 

.00105 

-.00059 

.00005 

.77248 

.00000 

-.02359 

.00008 

-.00097 

.00006 

.92372 

.00000 

-.02671 

.00170 

-.00065 

.00003 

.70959 

.00000 

-.02724 

j 

.00191 

-.00071 

.00003 

.66791 

.00000 

-.02717 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

I 

DATE  25  ^JL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 
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SREF  - 3690 

LREF  - 1290 

BREF  - 1290 

SCALE  - 


OLT-X 
EC?. 450 
200.560 
200.500 
200.650 
200.610 
200.430 
200.H90 


DLT-X 

400.460 

400.510 

400.650 

400.410 

400.620 

400.580 

400.600 


REFERENCE  OATA 

0000  SQ.FT.  XMRP 
3000  IN.  YMRP 
3000  IN.  ZMRP 
0100 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOlET  OATA)  (ATR201)  ( 24  JU-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000 

IN. 

XT 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

.0000 

IN. 

YT 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

1.000 

RUN  NO. 

60/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

20.354 

-.03887 

.08710 

-.00159 

.00081 

-.00182 

.00010 

.52973 

.00000 

-.02763 

100.660 

-.03596 

.08985 

.00927 

.00028 

.00025 

.00001 

.73097 

.00000 

-.02556 

201 .470 

-.02398 

. 08888 

.01075 

.00105 

-.00006 

.00006 

.87154 

.00000 

-.02136 

302.010 

-.00950 

.08418 

.00352 

.00212 

-.00010 

.00005 

.81702 

.00000 

-.02370 

400.290 

-.00546 

.08535 

.00278 

.00002 

-.00102 

.00005 

.91433 

.00000 

-.02660 

500 . 070 

-.00727 

.08714 

.00239 

.00107 

-.00091 

.00004 

.78811 

.00000 

-.02706 

600.040 

-.00770 

.08773 

.00115 

.00041 

-.00134 

.00005 

.66221 

.00000 

-.02722 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

59/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

19.632 

-.04438 

.08932 

-.00570 

-.00110 

-.00170 

-.00001 

.46062 

.00000 

-.02968 

97.863 

-.03870 

.09071 

.00912 

.00137 

-.00009 

.00003 

.72304 

.00000 

-.02695 

198.730 

-.02687 

.08854 

.01142 

.00144 

.00000 

-.00001 

.85536 

.00000 

-.02134 

297.980 

-.01417 

. 08658 

.00695 

.00210 

-.00013 

.00004 

.90105 

.00000 

-.02367 

399.120 

-.00653 

.08464 

.00285 

.00129 

-.00097 

.00003 

.06254 

,00000 

-.02470 

500.220 

-.00725 

.08644 

.00259 

.00051 

-.00140 

.00005 

.80014 

.00000 

-.02675 

600.210 

-.00892 

.08697 

.00115 

-.00024 

-.00180 

.00005 

.64865 

.00000 

-.02712 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I A 17 A 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VA422(  IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT1NOIET  DATA) 


( ATR2021  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


- 2690. 

- 1290. 

- 1290. 

m 

.0000  SQ.FT. 
.3000  IN. 
.3000  IN. 
.0100 

XMRP  - 
YMRP  » 
ZMRP  - 

1360.1000 

.0000 

416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

DLT-Y  - 60 

BETA 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  • 1 

.000  ALPHA 

.000  DLTALF 

.000  MACH 

.000  ELEVON 

.000 

- -10 

- 5 

RUN  NO. 

69/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.H60 

.552 

.625 

*471 

DLT-Z 

402.090 

496.940 

598.500 

800.170 

GRADIENT 

CN 

-. 16123 
-.13927 
-.13877 
-.14374 
.00000 

CA 

.10476 

.09463 

.09637 

.09702 

.00000 

CLM 

-.01327 

-.02599 

-.02917 

-.03018 

.00000 

CY 

.00423 

.00371 

.00320 

.00001 

.00000 

CYN 

-.00027 

.00006 

.00003 

-.00113 

.00000 

CBL 

.00014 

.00005 

.00001 

.00001 

.00000 

XCP/L 

.50083 

.42798 

.41150 

.41165 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP0 

-.02342 

-.02600 

-.02823 

-.02824 

.00000 

RUN  NO. 

66/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5,00 

DLT-X 

200.470 

200.390 

200.400 

200.490 

DLT-Z 

403.090 

500.650 

600.020 

800.140 

GRADIENT 

CN 

-.16972 

-.14805 

-.13974 

-.14301 

.00000 

CA 

.10876 

.09920 

.09685 

.09578 

.00000 

CLM 

-.00948 

-.02173 

-.02913 

-.03042 

.00000 

CY 

.00102 

.00298 

.00169 

.00153 

.00000 

CYN 

-.00047 

-.00066 

-.00049 

-.00036 

.00000 

CBL 

.00002 

.00014 

.00004 

.00003 

.00000 

XCP/L 

.51930 

.45579 

.41269 

.40971 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

CPB 

-.02412 

-.02701 

-.02771 

-.02057 

.00000 

RUN  NO. 

67/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 
400.530 
400.490 
400. H90 
400. 57Q 

OLT-Z 

400.360 

498.490 

600.260 

800.310 

GRADIENT 

CN 

-.16915 

-.15623 

-.14160 

-.14471 

.00000 

CA 

.10586 

.10347 

.09575 

.09597 

.00000 

CLM 

-.01163 

-.01692 

-.02792 

-,030t5 

.00000 

CY 

.00288 

.00027 

-.00100 

.00258 

.00000 

CYN 

-.00027 

-.00105 

-.00105 

-.00013 

.00000 

CBL 

-.00001 

.00017 

.00010 

.00002 

.00000 

XCP/L 

.51031 

.48265 

.42061 

.41279 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

-.02512 

-.02682 

-.02654 

-.02061 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 
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V~-V 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEOC  VA4221 1 At 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA)  (ATR203)  ( P*  ^JL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
H 16.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

■ 

60.000 

BETA 

m 

.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

AILRON 

■ 

.000 

GRIO 

■ 

1.000 

ALPHA  - .000 
DLTALF  - -20.000 
MACH  - 5,930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

78/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.395 

.446 

OLT-Z 

601.810 

998.660 

GRA01ENT 

CN 

-.34291 

-.34396 

.00000 

CA 

12248 

.12)48 

.00000 

CLM 

-.04139 

-.03815 

.00000 

CY 

.00466 

.00400 

.00000 

CYN 

-.00075 

-.00038 

.00000 

CBL 

.00029 

.00026 

.00000 

XCP/L 

.47402 

.48085 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

-.02466 

-*02707 

.00000 

RUN  NO. 

77/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.490 

200.460 

OLT-Z 

800.510 

1000.400 

GRADIENT 

CN 

-.34903 

-.34416 

.00000 

CA 

.12165 

.12173 

.00000 

CLM 

-.03047 

-.03837 

.00000 

CY 

.00277 

.00396 

.00000 

CYN 

-.00076 

-.00033 

.00000 

CBL 

.00035 

.00029 

.00000 

XCP/L 

.48134 

.40045 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

-.02495 

-.02706 

.00000 

RUN  NO. 

76/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.490 

400.470 

OLT-Z 

600.360 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.35832 

-.34305 

.00000 

CA 

.12525 

.12163 

.00000 

CLM 

-.03205 

-.03835 

a 00000 

CY 

.00392 

.00580 

.00000 

CYN 

-.00075 

-.00009 

.00000 

CBL 

.00037 

.00026 

.00000 

XCP/L 

.49505 

.48024 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

-.02603 

-.02694 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO  U£T  OATA) 


(ATR205)  < 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

• 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

26.000 

RUN  NO. 

382/  0 

ORADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.431 

800*170 

-.34160 

.12670 

-.04131 

.00612 

-.00028 

. 00034 

.47385 

.00000 

.00000 

.487 

898.880 

-.34306 

.12477 

-.04092 

.00631 

-.00003 

.00037 

*47501 

.00000 

.00000 

.449 

1000.100 

-.34229 

.12506 

-.03796 

.00612 

.00021 

.00034 

.40006 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


SREF  • 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  ■ 


TABULATED  SOURCE  OAT A - 1A17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


OLT-X 
200.530 
200.430 
200,300 
200. 460 


OLT-X 

400.500 

400.470 

400.5)0 

400.350 


REFERENCE 

DATA 

.0000  SQ.FT 

XMRP  ■ 

1360. 1000 

IN.  XT 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

o 

o 

o 

o 

IN.  YT 

.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

.0100 

RUN  NO. 

375/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

751.030 

-.35928 

.13242 

-.03081 

.00599 

799.060 

-.34837 

.12613 

-.03822 

.00298 

900.300 

-.34290 

.12602 

-.04017 

.00422 

1000.200 

-.34420 

.12632 

-.03795 

.00581 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

374/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

750.270 

-.36870 

.13860 

-.02456 

.00462 

600.330 

-.35710 

.12992 

-.03241 

.00385 

900.500 

-.34257 

.12732 

-.03937 

.00450 

1000.200 

-.34294 

.12663 

-.03814 

.00789 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

-.000)5 

-.00043 

-.00020 

.00005 

.00000 


CYN 

-.001 17 
-.00048 
-.00045 
.00040 
.00000 


PAGE  422 


(ATR205)  ( 24  JU-  75  > 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

26.000 

- -5.00/  5.00 


CBL 

.00043 

.00039 

.00033 

.00034 

.00000 


XCP/L 

.49B43 

.40170 

.47651 

.40132 

.00000 


- -5.00/  5.00 


CBL 

.00045 

.00043 

.00031 

.00032 

,00000 


XCP/L 

.51100 

.49494 

.47005 

.40065 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

,00000 

.00000 

.00000 

,52314 

.00000 


CPB 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  OATA 


SREF  ■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGCET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR206)  ( 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

• 

1.000 

RUN  NO. 

91/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

ycp/l 

CP8 

,533 

18.952 

-.04171 

.08852 

.00855 

-.03672 

-.01055 

.00039 

.70157 

.35756 

—.02371 

.520 

99.531 

-.03407 

.08729 

.00813 

-.03604 

-.01101 

.00039 

.72505 

.34486 

-.02434 

.568 

200. S70 

-.02256 

.08954 

.01046 

-.03475 

-.01281 

.00015 

.60212 

.30073 

-.02000 

.580 

302.250 

-.00606 

.08374 

.00182 

-.03524 

-.01250 

.00029 

.74408 

.31060 

-.02309 

.591 

400.940 

-.00613 

.08575 

.00289 

-.03593 

-.01268 

.00030 

.00000 

.31106 

-.02564 

.627 

500.100 

-.00750 

.08771 

.00245 

-,03486 

-.01250 

.00029 

.78388 

.30777 

-.02573 

.640 

600.090 

-.00923 

.08756 

.00150 

-.03520 

-.01240 

.00030 

.67159 

.31275 

-.02546 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

1 

! 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OAT A - IAI7A 


PAOE  423 


AEOC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


CATR206)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

a 

ID 

o 

o 

© 

o 

o 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

.c 

5) 

o 

o 

o 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1.000 

RUN  NO.  92/0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

200.560 

200.550 

200.500 

200.650 

200.530 

200.580 

200.570 


DLT-Z 

23.025 

99.612 

199.590 

298.650 

398.200 

499.910 

600.150 

GRADIENT 


CN 

-.04500 

-.03749 

-.02510 

-.01035 

-.00647 

-.00785 

-.00976 

.00000 


CA 

.08670 

.08867 

.08805 

.08433 

.08512 

.08714 

.00846 

.00000 


CLM 

-.00159 

.00916 

.01145 

.00407 

.00335 

.00277 

.00154 

.00000 


CY 

-.03977 
-.03618 
-.03330 
-.03438 
-.03504 
-.0351 1 
-.03567 
.00000 


CYN 

-.01175 

-.01043 

-.01256 

-.01269 

-.01239 

-.01307 

-.01292 

.00000 


CBL 

.00046 

.00037 

.00021 

.00025 

.00029 

.00030 

.00031 

.00000 


XCP/L 

.53367 

.72914 

.87710 

.83264 

.91993 

.00509 

.66893 

.00000 


YCP/L 

.34658 

.35686 

.29469 

.30048 

.31 122 

.29834 

.30533 

.00000 


CP8 

-.02550 

-.02510 

-.01999 

-.02228 

-.02536 

-.02588 

-.02584 

.00000 


AEDC  VA422UAI7)  0R8  ANO  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR207)  ( 24  M.  75  ) 


5*  £ 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

*rJ 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

fcoJ 

Hi  M 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLTBTA 

• 

3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

.000 

mm 

GRID 

m 

1.000 

RUN  NO. 

85/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.502 

403.750 

-.16525 

.10702 

-.01148 

-.03510 

-.01056 

.00031 

.50963 

.34810 

-.02169 

.574 

501.740 

-.14420 

.09712 

-.02541 

-.03731 

-.01077 

.00026 

.43522 

.35669 

-.02523 

.440 

600.100 

-.14402 

.09905 

-.02034 

-.03792 

-.01040 

.00029 

.42087 

.36669 

-.02756 

-.038 

B02.120 

-.14855 

.09798 

-.02976 

-.03937 

-.01070 

.00029 

.41830 

,36702 

-.02751 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

86/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5 .m 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.470 

390.500 

-.17176 

.10767 

-.00785 

-.03721 

- 70978 

.00023 

.52641 

.37476 

-.02224 

200.470 

497.310 

-.15204 

.10108 

-.01888 

-.03770 

-.01121 

.00031 

.47159 

.35061 

-.02583 

200.460 

599.620 

-.14227 

. 09G50 

-.02794 

-.03877 

-.OHIO 

,00031 

.421 16 

.35837 

-.02657 

200.560 

800.350 

14679 

.09741 

-.02923 

-.03972 

-.01140 

.00031 

.41922 

.35779 

-.02769 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATE!)  SOURCE  DATA  - IA17A 


fAOE  424 


AEDC  VA422I I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR207)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  « .0100 

RUN  NO. 

87/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.360  401.970 

-.174*4 

.10651 

-.00976 

-.03828 

-.00964 

400.420  500.030 

-.15963 

.10640 

-.01510 

-.03975 

-.01098 

400.380  599.990 

-.14385 

.09877 

-.02644 

-.03924 

-.01)18 

400.450  800.170 

-. 14590 

.09846 

-.02888 

-.03645 

-.01112 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

ai 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

1.000 

CBL 

.0003) 

.0003H 

.00030 

.00031 

.00000 


XCP/L 

.519)7 

.49226 

.42994 

.42004 

.00000 


YCP/L 

.38229 

.36029 

.35927 

.35637 

.00000 


CP8 

-.02420 

-.02534 

-.02610 

-.02764 

.00000 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


IATR208)  I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  * 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  * 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  » 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  • 

-20.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

1.000 

RUN  NO. 

79/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.516 

802.140 

-.34945 

.12153 

-.04052 

-.04910 

-.00793 

.00026 

.47734 

.44547 

-.02299 

.469 

1000.400 

-.35070 

.12167 

-.03703 

-.04747 

-.00726 

.00024 

.48457 

.45148 

-.02497 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

80/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

200.460 

790.670 

-.35444 

.12126 

-.03601 

-.05067 

-.00840 

.00026 

.48579 

.44259 

-.02236 

200.430 

1000.100 

-.34974 

.12201 

-.03662 

-.04711 

-.00738 

.00030 

,48518 

.44884 

-.02490 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

81/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.450 

800.420 

-.36204 

. 12586 

-.03127 

-.04952 

-.00056 

.00018 

.49799 

.43759 

-.02363 

400.470 

1000.300 

-.34929 

.12199 

-.03683 

-.04817 

-.00769 

,00030 

.48467 

.44686 

-.02506 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  425 


AEDC  VA422I 1A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INQtET  DATA)  CATR210)  « 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

o 

o 

o 

o 

IN.  YT 

BREF 

■ 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA  ■ 

.000 

0LTALF  • 

-20.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID  * 

26.000 

RUN  NO. 

383/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

0LT-X 

0LT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.475 

802.090 

-.34754 

.12578 

-.04036 

-.04751 

-.00752 

.00029 

.47722 

.44771 

.00000 

.560 

900.390 

- . 34673 

.12492 

-.03989 

-.04695 

-.00701 

.00026 

.47797 

.45397 

.00000 

.466 

1000.300 

-.34862 

.12588 

-.03703 

-.04619 

-.00661 

.00026 

.48413 

.45838 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

376/  0 

GRA0IENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.400 

751.060 

-.36374 

.13203 

-.03065 

-.04744 

-.00798 

.00025 

.49947 

.44082 

.00000 

200.540 

800.420 

-.35331 

.12548 

-.03711 

-.04805 

-.00748 

.00030 

.40496 

.44960 

.00000 

200.590 

900.480 

-.34913 

. 12781 

-.03887 

-.04664 

-.00729 

.00030 

.48057 

.44910 

.00000 

200.530 

1000.300 

-.34944 

.12760 

-.03633 

-.04619 

-.00670 

.00032 

.40571 

.45700 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

377/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.500 

749.510 

-.37128 

.13727 

-.02547 

-.04694 

-.00834 

.00039 

.51041 

.43420 

.00000 

400.440 

800.350 

-.36233 

.13146 

-.03153 

-.04695 

-.00759 

.00025 

.49755 

.44541 

.00000 

400.450 

900.360 

-.34838 

.12687 

-.0383! 

-.04669 

-.00702 

.00031 

.48151 

.45329 

.00000 

400.440 

1000.300 

-.34913 

.12680 

-.03653 

-.04756 

-.00700 

.00034 

.48524 

.45556 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - IAI7A 


RAGE  428 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING1ET  DATA)  (ATR21I)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360. 1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  * 

.0100 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

.opo 

OLT0TA 

.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

3.000 

RUN  NO.  114/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.554 

20.086 

-.03896 

.09370 

.00741 

.598 

101 .560 

-.03465 

.09396 

.00800 

.660 

200.540 

-.02318 

.09660 

.01143 

.697 

299.330 

-.00792 

.08969 

.00176 

.639 

398,370 

-.00780 

.09064 

.00187 

.633 

499. 160 

-.00758 

.09109 

.00198 

.590 

600.170 

-.00895 

.09096 

.00154 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

113/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.600 

20.363 

-.04340 

.09445 

-.00136 

200.550 

100.950 

-.03719 

.09518 

. 00863 

200.550 

201.540 

-.02555 

.09509 

.01159 

200.610 

301.890 

-.01092 

.09111 

,00374 

200.560 

400.390 

-.00767 

.09032 

.00192 

200.620 

500. 170 

-.00817 

.09103 

.00204 

200.590 

600.160 

-.00850 

.09083 

.00150 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRA01ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.04044 

-.01015 

.00044 

.69107 

.38304 

-.03767 

-.00989 

.00044 

.71960 

.37494 

-.03423 

-.01181 

.00026 

.90284 

.31725 

-.03416 

-.01150 

.00033 

.71373 

.32308 

-.03600 

-.01215 

.00034 

.72543 

.32259 

-.03688 

-.01277 

.00035 

.741 19 

.31640 

-.03617 

-.01207 

.00035 

.67892 

.30981 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.04177 

-.01159 

.00047 

.53648 

.36445 

-.03993 

-.00963 

.00042 

.72051 

.38990 

-.03449 

-.01 144 

.00027 

.87530 

.32663 

-.03486 

-.01206 

.00030 

.79769 

.31660 

-.03552 

-.01212 

.00033 

.73316 

.32003 

-.03568 

-.01259 

.00035 

.73313 

.31194 

-.03576 

-.01301 

.00034 

.68188 

.30412 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


\ 


i-  * ' 

V * ■- 


OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422  C ! A 1 7 ) 0R8  ANO  ET  SEPARAT INGtET  OATAJ 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  1290.3000  IN. 

ZttRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE-  .0100 

RUN  NO. 

122/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.462  402.160 

-.16511 

.11198 

-.01203 

-.03611 

-.00925 

.5t7  496.980 

-. 14487 

,10152 

-.02375 

-.03748 

-.00977 

.549  598.330 

-.14013 

.10162 

-.02716 

-.03875 

-.01038 

,634  750.010 

14354 

.10241 

-.02748 

-.03859 

-.01054 

.656  800.140 

-.14359 

.10287 

-.02729 

-.03773 

-.01021 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

121/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.550  402.990 

-.16905 

.11078 

-.01169 

-.03778 

-.00848 

200.430  500.740 

-.15355 

.10770 

-.01932 

-.03682 

-.01013 

200.480  600.150 

-.14142 

.10206 

-.02747 

-.03909 

-.01078 

200.470  750.120 

-.14373 

.10256 

-.02759 

-.03836 

-.01003 

200.480  600.170 

-.14488 

.10195 

-.02743 

-.03763 

-.01060 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

120/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

XT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.530  400.290 

-.17244 

.11107 

-.01135 

-.03881 

-.00845 

400.530  498.510 

-.15993 

.11083 

-.01526 

-.03796 

-.01023 

400.520  600.220 

-.14503 

.10129 

-.02580 

-.03851 

-.01053 

400.530  750.140 

-.14387 

.10227 

-.02767 

-.03756 

-.01080 

400.560  800.160 

-.14344 

.10217 

-.02773 

-.03689 

-.01057 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR212)  ( 24  UUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

3.000 

* -5.00/  5.00 


CBL 

.00028 

.00033 

.00035 

.00035 

.00034 

.00000 


XCP/L 

.50743 

,44382 

.42295 

,42461 

.42555 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00027 

.00038 

.00034 

.00035 

.00034 

.00000 


XCP/L 

.51005 

.47046 

.42265 

.42421 

.42606 

.00000 


• -5.00/  5.00 


CBL 

.00038 

.00035 

.00033 

.00033 

.00031 

.00000 


XCP/L 

.51234 

.49167 

.43405 

.42395 

.42327 

.00000 


YCP/L 

.37930 

. 37628 

.37128 

.36746 

.36921 

.00000 


YCP/L 

.40152 

.36622 

.36564 

.36103 

.36160 

.00000 


YCP/L 

.40629 

.37001 

.36726 

.35744 

.35819 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422 ( I A l 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


CATR514)  C 24  JU-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

3.000 

RUN  NO. 

131/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.443 

800.230 

-.34319 

. 12543 

- . 03798 

-.04906 

-.00765 

.00027 

.48104 

.451 16 

.00000 

.579 

890.760 

-.34536 

.12688 

-.03691 

-.05103 

-.00743 

.00030 

.40368 

.45665 

.00000 

.550 

1000.200 

-.34507 

.12701 

-.03591 

-.04897 

-.00665 

,00032 

.40581 

.46345 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

129/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.490 

751 .250 

-.36124 

.13123 

-.02731 

-.04932 

-.00775 

.00029 

.50552 

.44861 

.00000 

200.550 

799.670 

-.35027 

.12545 

-.03355 

-.05065 

-.00739 

.00027 

.49142 

.45645 

.00000 

200.530 

900.360 

-.34604 

.12733 

-.03662 

-.04856 

-.00733 

.00031 

.48442 

.45295 

.00000 

200.550 

1000.300 

-.34594 

.12735 

-.03606 

-.04919 

-.00691 

.00028 

.48551 

.46014 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

128/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.390 

750.330 

-.36901 

. 13577 

-.02212 

-.04870 

-.00832 

.00043 

.51645 

.43896 

.00000 

400.430 

800.280 

-.35867 

.12999 

-.02871 

-.04950 

-.00747 

.00027 

. 50242 

.45293 

.00000 

400.440 

900.360 

-.34434 

,12639 

-.03743 

-.04868 

-.00713 

.00024 

.48240 

.45601 

.00000 

400.420 

1000.300 

-.34497 

,12599 

-.03712 

-.04831 

-.00678 

.00024 

.48318 

.46031 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZHRP 


AEOC  VA422I 1 A I 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATIN01ET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


I ATR2I5)  ( 24 
PARAMETRIC  DATA 


JUL  75  ) 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

3.000 

RUN  NO.  156/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

.647 

.618 

.700 

.726 

.640 

.634 

.873 


DLT-Z 
18.811 
99.381 
200.830 
302.140 
401.070 
500. 180 
596.970 
GRADIENT 


CN 

-.04562 

-.03716 

-.02086 

-.00928 

-.00914 

-.00930 

-.00996 

.00000 


CA 

.09716 

.09501 

.09561 

.09073 

.09167 

.09207 

.09277 

.00000 


CLM 
.00924 
. 00804 
.00811 
. 00068 
.00105 
.00124 
.00070 
.00000 


CY 

-.07751 

-.07317 

-.07054 

-.07240 

-.07383 

-.07375 

-.07591 

.00000 


CYN 

-.01909 

-.01937 

-.02252 

-.02169 

-.02200 

-.02278 

-.02362 

.00000 


CBL 

.00074 

.00071 

.00041 

.00059 

.00059 

.00059 

.00061 

.00000 


XCP/L 

.69989 

*70947 

.82985 

.60925 

.63857 

.65151 

.60710 

.00000 


YCP/L 
. 38627 
.37339 
.33528 
.34912 
.35013 
.34251 
.34096 
.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO.  157/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

200.660 

23.085 

-.05191 

.09618 

-.00097 

-.08077 

200.520 

99.783 

-.04118 

.09679 

.00900 

-.07611 

200.590 

199.350 

-.02485 

.09612 

.01002 

-.06993 

200.630 

298.540 

-.01072 

.09095 

.00229 

-.07068 

200.580 

398.180 

-.00886 

.09152 

.00133 

-.07324 

200.620 

499.790 

-.00985 

.09225 

.00128 

-.07349 

200.660 

600.100 

-.01096 

.09233 

.00063 

-.07472 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00700 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.01942 

.00076 

.54523 

.39038 

.00000 

-.01893 

.00072 

.71109 

.38458 

.00000 

-. 02242 

.00042 

.83995 

.33431 

.00000 

-.02145 

.00055 

.70755 

.34634 

.00000 

-.02209 

.00060 

.66297 

.34762 

.00000 

-.02299 

.00059 

.64893 

.33979 

.00000 

-.02365 

.00061 

.59837 

.33718 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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SREr  - 2690 

LREF  - 1290 

BREF  - 1290 

SCALE  - 


DLT-X 

.532 

.454 

.486 

.471 

.146 


DLT-X 
200 .510 
200.510 
200.540 
200.550 
200.540 


DLT-X 

400.500 

400.560 

400.450 

400.520 

400.480 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  Ef  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR216)  ( 24  sAJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

>3000 

>0100 

IN. 

ZMRP  « 

416.4000 

IN.  ZT 

RUN  NO. 

150/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

403.820 

-.17078 

.11125 

-.01162 

-.07708 

502.010 

-. 14944 

.10239 

-.02477 

-.07933 

600.240 

-.14713 

.10318 

-.02695 

-.08110 

750.100 

-.14981 

.10297 

-.02721 

-.08162 

801.950 

-.15105 

.10261 

-.02695 

-.08188 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

151/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

398.380 

-.17614 

.11018 

-.00895 

-.08056 

497.270 

-.15733 

.10611 

-.01938 

-.08005 

599.410 

-.14766 

.10217 

-.02688 

-.08166 

750.090 

-.14939 

.10267 

-.02735 

-.08143 

000. 160 

-.14928 

.10212 

-.02733 

-.08063 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

152/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

402.090 

-.18027 

.11304 

-.00899 

-.08250 

500.180 

-.16488 

.11092 

-.01529 

-.08028 

600.100 

-.  14749 

. 10233 

-.02592 

-.00173 

750.020 

-.14872 

.10230 

-.02757 

-.07966 

800.130 

-.14935 

.10257 

-.02740 

-.08003 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA 

- 

.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

- 

-10.000 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH 

- 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON 

- 

.000 

GRID 

3.000 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.01950 

.00050 

.51081 

.39164 

.00000 

-.02036 

.00052 

.44252 

. 37905 

.00000 

-.02056 

.00060 

.43039 

.30126 

.00000 

-.02061 

.00059 

.43143 

.38196 

.00000 

-.02072 

.00059 

.43371 

.38159 

.00000 

.00000 

.OOOCO 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.01066 

.00053 

.52284 

.39656 

.00000 

-.02020 

.00044 

.47229 

.38200 

.00000 

-.02092 

.00060 

.43115 

.37936 

.00000 

-.02094 

.00060 

.43046 

.37865 

.00000 

-.02072 

.00050 

.43043 

.378B4 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.01821 

.00071 

.52349 

,40415 

.00000 

-.02039 

.00052 

.49357 

.38096 

.00000 

-.02126 

.00056 

,43554 

.37665 

.00000 

-.02071 

.00059 

.42804 

.37669 

.00000 

-.02064 

.00050 

.43018 

.«  37998 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA4221 I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  ■ 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 1290 

.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 1290 

.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN,  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

136/  0 

0RA01ENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.529 

801.690 

-.35270 

.12846 

-.03510 

-.09995 

-.01582 

.506 

900.430 

-.35483 

.12939 

-.03400 

-.10002 

-.01511 

.470 

1000.300 

-.35659 

.12902 

-.03297 

-.09814 

-.01453 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

132/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.550 

751 . 100 

-.36806 

. 13278 

-.02550 

-.10147 

-.01589 

200.470 

800.490 

-.35825 

.12851 

-.03140 

-. 10064 

-.01598 

200.490 

900.350 

-.35345 

.12920 

-.03418 

-.09857 

-.01519 

200.530 

1000.300 

-.35502 

.12890 

-.03374 

-.09849 

-.01461 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

133/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.540 

749.520 

-.37907 

.13986 

-.01903 

-.10280 

-.01557 

400.580 

800.480 

-.36792 

.13197 

-.02629 

-.10186 

-.01564 

400.570 

900.470 

-.35409 

.12866 

-.03454 

-.09840 

-.01553 

400.570 

1000/300 

-.35402 

.12831 

-.03416 

-.09940 

-.01476 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

{ ATR210)  ( 2H  vM.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

3. COO 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

9 

3.000 

• -5.00/  5.00 


CBL 

.00068 

.00073 

.00066 

.00000 


XCP/L 

.48882 

.49139 

.49374 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00048 

.00064 

,00067 

.00066 

.00000 


XCP/L 
.50994 
.4971 1 
.49078 
.49194 
.00000 


« -5.00/  5.00 


C8L 

.00058 

.00054 

.00065 

.00071 

.00000 


XCP/L 

.52327 

.50841 

.49019 

.49092 

.00000 


YCP/L 

.44777 

.45202 

.45492 

.00000 


YCP/L 

.44092 

.44742 

.45065 

.45468 

.00000 


YCP/L 

.45254 

.45106 

.44805 

.45459 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422 CIA 17 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO ( ET  OATAl 


{ ATR219)  I 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT* 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

2MRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AiLRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

5.000 

RUN  NO. 

204/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.603 

17.641 

.01712 

.091 15 

.02864 

-.00296 

.00081 

.00003 

-.61064 

.00000 

.00000 

.533 

o 

m 

o 

.02134 

. 09277 

.02081 

-.00148 

.00021 

.00002 

-.38474 

.00000 

.00000 

.572 

201.910 

.03757 

.08907 

.02705 

.00319 

-.00005 

.00015 

.04046 

.00000 

.00000 

.551 

300. B10 

.05429 

.08441 

.01947 

.00274 

.00003 

.00003 

.30702 

.00000 

.00000 

.643 

399.630 

.05534 

.08502 

.01944 

.00184 

-.00017 

.00005 

.31292 

.00000 

.00000 

.737 

498.180 

.05523 

.08539 

.01931 

.00169 

-.00029 

.00005 

.31403 

.00000 

.00000 

.722 

598.810 

.05574 

.08554 

.01994 

.001)9 

-.00046 

.00005 

.30036 

,00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

203/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.600 

19.121 

.01203 

.09282 

.01990 

-.00492 

-.00141 

.00012 

-.59727 

.35772 

.00000 

200.510 

99.580 

.01755 

.09252 

.02770 

-.00172 

.00084 

.00007 

-.54756 

.00000 

.00000 

200.560 

199.880 

.03307 

.09191 

.03129 

.00411 

-.00023 

.00017 

-.10275 

.59701 

.00000 

200.650 

301.700 

.05383 

.08422 

.01941 

.80200 

.00010 

.00005 

.30649 

.00000 

.00000 

200.630 

401 .640 

.05477 

.08525 

.01938 

.00254 

-.00006 

.00002 

.31110 

.00000 

*00000 

200.660 

500.290 

.05503 

.08517 

.01928 

.00192 

-.00006 

.00004 

.31362 

.00000 

.00000 

200.710 

599.880 

.05568 

.08589 

.02036 

.00196 

-.00032 

,00004 

.30205 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

202/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.510 

19.710 

.00939 

.09402 

.01202 

-.00460 

-.00052 

-.00003 

-.33550 

.47975 

.00000 

400.440 

98.530 

.01154 

.09401 

.02960 

-.00020 

.0013! 

.00004 

-1.23400 

.ooboo 

.00000 

400.510 

199.860 

.02407 

.09609 

.03602 

.00337 

-.00107 

.00017 

-.48697 

.00000 

.00000 

400.500 

299.120 

.05344 

.00353 

.02039 

.00239 

.00001 

.00005 

.29182 

,00000 

.00000 

400.430 

397.910 

.05486 

.08466 

.01959 

.00213 

-.00025 

.00004 

.30885 

.00000 

,00000 

400.650 

499.460 

.05480 

.08532 

.01966 

.00162 

-.00050 

.00005 

.30772 

.00000 

.00000 

400.630 

599.020 

.05510 

.08621 

.02066 

.00180 

-.00051 

.00005 

.29670 

.00000 

.00000 

0RA0IENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  73 


TABULATEO  SOURCE  DATA  * IAI7A 


PAOE  433 


AEOC  VA4SSI I AI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA)  (ATR220)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


S REF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN- 

XT 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE-  .0100 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

5.000 

RUN  NO. 

212/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.445 

400.760 

-.06934 

.09605 

-.00110 

.00486 

.00039 

.00024 

.54976 

.50175 

.00000 

.574 

499.120 

-.06547 

.08930 

-.01494 

.00430 

.00048 

.00004 

.39885 

.00000 

.00000 

.472 

597.590 

-.06571 

.09027 

-.01529 

.00435 

.00056 

.00002 

.39575 

.00000 

.00000 

.637 

748.230 

-.06388 

.09298 

-.01486 

.00230 

-.00009 

.00005 

.39584 

.00000 

.00000 

.556 

800.100 

-.06516 

.09277 

-.01542 

.00209 

.00003 

.00006 

.39300 

.00000 

.00000 

0RA0IENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

211/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

o o 

200.490 

402.490 

-.10045 

.09888 

.00470 

.00594 

.00051 

.00017 

.59100 

.49709 

.00000 

200.420 

502.250 

-.06723 

.08907 

-.01497 

.00335 

.00041 

.00006 

.40276 

.00000 

.00000 

200.460 

600.590 

-.06694 

.09062 

-.0154! 

.00304 

.00017 

.00005 

.39753 

.00000 

.00000 

200.540 

750.110 

-.06517 

.09200 

-.01478 

.00256 

-.00023 

.00005 

.39995 

.00000 

.00000 

200.520 

800.070 

-.06465 

.09345 

-.01520 

.00279 

-.00003 

.00005 

.39414 

.00000 

.00000 

w g; 

GRADIENT 

.oonoo 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

'§g 

RUN  NO. 

210/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

ii 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.510 

400.230 

-.11665 

.10592 

.01319 

.00434 

.00088 

-.00002 

.63735 

.00000 

.00000 

400.580 

497.520 

-.07131 

.08916 

•*.01260 

.00368 

.00065 

.00007 

.43407 

.00000 

.00000 

400.400 

599.120 

-.06459 

.09016 

-.01502 

.00323 

.00031 

.00004 

.39584 

.00000 

.00000 

400.670 

750.150 

-.06425 

.09238 

-.01478 

.00181 

-.00041 

.00005 

.39760 

.00000 

.00000 

400.620 

200.130 

-.06562 

.09348 

-.01510 

...  00225 

-.00031 

.00006 

.39762 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VA422CIA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

■ 1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 1290. 

.3000  IN. 

YMRP  - . 0000 

IN.  YT 

BREF  » 1290.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

> 416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  ■ 

.0100 

RUN  NO. 

221/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.430 

800.270 

-.22565 

, 1 1022 

-.03624 

.00574 

.00071 

.468 

699.140 

-.22638 

.11126 

-.03797 

.00608 

.00038 

.595 

1000.400 

-.22932 

.11173 

-.03823 

.00350 

.00045 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

219/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.440 

750.860 

-.22597 

.10893 

-.03508 

.00454 

.00045 

200.490 

799. B40 

-.22518 

.11025 

-.03628 

.00512 

.00028 

200,510 

900.410 

- . 22879 

. 1 1 156 

-.03774 

.00440 

.00027 

200.620 

1000.300 

-.22974 

.11149 

-. 03B76 

.00342 

.00032 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

218/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.480 

750.220 

-.23055 

.10921 

-.03272 

.00337 

.00040 

400.470 

800.180 

-.22613 

.11000 

-.03614 

.00412 

.00019 

400.420 

900.180 

-.22813 

.11)91 

-.03774 

.00214 

-.00021 

400.540 

1000.300 

-.22905 

.11147 

-.03910 

.00373 

.00040 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR222)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

5.000 

» -5.00/  5.00 


CBL 
.00014 
.0001  1 
.00014 
.00000 


XCP/L 

.44615 

.44147 

.44106 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

*00015 

.00015 

.00013 

.00017 

.00000 


XCP/L 
.44989 
.44577 
.4431 1 
.44049 
.00000 


■ -5.00/  5.00 


CBL 

.00017 

.00014 

,00017 

.00014 

.00000 


XCP/L 

.45921 

.44668 

.44270 

.43950 

.00000 


YCP/L 

.47213 

.51448 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  wAJL  75 
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AEDC  VA4221 t A 1 7 1 ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA)  (ATR223)  C 2*  JU-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

• 1360.1000 

IN.  XT 

DLT-X 

r - 60.000  ALPHA 

- 5.000 

LREF 

• 1290 

,1000  IN. 

YMRP  ■ 

. .0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

.000  DLTALF 

» .000 

RRFF 

- 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

> 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

3.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000  ELEV0N 

- .000 

GRID 

m 

5.000 

RUN  NO. 

234/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

♦ 576 

19.297 

.01396 

.09152 

.02777 

-.03517 

-.00984 

.00048 

-.83155 

.36297 

.00000 

.590 

97.867 

.02416 

.08999 

.02626 

-.03246 

-.01041 

.00043 

-.20128 

.33421 

.00000 

.646 

199.160 

.03674 

.09052 

.02734 

-.03327 

-.01168 

.00012 

.03037 

.31312 

.00000 

.661 

300.190 

.05297 

.08612 

.01884 

-.03362 

-.01069 

.00034 

.30383 

.33620 

.00000 

.636 

402.060 

.05298 

.08677 

.01866 

-.03440 

-.01090 

.00034 

.31234 

.33696 

.00000 

.712 

501.230 

.05273 

.08740 

.01851 

-.03589 

-.01108 

.00036 

.31315 

.34259 

.00000 

.660 

598.490 

.05403 

.08814 

.01935 

-.03613 

-.01 1 10 

.00037 

.30019 

.34365 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

C Q 

RUN  NO. 

235/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5. 

.00 

* « 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

o » 

200.560 

22.412 

.01083 

.09147 

.01694 

-.04045 

-.01054 

.00045 

-.53492 

.37630 

.00000 

8§ 

200.510 

101.040 

.01622 

.09115 

.02572 

-.03366 

-.00956 

.00044 

-.54951 

.36002 

.00000 

200.600 

200.480 

.03179 

.09216 

.02929 

-.03315 

-.01211 

.00011 

-.08538 

.30320 

.00000 

•«a 

200.610 

300.260 

.05233 

. 08544 

.01908 

-.03350 

-.01077 

.00034 

.30359 

.33425 

.00000 

200.650 

398.270 

.05333 

.08653 

.01895 

-.03554 

-.01115 

.00035 

.31010 

.33905 

.00000 

t-4 

200.700 

498.390 

.05310 

.08680 

.01900 

-.03575 

-.01090 

.00036 

.30037 

.34537 

.00000 

PS 

200.560 

599.610 

.05384 

.08733 

.01982 

-.03639 

-.01128 

.00036 

.30111 

.34179 

.00000 

u Bsl 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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REFERENCE  DATA 


SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360 

LREF 

- 

1290.3000 

IN.  • 

YMRP  - 

BREF 

m. 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416 

SCALE 

m 

.0100 

VA422 ( ! A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
,4000  IN.  ZT 


( ATR224 ) C 24  JU.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

- 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

■m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

5.000 

RUN  NO. 

228  / 0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.508 

401.240 

-.09141 

.09940 

.00064 

-.03242 

-.01144 

.00017 

.56322 

.31 188 

.00000 

.457 

502.820 

-.06784 

.09194 

-.01411 

-.03267 

-.01088 

.00030 

.41305 

.32561 

.00000 

.504 

601.900 

-.06766 

.09223 

-.01440 

-.03200 

-.01006 

.00030 

.40080 

.32125 

.00000 

.555 

749.970 

-.06554 

.09514 

-.01358 

-.03296 

-.01111 

.00031 

.41362 

.32284 

.00000 

-.568 

803.080 

-.06687 

.09615 

-.01424 

-.03389 

-.01138 

.00030 

.40962 

.32370 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

229/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.560 

399.810 

10624 

.10207 

.00871 

-.03008 

-.01174 

.00019 

.61562 

.29271 

.00000 

200.490 

497.890 

-.06863 

.09035 

-.01332 

-.03221 

-.01075 

.00027 

.42271 

.32515 

.00000 

200.560 

597.760 

-.06479 

.09184 

-.01419 

-.03218 

-.01086 

,00031 

.40534 

.32248 

.00000 

200.550 

749.640 

-.06549 

.09466 

-.01326 

-.03293 

-.01115 

.00031 

.41688 

.32171 

.00000 

200.610 

800.150 

-.06594 

.09569 

-.01371 

-.03312 

-.01118 

.00033 

.41313 

.32261 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

230/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.430 

402.750 

-.11886 

.10574 

.01367 

-.03213 

-.01092 

.00009 

.63871 

.32082 

.00000 

400.540 

501.050 

-.07171 

.09197 

-.01 112 

-.03174 

-.01107 

.00025 

.45000 

.31470 

.00000 

400.540 

600.240 

-.06702 

.09241 

-.01374 

-.03255 

-.01085 

.00031 

.41507 

.32554 

.00000 

400.540 

750.070 

- , 06548 

.09491 

-.01316 

-.03321 

-.01127 

.00033 

,41791 

.32126 

.00000 

400.520 

800.070 

-.06576 

.09581 

-.01340 

-.03395 

-.01149 

.00032 

.41604 

.32185 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 
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AEDC  VA422I I A 17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOtET  DATA) 

(ATR226I  ( 

JUL  75  ) 

REFERENCE 

OATA 

PARAHETRIC 

DATA 

5REF 

■ 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  • 

1360.1000  IN.  XT 

DLT-Y 

• 

60.000 

ALPHA  ■ 

5.000 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000  IN.  YT 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000  IN.  ZT 

DLTBTA 

m 

3.000 

HACH 

5.930 

SCALE 

■ 

.0100 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

5.000 

RUN  NO. 

226/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.436 

801.370 

-.22970 

.11193 

-.03484 

-.03967 

-.00061 

.00031 

.45238 

.40670 

.00000 

.590 

900.260 

-.23170 

.11294 

-.03655 

-.03023 

-.00067 

.00030 

.44814 

, 399B3 

.00000 

,5t3 

1000.200 

-.23488 

.11319 

-.03698 

-.04224 

-.00871 

.00034 

.44834 

.41421 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

222/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.440 

750.000 

-.22929 

.11112 

-.03370 

-.04137 

-.00868 

.00030 

.45567 

.41176 

.00000 

200.390 

800.230 

-.22999 

.11152 

-.03482 

-.04030 

-.00097 

.00032 

.45257 

.40287 

.00000 

200.470 

900.270 

-.23052 

.11303 

-.03651 

-.04053 

-.00885 

.00033 

.44771 

.40576 

.00000 

200.550 

1000.100 

-.23339 

.11345 

-.03753 

-.04215 

-.00917 

.00033 

.44600 

.40632 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

223/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.440 

749.710 

-.23456 

.11006 

-.03098 

-.04144 

-.00903 

.00030 

.46606 

.40605 

.00000 

400.540 

800.360 

-.22976 

.11126 

-.03462 

-.04143 

-.00926 

.00032 

.45306 

.40221 

.00000 

400.730 

900.460 

-.23136 

.11308 

-.03637 

-.04386 

-.00950 

.00037 

.44850 

.40699 

.00000 

400.550 

1000.500 

-.23520 

.11319 

-.03765 

-.04320 

-.00952 

.00034 

.44651 

.40435 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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AEOC  VA4221 I A 1 7)  ORB  AND  ET  SEPAflATINGlET  DATA) 


{ ATR227)  ( 24  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


• 2690. 

.0000  SQ.FT* 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

- 60.000  ALPHA 

- 5.000 

• 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

• 

3.000  DLTALF 

- .000 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

DLT0TA 

• 

.000  MACH 

• 5.930 

• 

.0100 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

• .000 

GRID 

m 

4.000 

RUN  NO. 

164/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.673 

17.677 

.01719 

.09343 

.02728 

-.03371 

-.00923 

.00053 

.55004 

.36708 

.00000 

.675 

101.010 

.02328 

.09216 

.02599 

-.03103 

-.00987 

.00045 

.22167 

.33619 

.00000 

.601 

202.160 

.03653 

.09199 

.02662 

-.03242 

-.01134 

.00012 

,04920 

.31395 

.00000 

.680 

300.800 

.05314 

.08763 

.01895 

-.03386 

-.01055 

.00034 

,30920 

.34076 

.00000 

.704 

399.540 

.05424 

.08849 

.01889 

-.03453 

-.01065 

.00034 

31499 

.34286 

.00000 

.676 

497.920 

.0^5480 

.08863 

.01875 

-.03475 

-.01045 

.00035 

31931 

.34829 

.00000 

.799 

599.020 

.05321 

.08871 

.01904 

-.03486 

-.01055 

.00035 

30829 

.34685 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00000 

.00000 

. coooo 

RUN  NO. 

163/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.530 

18.918 

.01201 

.09300 

.01720 

-.03645 

-.00869 

.00052 

-.44272 

.39168 

.00000 

200.670 

99.616 

,01706 

.09304 

.02573 

-.03289 

-.00922 

.00048 

-.49547 

.36248 

.00000 

200.650 

199.790 

.03273 

.09402 

,02974 

-.03147 

-.01143 

.00011 

-.07645 

.30467 

.00000 

200.710 

301.960 

.05172 

.08738 

.01892 

-.03436 

-.01060 

.00034 

.30268 

.34128 

.00000 

200.670 

401.470 

.05374 

.08821 

.01875 

-.03472 

-.01077 

.00034 

.31453 

.34151 

.00000 

200.670 

500.240 

.05349 

.08858 

.01876 

-.03490 

-.01062 

.00035 

.31336 

.34582 

.00000 

200.790 

600.070 

.05339 

.08905 

.01910 

-.03502 

-.01099 

.00036 

.30836 

.33908 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  23  JUL  75 


TABULATE!)  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  439 


AEDC  VA422< ! A ! 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA)  (ATR220)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  < 

- 1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 1 

BO . 000  ALPHA 

- 5.000 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YMRP  ' 

. .0000 

IN.  YT 

BETA  • 

3.000  DLTALF 

- -10.000 

BREF  - 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

■ 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  - .0100 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

4.000 

RUN  NO. 

172/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.666  400.870 

-.09142 

.09921 

.00026 

-.03089 

-.01083 

.00021 

.56036 

.31335 

.00000 

.677  498.780 

-.06722 

.09324 

-.01371 

-.03129 

-.01058 

.00029 

.41588 

.32205 

.00000 

.646  597.400 

-.06599 

.09310 

-.01423 

-.03264 

-.01076 

.00031 

.40768 

.32799 

.00000 

.553  748.390 

-.06670 

.09460 

-.01393 

-.03327 

-.01126 

.00032 

.41241 

.32192 

.00000 

.669  800.040 

-.06603 

. 09505 

-.01409 

-.03418 

-.01 143 

.00032 

.40928 

.32482 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

171/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.500  402.860 

-.10095 

. 10281 

.00610 

-.03119 

-.01080 

.00020 

.60057 

.31632 

.00000 

200.480  502.110 

-.06776 

.09268 

-.01350 

-.03208 

-.01074 

.00028 

.41919 

.32444 

.00000 

200.500  600.510 

-.06617 

.09374 

-.01423 

-.03280 

-.01080 

.00030 

.40812 

.32817 

.00000 

200.630  750.150 

-.06660 

.09461 

-.01387 

-.03485 

-.01173 

.00033 

.41283 

.32317 

.00000 

200.690  B00.110 

-.06738 

.09511 

-.01398 

-.03452 

-.01188 

.00033 

.41336 

.31785 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

170/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.570  . 400.040 

-.11664 

.10818 

.01408 

-.03029 

-.01095 

.00020 

.64269 

.30580 

.00000 

400.520  497.640 

-.07054 

.09329 

-.01122 

-.03096 

-.01089 

.00025 

.44726 

.31262 

.00000 

400.590  599.210 

-.06736 

.09362 

-.01412 

-.03249 

-.01073 

.00031 

.41188 

.32765 

.00000 

400.640  750.020 

-.06650 

.09482 

-.01387 

-.03426 

-.01166 

.00033 

.41262 

.32058 

.00000 

400.710  800.100 

-.06675 

.09588 

-.01399 

-.03484 

-.01211 

.00032 

.41191 

.31551 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422IIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


LREF 


PAGE  440 

IATR230)  t 24  JU-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


.000 


• ail 

o o o 

.0000  SQ.FT. 
.3000  IN. 
.3000  IN. 
.0100 

XMRP  * 
YMRP  • 
ZMRP  - 

1360.1000 

.0000 

416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

DLT-Y  • 60 

BETA  - 3 

DLT8TA  - 
AILRON  - 
GRID  - 4 

.000  ALPHA 
.000  DLTALF 

. 000  MACH 

.000  ELEVON 

.000 

■ 5 

- -20 

- 5 

RUN  NO. 

181/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.556 

.601 

.643 

DLT-Z 

800.230 

899.210 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.22825 

-.22971 

-.23108 

.00000 

CA 

. 1 1 139 
.11224 
.11228 
.00000 

CLM 

-.03446 

-.03538 

-.03577 

.00000 

CY 

-.03993 

-.04154 

-.04355 

.00000 

CYN 

-.00048 

-.00936 

-.00924 

.00000 

CBL 

.00032 

.00032 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.45287 

.45074 

.45020 

.00000 

YCP/L 

.41000 

.40094 

.41013 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

179/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.620 

200.510 

200.620 

200.650 

DLT-Z 

750.870 

799.870 
900.290 

1000.400 

GRADIENT 

CN 

-.22946 

-.22926 

-.22986 

-.23102 

.00000 

CA 

.11107 

.11169 

.11236 

.11223 

.00000 

CLM 

-.03364 

-.03425 

-.03545 

-.03596 

.00000 

CY 

-.03955 

-.04053 

-.04190 

-.04314 

.00000 

CYN 

-.00808 

-.00892 

-.00941 

-.00936 

.00000 

CBL 

.00030 

,00033 

.00034 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.45591 

.45397 

.45060 

.44961 

.00000 

YCP/L 

.41558 

.40461 

.40146 

.40676 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

178/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.480 

400.560 

400.460 

400.620 

DLT-Z 

750.220 

800.220 
900.200 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.23388 

-.22861 

-.23034 

-.23256 

.00006 

CA 

.1)032 

.11131 

.11266 

.11210 

.00000 

CLM 

-.03104 

-.03427 

-.03541 

-.03604 

.00000 

CY 

-.04069 

-.04187 

-.04391 

-.04356 

.00000 

CYN 

-.00909 

-.00918 

-.00978 

-.00943 

.00000 

CBL 

.00027 

.00033 

. 00035 

.00033 

.00000 

XCP/L 

.46562 

.45361 

.45094 

.45006 

.00000 

YCP/L 

.40233 

.40511 

.40274 

.40712 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  SS  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PACE  H4I 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

2690. 0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

416 

SCALE  - 

.0100 

& VA422I IAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
.4000  IN.  ZT 


(ATR23I)  ( 24  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

4 . 000 

RUN  NO. 

194/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.660 

19.251 

.01519 

.09567 

.02873 

-.07181 

-.01995 

.00080 

-.60130 

.36421 

.00000 

.715 

97.629 

.02960 

.09262 

.02509 

-.06864 

-.02172 

,00062 

-.03372 

.33727 

.00000 

.689 

199.110 

.04280 

.09171 

.02459 

-.06925 

-.02289 

.00042 

.15700 

.32746 

.00000 

.827 

300.230 

.05514 

.08840 

.01843 

-.07321 

-.02099 

.00065 

.32479 

.35804 

.00000 

.824 

402.230 

.05494 

.08941 

.01823 

- , 074  04 

-.02105 

.00066 

.32649 

.35975 

.00000 

.674 

501.170 

.05567 

.08961 

.01809 

-.07411 

-.02091 

,00066 

.33128 

.361 19 

.00000 

.953 

598.500 

.05541 

.09003 

.01846 

-.07659 

-.02164 

.00067 

.32560 

.36090 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

O Q 

*3  £ 

RUN  NO. 

195/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

Si 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

oS 

200.700 

22.555 

.00569 

.09540 

.01976 

-.07366 

-.01769 

.00090 

-1.86750 

.39054 

.00000 

sag; 

200.690 

100.990 

.01967 

.09418 

.02602 

-.06841 

-.02076 

.00068 

-.36596 

.34620 

.00000 

200.660 

200.680 

.03791 

.09283 

.02647 

-.06702 

-.02265 

.00033 

.06924 

.32500 

.00000 

200.670 

300.170 

.05429 

.08768 

.01867 

-.07253 

-.02083 

.00066 

.31814 

.35771 

.00000 

200.650 

398.080 

.05537 

.08927 

.01854 

-.07380 

-.02107 

.00066 

.32442 

.35090 

.00000 

E8 

. .. 

200.590 

498.400 

.05534 

.08940 

.01855 

-.07428 

-.02002 

.00067 

.32411 

.36250 

.00000 

200.680 

599.720 

.05528 

.08943 

.01892 

-.07447 

-.02117 

,00066 

.31922 

.35971 

.00000 

2® 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  442 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 1290.3000  IN.  YMRP 

- 1290.3000  IN.  ZMRP 

* .0100 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT 1 NO (ET  DATA) 


t ATR232)  ( 24  JJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  * 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

4.000 

RUN  NO.  IBB/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.646 

401.220 

-.08505 

.09679 

.575 

502.980 

-.06863 

.09577 

.541 

601.750 

-.06844 

.09572 

.611 

750.080 

-.06794 

.09603 

-.326 

803.160 

-.06918 

.09755 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

109/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.690 

399.890 

-.09428 

.09841 

200.600 

497.390 

-.06713 

. 09357 

200.560 

597.690 

- . 06742 

.09461 

200.550 

749.590 

-.06699 

.09565 

200.590 

800.090 

-.06906 

.09718 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

190/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.600 

402.630 

-.10526 

.10247 

400.570 

501.090 

-.07035 

.09472 

400.550 

600.170 

-.06707 

.09492 

400.600 

750.020 

-.06720 

.09563 

400.640 

800.090 

-.06783 

.09622 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

ORAOIENT  INTERVAL  • 


CLM 

CY 

CYN 

-.00309 

-.06905 

-.0213! 

-.01330 

-.07042 

-.02073 

-.01385 

-.07062 

-.02065 

-.01350 

-.07216 

-.02119 

-.01372 

-.07457 

-.02188 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

.00217 

-.06936 

-.02069 

-.01276 

-.06945 

-.02044 

-.Cl 337 

-.06969 

-.02045 

-.01308 

-.07303 

-.02147 

-.01326 

-.07373 

-.02206 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

.00769 

-.07013 

-.02076 

-.01192 

-.06934 

-.02097 

-.01324 

-.07197 

-.02109 

-.01310 

-.07386 

-.02204 

-.01340 

-.07401 

-.02252 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00024 

.53293 

.34271 

.00000 

.00058 

.42216 

.35271 

.00000 

.00059 

,41697 

.35402 

.00000 

,00060 

.41949 

.35322 

.00000 

.00062 

.41980 

.35332 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00018 

.57442 

.34980 

.00000 

.00055 

.42551 

.35269 

.00000 

.00057 

.41976 

.35337 

.00000 

.00062 

.42192 

.35296 

.00000 

.00061 

.42424 

.34930 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00015 

,60941 

.35151 

.00000 

.00050 

.43995 

.34709 

.00000 

.00060 

.42046 

.35363 

.00000 

.00061 

.42130 

.34907 

.00000 

.00060 

.42029 

.34570 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  443 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  « 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

.0100 

AEDC  VA42aUA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA! 


( ATR234 ) I 24  JU_  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

3.0G0 

OLTBTA 

3.001D 

AILRON 

.000 

GRID 

4.000 

ALPHA  - 5.000 
DLTALF  ■ -20.000 
MACH  • 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO.  186/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.644 

801,340 

-.23404 

.11311 

.407 

900.270 

-.23548 

.11327 

.575 

1000.200 

-.23678 

.11406 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

102/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.680 

750.750 

-.23378 

.11292 

200.530 

800.370 

-.23445 

.11360 

200.560 

900.250 

-.23420 

.11404 

200.490 

1000. 100 

-.23625 

.1 1466 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

183/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.560 

749.700 

-.23502 

.11263 

400.600 

800.410 

-.23316 

.11316 

400.580 

900.370 

-.23390 

.11423 

400.590 

1000.400 

-.23779 

.11420 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.03280 

- . U8624 

-.01791 

-.03380 

-.00021 

-.01094 

-.03449 

-.08057 

-.01872 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.0321! 

-.08544 

-.01776 

-.03261 

-.08576 

-.01839 

-.03394 

-.08863 

-.01895 

-.03460 

-.00866 

-.01890 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.03072 

-.08550 

-.01030 

-.03270 

-.00642 

-.01835 

-.03412 

-.08010 

-.01903 

-.03467 

-.08930 

-.01907 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00065 

.46044 

.41329 

.00000 

.00066 

.45804 

.40837 

.00000 

.00064 

.45659 

.41066 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00063 

.46239 

.41309 

.00000 

.00063 

.46115 

.40052 

.00000 

.00066 

.4571 I 

.40897 

.00000 

.00063 

.45602 

.40941 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00052 

.46733 

.40805 

.00000 

.00065 

.46013 

.41000 

.00000 

.00065 

.45643 

.40756 

.00000 

.00065 

.45647 

.40929 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  H44 


SCALE 


AEDC  VA422aAl7l  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


• 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN. 

XT 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

- 1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

• 1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

» .0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  * 

GRID 

6.000 

( ATR235)  { 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


-5.000 

,000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

244/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.558 

. 17.571 

-.09565 

.09598 

-.01365 

.00526 

.00060 

.00018 

.45867 

.47904 

.00000 

.498 

100.800 

-.09075 

.09693 

-.00976 

.00374 

.00021 

.00005 

.48322 

.00000 

.00000 

.514 

199.120 

-.06165 

• 10099 

-.00760 

.00288 

.00022 

.00001 

.49330 

.00000 

.00000 

.534 

298.490 

-.07480 

.09677 

-.01364 

.00267 

.00009 

, 00008 

.43095 

.00000 

.00000 

.471 

399.000 

-.07179 

.09560 

-.01721 

.00212 

-.00066 

.00004 

.39088 

.00000 

.00000 

.587 

500.070 

-.07358 

.09415 

-.01819 

.00199 

-.00060 

.00003 

.38565 

.00000 

.00000 

.581 

600.020 

-.07217 

.09255 

-.01731 

.00316 

.00007 

.00002 

.39073 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

243/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CM 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.500 

21.952 

-.09735 

.09535 

-.02144 

.00664 

-.00154 

.00007 

.40448 

.72094 

.00000 

200.530 

101.770 

-.09087 

.09759 

-.01036 

.00256 

.00009 

.00000 

.47866 

.00000 

.00000 

200.540 

202.190 

-.08104 

.09776 

-.00964 

.00116 

-.00011 

.00005 

.47520 

.00000 

.00000 

200.410 

300.570 

-.08096 

.10248 

-.00940 

.00160 

-.00066 

.00005 

.47722 

.00000 

.00000 

200.580 

400.130 

-.07290 

.09616 

-.01736 

.00071 

-.00106 

.00008 

.39174 

.00000 

.00000 

200.560 

500.130 

-.07322 

.09373 

-.01814 

.00226 

-.00081 

.00006 

.30529 

.00000 

.00000 

200.460 

600.150 

-.07163 

.09315 

-.01779 

.00300 

-.00010 

.00003 

.30480 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

242/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CSL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.420 

19.570 

-.09583 

.09563 

-.02659 

.00393 

-.00114 

.00002 

.36452 

.00000 

.00000 

400.450 

100.100 

-.09126 

.09619 

-.01316 

.00279 

-.00011 

.00005 

.45757 

.00000 

.00000 

400.400 

197.790 

-.07792 

.09615 

-.01259 

.00252 

-.00010 

.00003 

.44544 

.00000 

.00000 

400.430 

296.180 

-.08179 

.09860 

-.01012 

.00145 

-.00050 

.00006 

.47191 

.00000 

.00000 

400.510 

399.950 

-.08041 

.09705 

-.01334 

.00232 

-.00106 

.00012 

.44242 

.00000 

.00000 

400.510 

500.090 

-.07210 

.09423 

-.01787 

.00212 

-.00052 

.00007 

.38518 

.00000 

.00000 

400.570 

600.090 

-.07179 

.09281 

-.01780 

.00324 

-,00010 

.00005 

.30516 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ORIGINAL  PAGB  IS 
OF  POOR  gUAUftfl' 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  ms 


V 


AEOC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT INGlET  DATA)  (ATR236)  ( 24  JU-  75  ] 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

t 360. 1000 

IN. 

XT 

LREF  • 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

me. hooo 

IN. 

ZT 

SCALE  - .0100 


RUN  NO. 

252/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.404 

402.690 

-.26525 

.12988 

-.02127 

.413 

496.640 

-.25194 

.12064 

-.02884 

.446 

599.740 

-.23626 

.11163 

-.03797 

.447 

750 . 080 

-.23368 

.11163 

-.03650 

.447 

800,210 

-.23306 

,1.1117 

-.03643 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

251/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.500 

402.120 

-.25621 

.12150 

-.02906 

200.640 

500.540 

-.25868 

.12469 

-.02631 

200.440 

600.230 

-.24420 

.11402 

-.03281 

200.410 

750.190 

-.23301 

,11111 

-.03688 

200.460 

800.140 

-.23308 

.11093 

-.03662 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

250/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.340 

400.230 

-.24336 

.11478 

-.03734 

400.460 

499.550 

-.25305 

.11980 

-.03015 

400.460 

600.010 

-.25327 

.12186 

-.02660 

400.470 

750.170 

-.23349 

.1)149 

-.03720 

400,430 

600.180 

-.23327 

.11054 

-.03683 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00226 

.00013 

.00010 

.50231 

.00000 

.00000 

.00396 

-.00057 

.00035 

.47836 

.00000 

.00000 

.00357 

.00024 

.00021 

.44607 

.00000 

.00000 

.00483 

.00066 

.00017 

.44922 

.00000 

.00000 

.00421 

.00082 

.00018 

.44914 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00148 

-.00022 

.00010 

.47911 

.00000 

.00000 

.00246 

-.00032 

.00015 

.48727 

.00000 

.00000 

.00351 

-.00001 

.00026 

.46447 

.00000 

.00000 

.00383 

.00060 

.00020 

.44776 

.00000 

.00000 

.00428 

.00079 

.00017 

.44859 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00330 

-.00039 

.00011 

.45115 

.00000 

.00000 

.00237 

-.00003 

.00010 

.47511 

.00000 

.00000 

.00406 

-.00065 

.00032 

.48496 

.00000 

.00000 

.00420 

.00053 

.00019 

.44703 

.00000 

.00000 

.00425 

.00079 

.00015 

.44803 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422  C I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT 1 NO C ET  DATA) 


PAGE  446 


(ATR238)  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

• 1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 1290. 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

■ .0000 

IN.  YT 

BREF  - 1290 

.3000  IN. 

ZMRP  « 

> 416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

261/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.453 

800.020 

-,49773 

.14461 

-.02481 

.00723 

.00154 

.473 

896.810 

-.47956 

.14628 

-.03399 

.00773 

.00063 

.412 

999.740 

-.47868 

.14723 

-.03335 

.00832 

.00042 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

259/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.250 

754.720 

-.56700 

.18426 

.01327 

.00209 

.00327 

200.450 

797.380 

-.52237 

.15447 

-.01223 

.00643 

.00096 

200.540 

898.240 

-.48533 

.14613 

-.03093 

.00740 

.00081 

200.360 

1000.300 

-.47788 

.14685 

-.03362 

.00894 

.00047 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

258/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.410 

750.860 

-.51926 

.15997 

-.01516 

.00539 

.00090 

400.360 

800.670 

-.50887 

.16193 

-.01816 

.00729 

-.00000 

400.430 

900.440 

-.49408 

.15052 

-.02525 

.00783 

.00030 

400.480 

1000.300 

-.47694 

.14622 

-.03404 

.01015 

.00011 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

,000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

,000 

GRID 

m 

6.000 

-5.14/  5.00 


CBL 

.00065 

.00046 

.00045 

.00000 


XCP/L 

.52351 

.50882 

.50967 

.00000 


- -5.00/  5.00 


CBL 

.00101 

.00081 

.00051 

.00042 

.00000 


CBL 

.00033 

.00075 

.00050 

.00044 

.00000 


XCP/L 

.57469 

.54199 

.51381 

.50920 

.00000 


-5.00/  5.00 


XCP/L 

.53794 

.53341 

.52263 

.50849 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.50158 

.52317 

,00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.0Q0Q0 

.52137 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.53133 

.55059 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PAGE  447 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  OATA)  (ATR239)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

1290.3000 

IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN. 

YT 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLT-Y  - 60 , 000 
BETA  - .000 
DLTBTA  - 3.000 
A1LRON  - .000 
GRID  - 6.000 


ALPHA  - -5.000 
DLTALF  - .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  * .000 


RUN  NO.  274/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.503 

19.637 

-.10110 

.09856 

.638 

101. 530 

-.09192 

.09863 

.705 

201.940 

-.08471 

.10398 

.539 

301.370 

-.07693 

.10009 

.521 

400.200 

-.07353 

.09810 

.537 

500.190 

-.07505 

. 09650 

,478 

600.170 

-.07424 

.09555 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

275/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.420 

22.932 

-.10424 

.09600 

200.600 

98.0B7 

-.09233 

. 09844 

200.400 

198.510 

-.08195 

.10077 

200.550 

297.930 

-.00125 

.10479 

200.570 

399.600 

-.07511 

.09811 

200.490 

500.060 

-.07352 

.09778 

200.500 

600.150 

-.07446 

.09454 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 


CLM 

CY 

CYN 

-.01204 

-.03583 

-.00865 

-.00861 

-.03377 

-.00931 

-,00620 

-.03232 

-.01073 

-.01268 

-.03292 

-.01135 

-.01620 

-.03272 

-.01131 

-.01746 

-.03387 

-.01132 

-.01594 

-.03268 

-.01048 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.02084 

-.03542 

-.01023 

-.00941 

-.03626 

-.00927 

-.00770 

-.03555 

-.01070 

-.00762 

-.03530 

-.01219 

-.01571 

-.03475 

-.01199 

-.01652 

-.03360 

-.01155 

-.01666 

-.03375 

-.01110 

.00000 

.00000 

.00000 

•5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00049 

.47513 

.38965 

.00000 

.00032 

.49207 

.36575 

.00000 

.00029 

.50720 

,32635 

.00000 

.00030 

.44321 

.31735 

.00000 

.00032 

.40366 

.31603 

.00000 

.00034 

.39582 

.32477 

.00000 

.00033 

.40832 

.33430 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00048 

.41868 

.35662 

.00000 

.00032 

.40717 

.37973 

.00000 

.00032 

.49267 

.34801 

.00000 

.00030 

.49279 

.31714 

.00000 

.00031 

.41220 

.31734 

.00000 

.00033 

.40134 

.31013 

.00000 

.00033 

.40206 

.32859 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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SREP  • 2690 

LREF  - 1290 

BREF  • 1290 

SCALE  - 


DLT-X 

.42*4 

.520 

.616 

.533 

.354 


DLT-X 

200.490 

200.510 

200.470 

200.600 

200.540 


DLT-X 

400.420 

400.510 

400.420 

400.470 

400.490 


AEDC  VA422< ! A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


t ATR240)  ( 24  JU-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


0000 

SO. FT. 

XMRP  • 

1360. 1000 

IN.  XT 

3000 

IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

3000 

,0100 

IN. 

2MRP  - 

416.4000 

IN.  2T 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

6. boo 

RUN  NO. 

268/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

404.110 

-.27030 

. 12799 

-.02051 

-.04177 

500.900 

-.25780 

. 12127 

02901 

-.04094 

600.410 

-.24421 

.11306 

-.03665 

-.04075 

750.200 

-.23960 

.11209 

-.03495 

-.03986 

601.130 

-.24006 

. 1 1 137 

-.03474 

-.04030 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

269/  0 

GRADIENT 

OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

397.910 

-.26167 

.12112 

-.02817 

-.04386 

498.510 

-.26417 

. 12462 

-.02529 

-.0431! 

599.980 

-.25138 

.11641 

-.03116 

-.04112 

750,120 

-.24103 

, 1 1273 

-.03501 

-.04074 

800.050 

-.23917 

. 1 1207 

-.03505 

-.04042 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

270/  0 

GRAOIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

X 

o 

X 

o 

-.24735 

.11318 

-.03809 

-.04537 

500.620 

-.26001 

.11910 

-.02947 

-.04269 

600.210 

-.25946 

, 12381 

-.02500 

-.04110 

750.180 

-.23889 

.11257 

-.03549 

-.04106 

800.160 

-.23950 

.11238 

-.03531 

-.04062 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.00840 

.00039 

.50533 

.41785 

.00000 

-.00938 

. 00034 

.47973 

.39821 

.00000 

-.00837 

.00028 

.45350 

.41480 

.00000 

-.00770 

.00033 

.45643 

.42339 

.00000 

-.00775 

.00032 

.45723 

.42392 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.00792 

.00040 

.48314 

.43217 

.00000 

-.00892 

.00031 

.49146 

.41378 

.00000 

-.00067 

.00031 

.47175 

.41106 

.00000 

-.00795 

.00034 

.45687 

.42196 

.00000 

-.00791 

.00033 

.45596 

.42156 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.00851 

.00041 

.45075 

.42738 

.00000 

-.00836 

.00037 

.47915 

.42145 

.00000 

-.00944 

.00046 

.49104 

.39783 

.00000 

-.00815 

.00032 

.45455 

.41969 

.00000 

-.00796 

. 00034 

.45533 

.42149 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  73 
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AEOC  VA4221  I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


(ATR242)  ( 2*4  JKX.  73  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

2 MRP  - 

416.4000 

IN.  2T 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

266/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.465 

804.520 

-.51033 

.14615 

-.02099 

-.05057 

-.00494 

.590 

900.950 

-.48690 

.14694 

-.03242 

-.04999 

-.00531 

.512 

1000.400 

-.48542 

. 14572 

-.03250 

-.05050 

-.00530 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

262/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.350 

753.700 

-.57114 

.16012 

.01231 

-.05239 

-.00431 

200.430 

802.210 

-.51528 

.15377 

-.01743 

-.05070 

-.00557 

200.410 

900.340 

-.49109 

.14598 

-.02990 

-.05059 

-.00517 

200,450 

1000.400 

-.48408 

.14512 

-.03342 

-.05001 

-.00486 

GRADtENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

263/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.350 

747.040 

-.55696 

.17486 

.00401 

-.05711 

-.00385 

400.510 

798.810 

-.51729 

.16061 

-.01649 

-.05236 

-.00646 

4f3.33Q 

900.090 

-.49959 

. 14856 

-.02512 

-.05141 

-.00512 

401.380 

1000.400 

-.48187 

.14390 

-.03375 

-.05217 

-.00512 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AiLRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00040 

.52960 

.49004 

.00000 

.00049 

.51182 

.48418 

.00000 

.00045 

.51156 

.48500 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00125 

.57339 

.50089 

.00000 

.00043 

.53471 

.48160 

.00000 

.00043 

.51581 

.48697 

.00000 

.00041 

.51010 

.49039 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00090 

.56337 

.51122 

.00000 

.00041 

.53607 

.47213 

.00000 

.00027 

.52322 

.48879 

.00000 

.00039 

.50941 

.48985 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NG C ET  DATA) 


(ATR243)  ( 2H  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  « 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  2 MRP 
SCALE  • .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-*%000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

RUN  NO. 

282/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

dlt-x 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.633 

“ 17.466 

-.09952 

.09812 

-.01151 

-.03749 

-.00079 

.00040 

.47752 

.39454 

.00000 

.539 

100.700 

-.09271 

.09727 

-.00932 

-.03897 

-.00926 

.00030 

.40811 

.39236 

.00000 

.620 

198.760 

-.08284 

.10065 

-.00676 

-.03561 

-.01070 

.00033 

.50137 

.34682 

.00000 

.647 

298.330 

-.07554 

.09723 

-.01153 

-.03614 

-.01220 

,00030 

.45173 

.32246 

.00000 

.592 

399.100 

-.07194 

.09520 

-.01506 

-.03555 

-.01220 

.00032 

.41211 

.31853 

.00000 

.615 

500.010 

-.07182 

.09662 

-.01489 

-.03419 

-.01141 

.00029 

.41347 

.32525 

.00000 

.697 

600.150 

-.07116 

.09549 

-.01435 

-.03331 

-.01067 

.00028 

.41750 

.33449 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

281/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.520 

22.218 

-.10138 

.09631 

-.02007 

-.03607 

-.01093 

.00046 

.42001 

.34666 

.00000 

200.590 

102.090 

-.09479 

.09884 

-.00936 

-.03805 

-.00903 

.00033 

.48936 

.39254 

.00000 

200.560 

202.190 

-.08425 

.09910 

-.00076 

-.03709 

-.01052 

.00034 

.48573 

.36022 

.00000 

200.650 

300.660 

-.08289 

.10090 

-.00007 

-.03572 

-.01210 

.00030 

.49030 

.32162 

.00000 

200.550 

400.120 

-=,07301 

.09480 

-.01404 

-.03417 

-.01231 

.00031 

.41633 

.30655 

.00000 

200.550 

500.140 

-.07141 

.09505 

-.01524 

-.03343 

-.01164 

.00031 

.40925 

.31519 

.00000 

200.490 

6Q0.090 

-.07133 

. 09580 

-.01474 

-.03242 

-.01089 

.00029 

.41400 

.32356 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ORIGINAL  PAGE  B 
OF  POOR  QUALP3I. 


OATE  25 

JUL  75 

TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEDC  VA4221 I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARAT1NGCET  OATA) 

REFERENCE  DATA 

SREF  • 

2690. OQOO  SQ.FT  * 

XMRP  - 

1360.1000  IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000  IN.  YT 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000  IN.  ZT 

SCALE  - .0100 


PAGE  451 

l ATR244  J ( 2H  JUL  75  1 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

RUN  NO. 

290/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

^54 1 

402.510 

-.26350 

.12186 

-.02062 

-.04518 

-.00790 

.00035 

.50366 

.533 

496.760 

-.25280 

.11970 

-.02511 

-.04318 

-.00933 

.00050 

.48894 

.575 

599.850 

-.23852 

.11142 

-.03405 

-.04285 

-.00862 

.00036 

.45862 

.470 

750.220 

-.23739 

.11217 

-.03408 

-.04253 

-.00805 

.00032 

.45804 

.552 

000.150 

-.23734 

.11288 

-.03402 

-.04187 

-.00790 

.00030 

.45821 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CP8 

.43624  .00000 

.40736  .00000 

.41781  .00000 

.42603  .00000 

.42650  .00000 

.00000  .00000 


RUN  NO. 

289/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.610 

402. 180 

-.25536 

.11605 

-.02771 

-.04585 

-.00819 

.00041 

.48253 

.43359 

.00000 

200.610 

500.510 

-.26014 

.12250 

-.02243 

-.04478 

-.00905 

.00036 

.49810 

.41712 

,00000 

200.500 

600.070 

-.24651 

.11475 

-.02912 

-.04173 

-.00847 

.00031 

.47581 

.41649 

.00000 

200.520 

750.190 

-.23742 

.11237 

-.03432 

-.04050 

-.00795 

.00033 

.45736 

.42125 

.00000 

200.590 

800. 130 

-.23698 

.11164 

-.03438 

-.0*033 

-.00795 

.00032 

.45699 

.42069 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

288/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.490 

400.270 

-.24502 

.11124 

-.03601 

400.460 

499.570 

-.25465 

.11778 

-.02682 

400.540 

600.000 

-.25644 

.12054 

-.02404 

400.560 

750.220 

-.23891 

.11183 

-.03479 

400.510 

800.060 

-.23752 

.11190 

-.03450 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.04555 

-.00842 

.00037 

.45565 

.42925 

.00000 

-.04517 

-.00852 

.00039 

.48476 

.42662 

.00000 

-.04098 

-.00933 

.00040 

.49285 

,39923 

.00000 

-.04124 

-.00813 

.00033 

.45660 

,42054 

.00000 

-.04098 

-.00821 

.00034 

.45687 

.41832 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  s>OL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  — IAI7A 

AEDC  VA472UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  (ET  DATA) 


PAGE  452 
(ATR246)  ( 24  JU-  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTBTA 

m 

.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

m 

7.000 

ALPHA  - -5.000 
DLTALF  « -20.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  « .000 


RUN  NO. 

299/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

^C6C f-z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

xawr* 

YCP/L 

CPB 

.384 

800.330 

-.49891 

.14346 

-.02231 

-.05476 

-.00419 

.00036 

.52710 

.50484 

.00000 

.574 

896.640 

-.48098 

.14562 

-.03227 

-.05401 

-.00485 

.00039 

.51147 

.4956! 

.00000 

.475 

1000.000 

-.48174 

. 14570 

-.03200 

-.05382 

-.00492 

.00043 

.51194 

.49448 

. ooDoo 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

297/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

dlt-x 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.330 

754.870 

-.56794 

.16021 

.01451 

-.05826 

-.00326 

.00109 

.57619 

.51923 

.00000 

200.520 

797.220 

-.51594 

.15095 

-.01472 

-.05468 

-.00499 

.00044 

.53841 

.49453 

.00000 

200.470 

898.350 

46677 

.14363 

-.02934 

-.05488 

-.00487 

.00046 

.51624 

.49635 

.00000 

200.460 

1000.400 

-.48181 

.14493 

-.03229 

-.05285 

-.00517 

.00046 

.51152 

.48939 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

296/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.510 

750.850 

-.51620 

.15224 

-.01712 

- . 05646 

-.00414 

.00042 

.53517 

.50708 

.00000 

400.480 

800.530 

-.5t 101 

. 15850 

-.01635 

-.05366 

-.00612 

.00047 

.53599 

.47873 

.00000 

400.550 

900.330 

-.49676 

.14718 

-.02470 

-.05190 

-.00463 

.00035 

.52360 

.49598 

.00000 

400.500 

1000.300 

-.48062 

.14473 

-.03284 

-.05107 

-.00530 

.00046 

.51061 

.48588 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

* 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 


PAGE  453 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOfET  DATA) 


(ATR247)  ( 2H  JU.  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMflP  » 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE  • .0100 

RUN  NO.  312/  0 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

7.000 

GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

cr 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.560 

19.403 

-.10453 

.09873 

-.00997 

-.07671 

-.01787 

.00061 

.49173 

.39561 

.00000 

.564 

101.640 

-.09919 

.09947 

-.00671 

-.07546 

-.01825 

.00072 

.51 104 

.38936 

.00000 

.696 

202.190 

-.08652 

.10121 

-.00619 

-.07330 

-.02120 

.00063 

.50832 

.35631 

.00000 

.668 

301.270 

-.07688 

. 09673 

-.01232 

-.07471 

-.02255 

.00054 

.44637 

.34746 

.00000 

.649 

400.280 

-.07485 

.09598 

-.01479 

-.07373 

-.02216 

.00061 

.42032 

.34838 

.00000 

.709 

500.320 

-.07513 

.09574 

-.01496 

-.07338 

-.02174 

.00060 

.41927 

.35140 

.00000 

.570 

600.140 

-.07459 

.09603 

-.01437 

-.07133 

-.02046 

.00057 

.42379 

.35794 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

313/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.400 

23.080 

-. 11187 

.09785 

-.01714 

-.08085 

-.01863 

.00066 

.45133 

.39736 

.00000 

200.470 

98.046 

-.09734 

.09921 

-.00745 

-.07794 

-.01803 

.00071 

.50489 

.39674 

.00000 

200.600 

198.290 

-.08572 

.10001 

-.00707 

-.07592 

-.02052 

.00067 

.50074 

.36949 

.00000 

200.590 

297.990 

-.08243 

.09924 

-.00803 

-.07516 

-.02275 

.00052 

.49029 

.34689 

.00000 

200.620 

399.540 

-.07512 

.09624 

-.01440 

-.07329 

-.02244 

.00059 

,42440 

.34445 

.00000 

200.600 

500.160 

-.07553 

.09518 

-.01494 

-.07326 

-.02202 

.00060 

.42019 

.34838 

.00000 

200.600 

600.050 

-.07438 

.09497 

-.01455 

-.07278 

-.02113 

.00059 

.42167 

.35554 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  *454 


AEDC  VA422C 1 AI7)  0R8  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA)  CATR240)  C 24  M.  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  » 

-5.000 

LREF  » 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

8REF  • 

1290.3000  IN. 

2 MRP  - 

me. 4000 

IN.  ZT 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH  • 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 7.000 


RUN  NO. 

306/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.538 

^404. 140 

-.27254 

.12242 

-.01779 

-.09129 

-.01772 

.00089 

.51275 

.42270 

.00000 

.455 

*500.820 

-.25953 

.11985 

-.02452 

-.08963 

-.01760 

.00051 

.49233 

.421 12 

.00000 

.455 

600.230 

-.24479 

. 1 1274 

-.03289 

-.08697 

-.01758 

.00058 

.46447 

.41711 

.00000 

.590 

750. 180 

-.24392 

.11242 

-.03265 

-.08606 

-.01691 

.00062 

.46484 

,42103 

.00000 

.553 

801.090 

-.24433 

.11295 

-.03249 

-.08715 

-.01720 

.00064 

.46543 

.42046 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

307/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.560 

397.950 

-.26611 

.11886 

-.02341 

-.09292 

-.01679 

.00094 

.49687 

.43210 

.00000 

200.490 

498.510 

-.26665 

.12276 

-.02063 

-.08970 

-.01834 

.00068 

.50430 

.41554 

.00000 

200.540 

600.020 

-.25215 

.11366 

-.02066 

-.08886 

-.01808 

.00051 

.47892 

.41616 

.00000 

200.590 

750.190 

-.24497 

.11282 

-.03281 

-.08714 

-.01732 

.00064 

.46476 

.41948 

.00000 

200.460 

800.120 

-.24326 

.11290 

-.03279 

-.08702 

-.01729 

.00065 

.46416 

.41952 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

308/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.410 

401.260 

-.25466 

.11385 

-.03240 

-.09395 

-.01637 

.00090 

.46946 

.43664 

.00000 

400.370 

500.450 

-.26379 

.11871 

-.02461 

-.09058 

-.01757 

.00082 

.49317 

.42286 

.00000 

400.480 

600.160 

-.26154 

.12163 

-.02292 

-.08675 

-.01750 

.00061 

.49712 

.41742 

.00000 

400.480 

750.140 

-.24359 

.11352 

-.03306 

-.08609 

-.01723 

.00065 

.46353 

.41850 

,00000 

400.560 

800.090 

-.24307 

.11295 

-.03292 

-.08677 

-.01732 

.00066 

.46372 

.41890 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  455 


AEOC  VA422< IAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOtET  OATA) 


(ATR250)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2890.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

0REF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

OLT-Y  • 

60.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA  • 

3.000 

DLTALF  • 

-20.000 

OLTBTA  • 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

7.000 

RUN  NO.  304/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.546 

B04.040 

-.51156 

.14366 

.427 

900,970 

-.49339 

.14721 

.462 

1000.400 

-.49294 

. 14671 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

300/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.370 

754.220 

-.59218 

.18621 

200.470 

802.470 

-.52512 

.15379 

200.540 

900.450 

-.49523 

. 14627 

200.350 

1000.400 

-.49045 

.14719 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

301/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.450 

746.870 

-.58447 

. 18343 

400.560 

798.480 

-.52696 

.15840 

400.390 

899.970 

-.50860 

.14805 

400.340 

1000.400 

-.49289 

.14655 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  ■ 


CLM 

CY 

CYN 

-.01900 

-.11467 

-.01086 

-.02856 

-.11518 

-.01045 

~. 02846 

-.11190 

-.00997 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

. 02479 

-.11610 

-.00997 

-.01085 

-.11468 

-.00975 

-.02686 

-.11270 

-.01036 

-.02873 

-.11123 

-.01032 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

,01945 

-.11868 

-.00809 

-.01108 

-.11500 

-.01113 

-.02039 

-.11307 

-.01031 

-.02864 

-.11161 

-.01034 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00048 

.53239 

.49216 

.00000 

.00067 

.51790 

.49493 

.00000 

.00069 

.51800 

.49600 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00144 

.58759 

.49837 

.00000 

.00032 

.54391 

.49895 

.00000 

.00062 

.52046 

.49410 

.00000 

.00067 

.51742 

.49354 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00148 

.50159 

.50603 

.00000 

.00078 

.54366 

.49070 

.00000 

.00056 

.53033 

.49462 

.00000 

.00064 

.51774 

.49361 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PAGE  456 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEOC  VA422 C l A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


CATR251)  < 24  JU-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  - 

1360. 1000 

IN. 

XT 

YhRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLT-Y 

60.000 

BETA 

3.  COO 

DLTBTA 

000 

AILRON 

,!)Q0 

GRID 

0.000 

ALPHA  - -10.000 
DLTALF  - .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

321/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.554 

28.971 

-.17143 

,10704 

-.02654 

-.04243 

-.01005 

.00052 

.45019 

.537 

98.805 

16029 

.10360 

-.02534 

-.04367 

-.01004 

.00039 

.44789 

.670 

197.700 

-.15650 

.10410 

-.02401 

-.04000 

-.00906 

.00036 

.451 16 

.512 

298. 190 

16168 

.11046 

-.01850 

-.03744 

-.00967 

.00031 

.47839 

.563 

399.940 

-. 15206 

.10221 

-.02508 

-.03792 

-.00967 

.00033 

.44309 

.607 

500. 120 

14749 

.10298 

-.02704 

-.03771 

-.00972 

.00032 

.43028 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

320/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

200.410 

32.961 

-, 16486 

200.480 

103.020 

-. 15999 

200.520 

201.830 

-.15316 

200.530 

300.540 

16054 

200.450 

400.100 

-.16183 

200.400 

500.090 

14948 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.10139 

-.03626 

-.04331 

.10451 

-.0281 1 

-.04255 

,10163 

-.02970 

-.04045 

. 10554 

-.02271 

-.03921 

.10977 

-.01931 

-.03671 

. 10168 

-.02666 

-.03627 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01076 

.00045 

.40469 

-.01041 

.00035 

.43558 

-.01016 

.00036 

.42289 

-.00972 

.00037 

.45952 

-.00988 

.00039 

.47499 

-.00954 

.00032 

.43372 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CPB 

.39298  .00000 

.39766  .00000 

.38655  .00000 

.37792  .00000 

.38018  .00000 

.37827  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.38484  .00000 

.38742  .00000 

.38292  .00000 

.38519  .00000 

.37024  .00000 

.37464  .00000 

.00000  .00000 


ORIGINAL  PAGQ'jg 
OF  POOR  QUAlir^ 


date  as  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  0R9  AND  ET  SEPARATINO(ET  DATA) 


PAGE  457 
CATR252)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

8690.0000 

SQ.FT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

BREF  * 

1290.3000 

IN. 

SCALE  - 

.0100 

XMRP  * 

1360.1000 

IN. 

XT 

YMRP  * 

.0000 

IN. 

YT 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

parametric  data 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

3.000 

DLTBTA 

.000 

AILRON 

.000 

GRID 

8.000 

ALPHA  - -10.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  * 5.930 
ELEVON  - -000 


RUN  NO.  329/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

.418 

.466 

.402 

.470 

.605 

DLT-Z 

402.580 

497,530 

599.300 

700.090 

800.200 

GRADIENT 

CN 

-.35635 

-.37330 

-.36767 

-.35154 

-.34997 

.00000 

CA 

.12660 
.13695 
. 13262 
.12640 
.12829 
.00000 

CLM 

-.03647 

-.02280 

-.02530 

-.03399 

-.03427 

.00000 

CY 

-.04946 

-.05070 

-.04706 

04850 

-.04717 

.00000 

CYN 

-.00630 

-.00586 

-.00656 

-.00665 

-.00644 

.00000 

CBL 

.00026 

.00030 

.00039 

.00032 

.00029 

.00000 

XCP/L 

.40684 

.51567 

.51012 

.49079 

.48993 

.00000 

YCP/L 

.46022 

.47766 

.46098 

.46262 

.46296 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

328/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 
200 .490 
200.560 
200.350 
200.480 
200.530 

DLT-Z 

401.660 

500.730 

600.470 

700.200 

800.290 

GRADIENT 

CN 

-.34130 

-.36058 

-.37378 

-.36306 

-.34920 

.00000 

CA 

. 12044 
.12667 
.13782 
.13071 
.12679 
.00000 

CLM 

-.04850 

-.03451 

-.02223 

-.02707 

-.03489 

.00000 

CY 

-.04948 

-.04970 

-.04758 

-.04620 

-.04613 

.00000 

CYN 

-.00706 

-.00577 

-.00638 

-.00642 

-.00621 

.00000 

CBL 

.00036 

.00035 

.00027 

.00027 

.00026 

.00000 

XCP/L 

.45906 

.49147 

.51679 

.50471 

.48054 

.00000 

YCP/L 

.45867 

.47729 

.46464 

.46145 

.46420 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

327/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.500 

400.410 

400.460 

400.370 

400.470 

DLT-Z 

400.320 

499.650 

600.240 

700.080 

800.210 

GRADIENT 

CN 

-.32221 

-.34658 

-.36420 

-.37202 

-.35898 

.00000 

CA 

. 1 1555 
.12138 
.12983 
.13780 
.12846 
.00000 

CLM 

-.05934 

-.04452 

-.03004 

-.02216 

-.02971 

.00000 

CY 

-.04897 

-.05062 

-.04908 

-.04662 

-.04719 

.00000 

CYN 

-.00791 

-.00607 

-.00592 

-.00734 

-.00660 

.00000 

CBL 

.00037 

.00039 

.00040 

.00037 

.00024 

.00000 

XCP/L 

.42967 

.46861 

.50072 

.51673 

.50051 

.00000 

YCP/L 

.44549 

.47451 

.47408 

.44832 

.46061 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  458 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

• 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

- 1290.3000  IN.  YMRP  - 

• 1290.3000  IN.  ZMRP  - 

.0100 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


SEPARAT I NO ( ET  DATA* 


DLT-Y  * 
BETA 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID 


{ ATR253)  ( 24  JW_  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

3.000 

MACH 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

.000 

0.000 

RUN  NO. 

339/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.586 

.472 

*483 

.522 

.546 

.471 

DLT-Z 

31.770 

102.830 

202.210 

300.550 

400.170 

500.210 

GRADIENT 

CN 

18116 

-.17125 

-.16602 

-.16819 

-.15486 

-.15260 

.00000 

CA 

.10739 

.10670 

.10507 

.11009 

.10234 

.10317 

.00000 

CLM 

-.02534 

-.02307 

-.02252 

-.01770 

-.02541 

-.02647 

.00000 

CY 

-.08605 

-.08631 

-.08280 

-.07923 

-.07863 

-.07006 

.00000 

CYN 

-.01886 

-.01067 

-.01911 

-.01942 

-.01944 

-.01894 

.00000 

CBL 

.00061 

.00072 

.00075 

.00053 

.00053 

.00055 

.00000 

XCP/L 

.46063 

.46422 

.46357 

.48400 

.44370 

.43724 

.00000 

YCP/L 

.40664 

.40725 

.39712 

.30713 

.30564 

.38888 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

340/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.590 

200.530 

200.540 

200.450 

200.650 

200.490 

DLT-Z 

31.452 

97.397 

197.180 

298.450 

399.050 

500*100 

GRADIENT 

CN 

-.17388 

-.16329 

-.15771 

-.16527 

-.16521 

-.15296 

.00000 

CA 

.10377 
.10502 
. 1 0384 
.10570 
.10901 
.10197 
*00000 

CLM 

-.03404 

-.02646 

-.02713 

-.02133 

-.01901 

-.02650 

.00000 

CY 

-.08950 
-.08724 
- . 08452 
-.08095 
-.07922 
-.07823 
.00000 

CYN 

-.02035 

-.01900 

-.01885 

-.01872 

-.01921 

-.01911 

.00000 

CBL 

.00076 

.00067 

.00073 

.00068 

.00050 

.00051 

.00000 

XCP/L 

.42150 

.44513 

.43817 

.46818 

.47795 

.43732 

.00000 

YCP/L 

.39951 

.40554 

.40252 

.39683 

.38097 

,30760 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 
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AEDC  VA4aaUA17)  ORB  AfC  ET  SEPARAT1NOCET  OATA) 


( ATR254 ) l 2H  JU.  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

3690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

333/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.524 

403.780 

-.37447 

.13265 

-.02894 

-.10476 

-.01106 

.533 

501.740 

-.38878 

.13690 

-.01689 

-.10035 

-.01366 

.515 

600.610 

-.37519 

. 1 342B 

-.02262 

-.09942 

-.01320 

.508 

700.270 

-.35878 

. 12837 

-.03176 

-.09687 

-.01370 

.916 

800.710 

-.35758 

. 12927 

-.03133 

-.09912 

-.01411 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

334/  0 

GRADIENT 

interval 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.500 

397.560 

-.35024 

.12251 

-.04458 

-.10687 

-.01201 

200.420 

498.870 

-.37092 

.12895 

-.02958 

-.10347 

-.01253 

200.350 

599.990 

-.38366 

.13931 

-.01830 

-.09912 

-.01422 

200.460 

700.190 

-.37057 

.13139 

-.02521 

-.09910 

-.01357 

200.530 

800.190 

-.35746 

.12873 

-.03221 

-.09660 

-.01381 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

335/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.490 

401.120 

-.33564 

.11605 

-.05461 

-.10606 

-.01285 

400,450 

500.620 

-.36038 

. 12454 

-.03926 

-.10457 

-.01222 

400.410 

600.840 

-.37659 

.13216 

-.02563 

-.10039 

-.01297 

400.470 

700.480 

-.38132 

.13940 

-.01802 

-.09771 

-.01442 

400.460 

800. 0B0 

-.36545 

.12908 

-.02757 

-.09840 

-.01401 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

* 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

* 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

* 

8.000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00091 

.50435 

.47923 

.00000 

.00092 

.52799 

.46324 

.00000 

.00054 

.51622 

.46559 

.00000 

.00062 

.49650 

.45952 

.00000 

.00069 

.49713 

.45891 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5. 00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00081 

.46941 

.47459 

.00000 

.00102 

.50263 

.47374 

.00000 

. 00084 

.52501 

.45814 

.00000 

.00053 

.51081 

.46264 

.00000 

.00067 

.49539 

.45846 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00075 

,44469 

.47367 

,00000 

.00094 

.48224 

.47669 

.00000 

.00098 

.51080 

.46808 

.00000 

.00073 

.52386 

.45526 

.00000 

.00059 

.50563 

.45886 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEDC  VA422 ( I A ! 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT!NO(ET  DATA) 


IATR255)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

1290.3000 

IN. 

ZhRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

.0100 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

9.000 

RUN  NO.  349/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.436 

28.646 

-.16986 

.10773 

.434 

99.386 

-.16162 

.10642 

.509 

197.710 

-.15739 

.10577 

.448 

297.990 

-.16086 

.10843 

.423 

399.720 

-.14763 

.09920 

.511 

500.180 

-.14584 

.09973 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

348/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.430 

32.716 

-.16505 

.10314 

200.440 

102.840 

-. 15938 

.10558 

200.520 

201 .890 

-.15626 

.10361 

200. 4B0 

300.560 

-.16000 

.10515 

200.510 

400.150 

-.15905 

.10597 

200.390 

500.150 

-.14626 

.09895 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  347/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - 


CLH 

CY 

CYN 

-.02889 

.00468 

.00039 

-.02702 

.00196 

-.00041 

-.02590 

.00175 

-.00067 

-.02108 

.00294 

-.00042 

-.02757 

.00292 

.00050 

-.02858 

.00309 

.00052 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLH 

CY 

CYN 

-.03712 

.00193 

-.00127 

-.02993 

.00127 

-.00087 

-.03097 

.00136 

-.00077 

-.02480 

.00175 

-.00044 

-.02200 

.00356 

-.00032 

-.02869 

.00374 

.00036 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAD I ENT  INTERVAL  - 


-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00025 

.43952 

.00000 

.00000 

.00009 

.44155 

.00000 

.00000 

.00003 

.44339 

.00000 

.00000 

.0001 l 

.46680 

.00000 

.00000 

.00009 

.42786 

.00000 

.00000 

.00005 

.42143 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00024 

.40123 

.00000 

.00000 

.00005 

.42716 

.00000 

.00000 

.00004 

.41987 

.00000 

,00000 

.00007 

.45004 

.00000 

.00000 

.00017 

.46170 

.00000 

.00000 

.00008 

.42132 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5. CO/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

400.510 

29.802 

-.15359 

400.510 

100.120 

-.15497 

400.470 

197.200 

-.14591 

400.350 

298.740 

-.15251 

400.430 

399.920 

-.15861 

400.320 

500. 140 

-.15547 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLH 

CY 

.09963 

-.04207 

.00197 

.10437 

-.03226 

.00077 

.10081 

-.03620 

.00361 

.10194 

-.02978 

.00258 

.10600 

-.02297 

.00266 

. 10352 

-.02375 

.00362 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00005 

.00017 

.36698 

-.00184 

-.00001 

.41292 

-.00084 

.00006 

.30463 

-.00037 

.00006 

.42190 

.0001! 

.00003 

.45718 

-.00000 

.00014 

.45163 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OATE  29  JU.  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  • IA17A 


PAOE  X6I 


, >ryr» »r . ; > • ~ * *'*>#**■  ** 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  • 

.0100 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOlET  DATA) 


(ATR256)  ( 24  JUL  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


1260.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

m 

60.000 

BETA 

m 

.000 

DLTBTA 

m 

.000 

A1LRON 

m 

.000 

GRID 

m 

9.000 

ALPHA  • -10.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

357/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

<5  O' 

DLT-X 

.370 

.466 

.308 

.431 

.410 

OLT-Z 

402.670 

500.450 

599.350 

699.970 

000.170 

GRADIENT 

CN 

.-.35740 
- * 37054 
- , 36582 
-.34710 
-.34674 
.00000 

CA 

.12863 

.13709 

.13231 

.12622 

.12710 

.00000 

CLM 

-.03774 

-.02401 

-.02590 

-.03579 

-.03577 

.00000 

CY 

.00587 

.00330 

.00569 

.00550 

.00680 

.00000 

CYN 

.00040 

,00049 

-.00030 

.00001 

.00009 

.00000 

CBL 

.00032 

.00023 

.00042 

.00035 

,00032 

.00000 

XCP/L 
.40457 
.51156 
.50873 
.4063 1 
.40626 
.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.54927 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

356/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

^ Is 
§1 
p 

DLT-X 

200.420 

200.390 

200.310 

200.460 

200.430 

DLT-Z 
401 .630 
500.870 
600.420 
700.250 
800.230 
GRADIENT 

CN 

-.34172 

-.35865 

-.37191 

-.35913 

-.34568 

.00000 

CA 

.12133 

.12865 

.14108 

.13041 

.12591 

.00000 

CLM 

-.04954 

-.03585 

-.02195 

-.02907 

-.03660 

.00000 

CY 

.00524 

.00308 

.00506 

.00667 

.00710 

.00000 

CYN 

-.00091 

.00049 

-.00015 

-.00007 

.00012 

.00000 

CBL 

.00026 

.00030 

.00026 

.00034 

.00030 

.00000 

XCP/L 

.45706 

.48850 

.51712 

.50179 

.48437 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.56520 

.54635 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

fls 

RUN  NO. 

355/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.390 

400.410 

400.390 

400.390 

400.400 

DLT-Z 

400.330 

499.480 

600.150 

700.260 

800.240 

GRADIENT 

CN 

-.32525 

-.34565 

-.36257 

-.36963 

-.35361 

.00000 

CA 

.11557 

.12253 

.13190 

.13840 

.12700 

,00000 

CLM 

-.05856 

-.04414 

-.03006 

-.02297 

-,03180 

.00000 

CY 

.00734 

.00578 

.00523 

.00639 

.00609 

.00000 

CYN 

-.00104 

-.00009 

.00061 

-.00050 

.00021 

.00000 

CBL 

.00014 

.00020 

.00017 

.00041 

.00035 

.00000 

XCP/L 

.43256 

.46913 

.50042 

.51493 

.49552 

.00000 

YCP/L 

.65723 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO  ( ET  DATA)  CATR257)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

2MRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  * 

-10.000 

BETA 

«000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LR0N 

.000 

EL E VON  - 

.000 

GRID 

9.000 

RUN  NO. 

367/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.370 

31.559 

-.17763 

.10918 

-.02790 

-.03865 

-.00891 

.00062 

.44831 

.39730 

.00000 

.484 

102. 840 

-.16735 

.10496 

-.02697 

-.04072 

-.00965 

.00042 

.44577 

.39285 

.00000 

.sm 

202.320 

-.16314 

.10538 

-.02604 

-.03078 

-.00950 

.00043 

.44683 

.38500 

.00000 

.597 

300.590 

-. 16508 

.11007 

-.01990 

-.03744 

-.01062 

*00038 

.47451 

.36014 

.00000 

.519 

400. 140 

-.15273 

, 10097 

-.02639 

-.03508 

-.00951 

.00031 

.43764 

.37316 

.00000 

.440 

500.240 

-.14919 

.10092 

-.02748 

-.03609 

-.00933 

.00032 

.42966 

.37779 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

360/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.370 

31.606 

-.16820 

.10312 

-.03793 

-.04031 

-.00960 

.00049 

.40078 

.39199 

.00000 

200.450 

100.270 

-.16207 

.10623 

-.02895 

-.04152 

-.01041 

.00038 

.43353 

.38325 

.00000 

200.520 

197.480 

-.15482 

.10412 

-.03067 

-.04005 

-.00982 

.00040 

.41993 

.38700 

.00000 

200.490 

298.400 

-.16206 

.10635 

-.02371 

-.03907 

-.00979 

.00042 

.45614 

.38333 

.00000 

200.510 

399.700 

-.16282 

.10080 

-.02020 

-.03635 

-.01029 

.00041 

.47166 

.36054 

.00000 

200.490 

500.200 

-.14937 

.10051 

- . 02744 

-.03651 

-.00936 

.00031 

.43001 

.37912 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING1ET  DATA)  (ATR258)  C 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SO. FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

BREF 

- 

1290.3000 

IN. 

2MRP  • 

416.4000 

IN.  2T 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 9.000 


RUN  NO. 

361/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.476 

403.570 

-.36458 

.12501 

-.0369! 

-.04005 

-.00556 

.00045 

.48760 

.47744 

.00000 

.374 

501.500 

-.37884 

. 13668 

-.02219 

-.04747 

-.00632 

.00032 

,51743 

.46531 

.00000 

.396 

600.470 

-.36892 

.13225 

-.02605 

-.04536 

-.00662 

.00030 

.50900 

.45637 

.00000 

.449 

700.270 

-.35111 

.12497 

-.03520 

-.04602 

-.00634 

.00027 

.4883! 

.46209 

.00000 

.734 

800. 680 

-.35073 

.12570 

-.03476 

-.04790 

-.00665 

*00030 

.48909 

.46135 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

362/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.420 

397.980 

-.34463 

.12073 

-.04899 

-.04890 

-.00607 

.00047 

.45902 

.47166 

.00000 

200.410 

498.680 

-.36197 

.12696 

-.03470 

-.04835 

-.00593 

.00043 

.49137 

.47259 

.00000 

200.290 

600.110 

-.37506 

*13713 

-.02208 

-.04770 

-.00695 

.00028 

.51722 

.45653 

.00000 

200.450 

700.080 

-.36324 

.12927 

-.02875 

-.04582 

-.00674 

.00022 

.50304 

.45552 

.00000 

200.440 

800.150 

-.35027 

.12485 

-.03582 

-.04485 

-.00630 

.00027 

.48690 

.46026 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00,000 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

363/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.360 

401.220 

-.32760 

.11585 

-.05957 

-.04936 

-.00736 

.00041 

.43131 

.45418 

.00000 

400.440 

500.690 

-.35085 

.12126 

-.04468 

-.04999 

-.00603 

.00040 

.46937 

.47408 

.00000 

400.470 

600.690 

-.36703 

.12850 

-.03069 

-.04770 

-.00567 

.00036 

.49993 

.47535 

.00000 

400.350 

700.360 

-.37209 

*13623 

-.02300 

-.04489 

-.00771 

.0003! 

.51515 

,43835 

.00000 

400.460 

800.140 

-.35832 

,12631 

-.03108 

-.04700 

-.00664 

.00026 

.49773 

.45968 

.00000 

OR AO I ENT 

.00000 

.00000 

*00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEOC  VA422 ( 1 A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

PAOE  W 

(ATR259)  t 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

.000 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  ■ 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

10.000 

OLT-X 

.410 

.500 

.542 

.495 

.520 

.443 


RUN  NO. 

DLT-Z  CN 

31.403  -.17640 

102.750  167 IB 

202.350  -.16312 

300.660  -.16526 

400.150  -.15192 

500.170  -.14774 

GRADIENT  .00000 


393/  0 

CA  CLH 

.10911  -.02793 

.10524  -.02690 

.10524  -.02591 

.11036  -.01904 

.10103  -.02620 

.10100  -.02737 

.00000  .00000 


GRADIENT  INTERVAL  - 


CY 

CYN 

-.03912 

-.00079 

-.03999 

-.00942 

-.03085 

-.00957 

-.03655 

-.01030 

-.03636 

-.00953 

-.03626 

-.00935 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00062  .44772 

.00041  .44592 

.00042  .44737 

.00036  .47445 

.00029  .43704 

.00029  .42092 

.00000  .00000 


YCP/L  CPfi 

.40144  .00000 

.39378  .00000 

.30623  .00000 

.36150  .00000 

.37514  .00000 

.37813  .00000 

.00000  .00000 


RUN  NO. 

394/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.440 

32.761 

-.15565 

. 10005 

-.04122 

-.04311 

-.01036 

.00047 

.37333 

.39054 

.00000 

400.510 

103.250 

-. 15909 

.10594 

-.03140 

-.04075 

-.01093 

.00032 

.42112 

.37102 

.00000 

400.420 

201.570 

-.14979 

.10065 

-.03504 

-.03940 

-.00996 

.00039 

.39119 

.3021 1 

.00000 

400.660 

300.630 

-.15765 

.10219 

-.02913 

-.03073 

-.00951 

.00039 

.42925 

.30680 

.00000 

400.600 

400.250 

-. 16270 

.10609 

-.02170 

-.03730 

-.00920 

.00037 

.46515 

.38405 

.00000 

400.430 

500.300 

-.15941 

.10553 

-.02200 

-.03613 

-*00901 

.00037 

.46191 

.3607 t 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT 1 NO t ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


- 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

- 1290 

.3000  IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

• 

s 

o 

.3000  IN. 

ZHRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

‘ • 

.0100 

RUN  NO. 

391/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.432 

403.720 

-.36304 

.12654 

-.03608 

-.04971 

-.00615 

.571 

501.520 

-.37595 

.13706 

-.02257 

-.04901 

-.00646 

.397 

600.530 

-.36822 

.13290 

-.02572 

-.04540 

-.00659 

.401 

700.230 

-.35024 

.12530 

-.03494 

-.04627 

-.00634 

.71* 

600.150 

-.34890 

.12614 

-.03450 

-.0477! 

-.00672 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

392/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.410 

397.160 

-.32374 

.11470 

-.06011 

-.04083 

-.00702 

400.460 

499.500 

-.34722 

.12066 

-.04490 

-, 04B33 

-.00578 

400.350 

600.180 

-.36530 

.12088 

-.03036 

-.04910 

-.00597 

400.390 

700.160 

-.37123 

.13684 

-.02269 

-.04500 

-.00758 

400.500 

800.250 

-.35693 

.12663 

-.03093 

-.04609 

-.00630 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR260 ) ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

10.000 

• -5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00043 

.40738 

.47190 

.00000 

.00032 

.51640 

.46625 

.00000 

.00030 

.50954 

.45697 

.00000 

.00027 

.48865 

.46260 

.00000 

.00020 

.48909 

.45999 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00042 

.42862 

.45796 

.00000 

.00040 

.46800 

.47485 

.00000 

.00034 

.50020 

.47344 

.00000 

.00033 

.51566 

.44314 

.00000 

.00025 

.49780 

.46288 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422C IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


CATR26U  ( 24  JU.  75  J 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  ■ 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  ” 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  • 416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

11.000 

RUN  NO.  404/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.658 

19.598 

-.10227 

.09903 

.571 

101.590 

-.09204 

.09879 

.531 

201.990 

-.08407 

.10395 

.526 

301.280 

-.07675 

.10028 

.516 

400.240 

-.07359 

.09052 

.617 

500.230 

-.07593 

.09634 

.503 

600.230 

-.07346 

.09642 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

405/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.450 

20.211 

-.09926 

.09595 

400.540 

100.180 

- . 09774 

.09921 

400.560 

197.520 

-.07956 

.09916 

400.460 

298.190 

-.08194 

.10282 

400.520 

399.990 

-.08085 

.10244 

400.480 

500.130 

-.07426 

.09778 

400.510 

600.110 

-.07363 

.09515 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.01191 

-.03801 

-.00919 

-.00860 

-.03610 

-.00951 

-.00619 

-.03466 

-.01109 

-.01197 

-.03376 

-.01140 

-.01568 

-.03499 

-.01159 

-.01689 

-.03590 

-.01178 

-.01546 

-.03432 

-.01084 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.02655 

-.04153 

-.01052 

-.01082 

-.03994 

-.01050 

-.01096 

-.03755 

-.01010 

-.00839 

-.03718 

-.01189 

-.01128 

-.03523 

-.01250 

-.01583 

-.03503 

-.01172 

-.01627 

-.03470 

-.01121 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00049 

.47698 

.38944 

.00000 

.00036 

.49309 

.37475 

.00000 

.00031 

.50693 

.33481 

.00000 

.00031 

.44942 

.32248 

.00000 

.00033 

.40951 

.32689 

.00000 

.00034 

.40304 

.32912 

.00000 

.00033 

.41130 

.33769 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00041 

.37149 

.38137 

.00000 

.00036 

.48098 

.37468 

.00000 

.00033 

.46211 

.37042 

.00000 

.00034 

.48678 

.33493 

.00000 

.00031 

.46084 

.31051 

.00000 

.00034 

.40943 

.32461 

.00000 

.00034 

.40399 

.33267 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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SREF  - 2690, 

LREF  • 1290. 

BREF  - 1890. 

SCALE  - 


OLT-X 

.519 

.466 

.688 

.467 

.389 


OLT-X 

400.400 

400.370 

400.450 

400.430 

400.460 


SREF  * 8690 

LREF  • 1890 

BREF  - 1890 

SCALE  - 


OLT-X 

.391 

.513 

.400 


AEDC  VA488C I A 17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING (ET  OATA) 


(ATR868)  ( 84  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


0000  SQ.FT.  XMRP 
3000  IN.  YMRP 
3000  IN.  ZMRP 
0100 


• 1360.1000  IN.  XT 

• .0000  IN.  YT 

• 416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

• 

60.000 

BETA 

m 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

AILRON 

* 

.000 

GRID 

m 

1 1.000 

ALPHA  • -5.000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - -20.000 


RUN  NO, 

408/  0 

GRADIENT 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

404.090 

-.87088 

.18758 

-.02007 

- . 04486 

500.930 

-.85785 

.18118 

-.08798 

-.04335 

600.360 

-.24805 

.11388 

-.03618 

-.04377 

750.170 

-.83901 

.11878 

-.03457 

-.04187 

800.680 

-.84040 

.11861 

-.03428 

-.04371 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

403/  0 

GRADIENT 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

396.900 

-.84639 

.11315 

-.03776 

-.04686 

499.560 

-.85880 

.18021 

-.08923 

-.04426 

599.970 

-.86011 

. 18435 

-.02460 

-.04833 

750. 180 

-.84049 

.11894 

-.03487 

-.04818 

800.090 

-.23853 

.11853 

-.03476 

-.04326 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.00848 

.00040 

.50647 

.48543 

.00000 

-.00978 

.00040 

.48268 

.40067 

.00000 

-.00899 

.00032 

.45409 

.41483 

.00000 

-.00807 

.00033 

.45730 

.42181 

.00000 

-.00856 

.00035 

.45871 

.42157 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.00896 

.00040 

.45187 

.42472 

.00000 

-.00878 

.00038 

.47925 

.42068 

.00000 

-.00974 

.00046 

.49826 

.39759 

.00000 

-.00831 

.00034 

.45705 

.48043 

.00000 

-.00818 

.00035 

.45658 

.42685 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

.0000  SQ.FT.  XMRP 
.3000  IN.  YMRP 
.3000  IN.  ZMRP 
.0100 


AEDC  VA488IIA17)  ORB  ANO  ET  SEPAR AT 1 NG ( ET  OATA) 

CATR864)  ( 84 

JUL  75  ) 

PARAMETRIC 

DATA 

1360.1000 

IN. 

XT 

OLT-Y 

60.000 

ALPHA  * 

-5,000 

.0000 

IN. 

YT 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-80.000 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

11.000 

RUN  NO. 

407/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

804.700 

-.51134 

. 14738 

-.01980 

-.05396 

-.00541 

.00037 

,53211 

.48884 

.00000 

900.000 

-.48515 

.14763 

-.03809 

-.05153 

-.00567 

.00049 

.51813 

.48149 

,00000 

1000.400 

-.40460 

.14686 

-.03198 

-.05109 

-.00539 

.00048 

.51884 

.40468 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 
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AEOC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  OATA) 


(ATR264)  t 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

- 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

401/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.530 

750.980 

-.51926 

.15658 

-.01729 

400.360 

800.490 

-.51576 

.16167 

-.01595 

400.350 

900.430 

-.49738 

.15039 

-.02455 

400.340 

1000.400 

-.48058 

. 14482 

-.03332 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  data 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

m . 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

a 

11.000 

GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.05502 

-.00432 

.00049 

.53508 

.50353 

.00000 

. 05234 

-.00672 

.00046 

.53673 

.46866 

.00000 

-.05317 

-.00557 

.00030 

.52386 

.48519 

.00000 

-.05157 

-.00511 

.00039 

.50991 

.48907 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT I NG ( ET  DATA) 


(ATR265)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  » 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  - 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.400G  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  * 

-20.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO. 

417/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.616 

19.231 

.01678 

.09401 

.02804 

.614 

97.915 

.02663 

.09256 

.02648 

.512 

199.190 

.03909 

.09223 

.02725 

.702 

300.230 

.05506 

.08837 

.01905 

.669 

402.100 

.05547 

.08916 

.01884 

.757 

501.150 

.05504 

.08903 

.01857 

.755 

598.290 

.05630 

.08982 

.01941 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

418/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.560 

19.975 

.00958 

.09616 

.01149 

400.410 

98.532 

.01331 

.09565 

.02817 

400.640 

199.920 

.02735 

.09685 

.03319 

400.570 

290.790 

.05315 

.0873! 

.02015 

400.620 

397.840 

.05601 

. 08845 

.01910 

400.630 

499.470 

.05546 

.08955 

.01913 

400.620 

599.850 

.05501 

.08909 

.02016 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP9 

-.03571 

-.00957 

.00049 

-.60877 

.37120 

.00000 

-.03174 

-.01000 

.00044 

-.13627 

.33824 

.00000 

-.03199 

-.01109 

'.00012 

.07126 

.31612 

.00000 

-.03439 

-.01071 

.00034 

.31662 

.34085 

.00000 

-.03415 

-.01047 

.00034 

.32102 

.34419 

.00000 

-.03450 

-.01034 

.00034 

.32265 

.34902 

.00000 

-.03457 

-.01044 

.00035 

.31749 

.34727 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.04330 

-.00836 

.00037 

-.27991 

.42338 

.00000 

-.03516 

-.00857 

.00038 

-.92105 

.38810 

.00000 

-.03107 

-.01169 

.00006 

-.2894 1 

.29537 

.00000 

-.03320 

-.01067 

.00030 

.29345 

. 33302 

.00000 

-.03417 

-.01047 

.00033 

.32012 

.34422 

.00000 

-.03496 

-.01056 

.00035 

.31729 

.34724 

.00000 

-.03482 

-.01060 

.00035 

,30598 

.34413 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 
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AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGlET  OATA)  (ATR266)  ( 2H  ^JL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0007  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  « 

1290.3000  IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000  IN. 
.0100 

ZMRP  ■ 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLT8TA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

■ 

12.000 

RUN  NO. 

415/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP9 

.523 

401.220 

-.08707 

.09946 

.00005 

-.03099 

-.01089 

.00018 

.55878 

.31283 

.00000 

.494 

502. B90 

-.06608 

.0930 1 

-.01393 

-.03209 

-.01064 

.00030 

.41 107 

.32677 

.00000 

.551 

601.710 

-.06521 

.09456 

-.01436 

-.03196 

-.01057 

.00031 

.40446 

.32724 

.00000 

.660 

749.950 

-.06399 

.09705 

-.01354 

-.03202 

-.01088 

.00031 

.41047 

.32667 

.00000 

-.662 

B02.940 

-.06602 

.09765 

-.01426 

-.03221 

-.01060 

.00030 

.40743 

.32839 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

416/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.600 

398.040 

-.11368 

.10782 

.01358 

-.03182 

-.01055 

. 0000B 

.64179 

.32672 

.00000 

400.450 

497.570 

— . 06B02 

.09371 

-.01079 

-.03100 

-.01069 

.00023 

.44755 

.31746 

.00000 

400.590 

599.280 

-.06392 

.09379 

-.01354 

-.03274 

-.01079 

.00031 

.41033 

.32815 

.00000 

400.630 

750.050 

-.06395 

.09718 

-.01303 

-.03442 

-.01140 

.00031 

.41604 

.32701 

.00000 

400.510 

BOO. 100 

-.06407 

.09789 

-.01333 

-.03356 

-.01139 

.00031 

.41300 

.32120 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGlET  DATA) 


(ATR268)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO  . 

420/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.512 

BO  1.340 

-.22961 

.11262 

-.03462 

-.03830 

-.00806 

.00031 

.45253 

.41136 

.00000 

.520 

900.210 

-.23009 

.11309 

-.03600 

-.03707 

-.00791 

.00030 

.44070 

.40936 

.00000 

.589 

1000.100 

-.23146 

.11416 

-.03634 

-.03950 

-.00705 

.00035 

.44867 

.41944 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGlET  OATA) 


REFERENCE  OATA 


PAGE  470 
(ATR268)  { 24  JUL  75  I 

PARAMETRIC  OATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  ■ 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  414/  0 


OLT-Y  • 
BETA  - 
DLT8TA  « 
AILRON  • 
GRID  - 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


60.000 

.000 

3.000 

.000 

12.000 


ALPHA  » 
DLTALF  - 
MACH 

ELEVON  - 


5.000 
-20  .’000 
5.930 
-20.000 


OLT-X 
400.440 
400.^30 
400. 4B0 
400.440 


DLT-Z 

750.300 

800.270 

900.110 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

-.23262 

-.22830 

-.22920 

-.23207 

.00000 


CA 

.11215 
.11339 
.11478 
. 1 1508 
.00000 


CLM 

-.031 1 1 
-.03448 
-.03616 
-.03728 
.00000 


CY 

-.03852 

-.03934 

-.04108 

-.04097 

.00000 


CYN 

-.00824 
-.00836 
- . 00878 
-.00866 
.00000 


CBL 

.00027 

.00031 

.00033 

.00033 

.00000 


XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.46492 

.40895 

.00000 

.45281 

.40981 

.00000 

.44806 

.40901 

.00000 

.44611 

.41072 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  » 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  ■ 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - ,0100 


AE DC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT INGtET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  430/  0 


OLT-X 

.513 

.545 

.568 

.591 

.505 

.587 

.514 


OLT-X 

400.560 

400.450 

400.520 

400.550 

400.650 

400.520 

400.500 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

10.804 

-.03957 

.09601 

.00780 

-.03521 

99.549 

-.03396 

.09479 

.00787 

-.03380 

200.550 

-.02249 

.09719 

.01089 

-.03215 

302 « 190 

-.00697 

.09113 

.00180 

-.03246 

400.690 

-.00622 

.09373 

.00279 

-.03316 

500.060 

-.00761 

.09487 

.00234 

-.03423 

600.080 

-.00885 

.09532 

.O0t68 

-.03314 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

431/  0 

GRADIENT 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

19.986 

-.04748 

.09692 

-.00653 

-.04163 

100.210 

-.04089 

.09693 

.00877 

-.03805 

190.780 

-.02709 

.09490 

.01125 

-.03421 

297.840 

-.01533 

.09501 

.00775 

-.03303 

399.070 

-.00621 

.09217 

.00319 

-.03330 

500.000 

-.00703 

.09429 

,00294 

-.03404 

600.130 

-.00978 

.09603 

.00159 

-.03542 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRA01ENT  INTERVAL 


CYN 

-.00961 

-.00999 

-.01177 

-.01125 

-.01143 

-.01165 

-.01157 

.00000 


CYN 

-.01040 

-.00956 

-.01113 

-.01152 

-.01160 

-.01239 

-.01262 

.00000 


( ATR269)  C 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


.000 

.000 


DLT-Y 

* 60 , 

,000  ALPHA 

m 

BETA 

■ 

, 000  DLTALF 

m 

OLTBTA  • 3. 

, 000  MACH 

■ 5, 

AILRON  • 

,000  ELEVON 

- -20. 

GRID 

« 13. 

,000 

-5.00/  5. 

00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00040 

.69601 

.36756 

.00000 

.00040 

.72014 

.35186 

.00000 

.00017 

.09663 

.30255 

.00000 

*0003t  . 

.74642 

.31612 

.00000 

.00031 

.87179 

.31763 

.00000 

.00032 

.77339 

.32057 

.00000 

.00032 

.69122 

.31437 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5, 

,00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00034 

.46222 

.38385 

.00000 

.00035 

.70824 

.38288 

.00000 

.00026 

.04844 

.33099 

.00000 

.00022 

.91149 

.31467 

.00000 

.00031 

.91600 

.31493 

.00000 

.00034 

.85067 

.30995 

.00000 

.00034 

.67182 

.30947 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - I AI7-A 


PAOE  471 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT,  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - *0100 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


(ATR270)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRIO 

13.000 

RUN  NO. 

428/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.514 

403.700 

-. 16493 

. 1 1483 

-.01137 

-.03440 

-.00986 

.00034 

.51017 

.436 

501 .810 

-. 14425 

. 1 0408 

-.02527 

-.03659 

-.01025 

.00029 

.43598 

.445 

600. 180 

-.14287 

.10586 

-.02824 

-.03496 

-.00941 

.00029 

.42025 

.533 

749.990 

-.14650 

. 10524 

-.02903 

-.03669 

-.00985 

.00031 

.41996 

-.205 

80 l . 820 

-.14838 

.10465 

-.02933 

-.03849 

-.01022 

.00031 

.42025 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 
.35919 
.36273 
.37026 
.37071 
. 37284 
.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DLT-X 

400.350 

400*370 

400.410 

400.430 

400.450 


RUN  NO. 

429/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

396 . 770 

-.17155 

.11234 

-.00987 

-.03771 

-.00883 

.00032 

.51816 

.39470 

.00000 

498.370 

-.15865 

.11289 

-.01495 

-.03666 

-.01029 

.00035 

.49250 

.36228 

. 0G000 

600.310 

-.14460 

,10494 

-.02639 

-.03725 

-.01034 

.00032 

.43083 

.36431 

.00000 

750.260 

- . 14561 

.10506 

-.02914 

-.03017 

-,01053 

.00034 

.41852 

.36571 

.00000 

600. 160 

-.14696 

.10577 

-.02079 

-.03693 

-.01021 

.00032 

.42149 

.36520 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


( ATR272)  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  • 2690.0000 

LREF  • 1290.3000 

8REF  - 1290.3000 

SCALE  - .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  • 

IN.  2 MRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN,  YT 
416.4000  IN.  2T 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  • 

-20.000 

DLTBTA  • 

3.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  • 

-20.000 

GRIO  - 

13.000 

OLT-X 

.531 

.522 

.595 


RUN  NO. 

433/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  " 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

BO  1.960 

-.34680 

.12805 

-.04012 

-.04722 

-.00700 

.00027 

.47752 

900.460 

-.34642 

.12854 

-.03980 

-.04607 

-.00690 

.00025 

.47009 

1000*300 

-.34938 

.12003 

-.03709 

-.04579 

-*00640 

,00025 

.48418 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CPB 

.45357  .00000 

.45545  .00000 

,46071  .00000 

.00000  ,00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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5REF  - 2690 

LREF  « 1290 

BREF  - 1290 

SCALE  - 


OLT-X 

400.460 

400.500 

400.560 

400.510 


SREF  - 2690 

LREF  - 1290 

BREF  - 1290 

SCALE  - 


OLT-X 

.617 

.674 

.612 

.639 

.704 

.614 

.589 


AEDC  VA422 ( 1 A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  OATA)  (ATR272)  C 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 

REFERENCE  DATA 

0000  SQ.FT. 

XMRP  » 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

- 60.000  ALPHA 

. .000 

3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

0ETA 

• .000  DLTALF 

- -20.000 

3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

- 3.000  MACH 

- 5.930 

,0100 

AILRON 

- .000  ELEVON 

- -20.000 

GRID 

* 13.000 

RUN  NO.  427/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

J 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L  YCP/L 

CPB 

750.330 

-.37152 

. 13934 

-.02521 

-.04540 

-.00796 

.00036 

.51094  .43552 

.00000 

800.250 

-.36129 

.13324 

-.03533 

-.04700 

-.00752 

,00023 

.49776  .44650 

.00000 

900.490 

-.34917 

. 12936 

-.03024 

-.04652 

-.00600 

.00030 

.48103  .45616 

.00000 

1000.300 

-.34070 

.12801 

-.03652 

-.04409 

-.00642 

.00032 

.48518  .45842 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

0000  SQ.FT.  XMRP 
3000  IN.  YMRP 
3000  IN.  ZMRP 
0100 


AEDC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGtET  OATA) 


t ATR273)  t 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  * 

.000 

DLTBTA 

* 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-20.000 

GRID 

m 

14.000 

RUN  NO.  440/  0 


DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

10.060 

-.04393 

.09021 

.01020 

99.453 

-.03509 

.09593 

.00860 

200.920 

-.01971 

.09550 

.00881 

301.980 

-.00675 

.09153 

.00118 

401.100 

-.00737 

.09212 

.00155 

500.110 

-.00706 

.09234 

.00179 

600.070 

-.00013 

.09254 

.00126 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.07739 

-.01075 

.00073 

.72049 

-.07310 

-.01910 

.00073 

.72964 

-.07062 

-.02217 

.00042 

.07063 

-.07176 

-.02110 

.00056 

.68026 

-.07287 

-.02150 

.00050 

.70525 

-.07333 

-.02224 

.00058 

.71694 

-.07422 

-.02275 

.00058 

.66676 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CPB 

.38910  .00000 

.37581  .00000 

.33903  .00000 

.35293  ,00000 

.35224  .00000 

.34651  .00000 

.34419  .00000 

.00000  .00000 


DATE  M JUL  73 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEOC  VA433 U A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  OATA) 


REFERENCE  OATA 

sref  • aeao.oooo  sq.ft,  xmrp 

LREF  - 1390.3000  IN.  YMRP 

BREF  - IE90 . 3000  IN.  ZMRP 

SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4Q00  IN.  ZT 


PAGE  473 
(ATR3741  ( an  JUL  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

• 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

OLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

- 5.930 

A1LRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

-ao.ooo 

GRIO 

■ 

14.000 

OLT-X 

.547 

.495 

.443 

.517 

-.000 


RUN  NO. 

439/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

403.760 

-. 16961 

.11175 

-.01133 

-.07695 

-.01911 

.00051 

.51 169 

.30485 

.00000 

501 .790 

-. 14803 

.10375 

-.03433 

-.07900 

-.03010 

.00053 

.44354 

.38061 

.00000 

600.330 

14544 

.10394 

-.03645 

-.08013 

-.01999 

.00050 

.43137 

.38399 

.00000 

750.030 

-.14934 

. 10389 

-.03659 

-.08137 

-.03033 

.00059 

.43387 

.38371 

.00000 

BOI .640 

-.14935 

.10356 

-.03635 

-.08170 

-.03035 

.00057 

.43510 

.38439 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


AEDC  VA432MA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG ( ET  OATA) 


SREF 

M 

3690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1390.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

• 

1390.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

*0*00 

(ATR3751  ( 34  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

• 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  • 

-30.000 

OLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

-30.000 

GRID 

m 

14.000 

RUN  NO. 

438/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

.463 

80 1.090 

-.35106 

* 13954 

-.03417 

-.10139 

-.01559 

.00069 

.460 

900.460 

-.35436 

.13959 

-.03310 

— . 1 0 1B9 

-.01531 

.00073 

.440 

1000.300 

-.35500 

.13996 

-.03300 

-.09814 

-.0143G 

.00066 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

*49050 

.49308 

.49536 

.00000 


YCP/L 

.45091 

.45404 

.45657 

.00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  IAI7A 


PAGE  474 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  OATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


AEDC  VA422UA171  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA I 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
HI 6. HO 00  IN.  ZT 


CATR2771  l 2H  M.  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

3.000 

OLTALF  - 

-M-PM 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 

14.000 

RUN  NO.  454/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

.HU 

.507 

.527 

.577 

.108 


OLT-Z 

403.750 

501.810 

600.260 

750.130 

601.170 

GRADIENT 


CN 

-.16903 
- . IH0H3 
-. IH5H0 
-.14896 
—.14841 
.00000 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN,  YMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


CA 

.11130 

.10211 

.10316 

.10319 

.10299 

.00000 


CLM 

-.01118 

-.02H2I 

-.02642 

-.02651 

-.02642 

.00000 


CY 

-.07057 

-.07091 

-.00136 

-.08140 

-.00132 

.00000 


CYN 

-.01950 

-.02003 

-.02031 

-.02028 

-.02017 

.00000 


AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN,  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  453/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


OLT-X 

.494 

.480 

.470 


OLT-Z 

801.850 

900.400 

1000.300 

GRADIENT 


CN 

-.35298 

-.35391 

-.35676 

.00000 


CA 

.12956 

.12894 

.12954 

.00000 


CLM 

-.03419 

-.03313 

-.03198 

.00000 


CY 

-.10109 

-.10092 

-.09919 

.00000 


CYN 

-.01561 
-.01493 
-.0144 1 
.00000 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00053 

.51234 

.38497 

.00000 

.00051 

.44438 

.38103 

.00000 

.00059 

.43140 

.30398 

.00000 

.00059 

.43401 

.38426 

.00000 

.00058 

.43396 

.38506 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

)ATA) 

( ATR278 1 ( 2H  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

DLT-Y 

- 60.000  ALPHA 

* .000 

BETA 

m 

3.000  OLTALF 

« -20.000 

DLTBTA  - 

3.000  MACH 

» 5.930 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

- -40.000 

GRID 

- 14.000 

-5.00/  5, 

00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00069 

.49068 

.45047 

.00000 

.00073 

.49293 

.45502 

.00000 

.00067 

.49572 

.45687 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  29  JUL  75 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - 1AI7A 


PAGE  475 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

.0100 

AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGlET  DATA) 


(ATR279)  ( 24  M.  75  ) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

.000 

dltalf  - 

.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO.  605/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.460 

18.999 

-.04129 

.09281 

*495 

99.692 

-.03559 

.09105 

.543 

200.490 

-.02520 

.09440 

.439 

302.040 

-.00994 

.08803 

.413 

400.880 

-.00734 

.09006 

.438 

500.180 

-.01046 

.09190 

.562 

596.470 

-.01021 

.09221 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

606/  0 

DLT-X 

DLT“Z 

CN 

CA 

400.470 

20.071 

-.04825 

.09379 

400.440 

97.792 

-.04202 

.09341 

400.530 

198.960 

-.02886 

.09221 

400.500 

297.960 

-.01816 

.09139 

400.530 

399.060 

-.00904 

.08896 

400.550 

500.070 

-.00947 

.09116 

400.620 

600.200 

-.01138 

.09180 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRAOIENT  INTERVAL  - 


CLH 

CY 

CYN 

.00750 

-.03850 

-.01041 

.00766 

-.03696 

-.01069 

.01126 

-.03474 

-.01229 

.00210 

-.03606 

-.01 t92 

.00292 

-.03690 

-.01219 

.00249 

-.03728 

-.01247 

.00185 

-.03043 

-.01281 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.00697 

-.04445 

-.01083 

.00884 

-.03910 

-.00980 

.01120 

-.03699 

-.01179 

.00795 

-.03550 

-.01220 

.00322 

-.03701 

-.01248 

.00292 

-.03852 

-.01331 

.00162 

-.03843 

-.01346 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00040 

.68522 

.36941 

.00000 

.00039 

.70878 

.35620 

.00000 

.00016 

.87043 

.31 120 

.00000 

.00030 

.70628 

.32740 

.00000 

.00031 

.83588 

.32754 

.00000 

.00032 

.72443 

.32457 

.00000 

.00033 

.68466 

,32546 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

,00036 

,45739 

.38810 

,00000 

.00033 

.70536 

.38360 

,00000 

.00024 

.82945 

.33560 

.00000 

.00021 

.86411 

, 3 1 825 

.00000 

.00031 

.80745 

.32282 

.00000 

.00033 

.77333 

.31695 

.00000 

,00034 

,65803 

.31370 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  476 


AEDC  VA422C1A171  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


CATR280)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


5HEF  - 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

• 1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

> .0000 

IN.  YT 

BREF  - 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  * 416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

603/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.439 

403.560 

-.16667 

.11108 

-.01108 

-.03913 

-.01040 

.513 

501.660 

-.14609 

.10134 

-.02506 

-.03819 

-.01063 

.416 

600.120 

-.14468 

.10267 

-.02821 

-.03910 

-.01015 

.415 

750.050 

-.14870 

.10227 

-.02912 

-.04061 

-.01061 

-.156 

001.570 

-.14989 

.10139 

-.02937 

-.04129 

-.0109! 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

604/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.350 

396.950 

-.17380 

.10869 

-.01012 

-.03980 

-.00944 

400.H10 

498.430 

-.15994 

.10951 

-.01469 

-.03951 

-.01072 

400.330 

600.260 

-.14700 

.10190 

-.02611 

-.04208 

-.01144 

400.460 

750.310 

-.14714 

.10251 

-.02899 

-.04178 

-.01139 

400.450 

800.150 

-.14843 

.10189 

-.02863 

-.04047 

-.01 121 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y  ■ 60.000 

beta  - .000 

DLTBTA  * 3.000 

AILRON  - .000 

GRID  - 13.000 


ALPHA  » .000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - “40.000 


5.00 


-5.00/ 

CBL 

.00035 

.00026 

.00031 

.00031 

.00030 

.00000 


XCP/L 

.51189 

.43915 

.42211 

.42151 

.42143 

.00000 


YCP/L 

.37122 

.36301 

.37695 

.37581 

.37374 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00031 

.00034 

.00033 

.00034 

.00033 

.00000 


XCP/L 

.51766 

.49330 

.43425 

.42069 

.42360 

.00000 


YCP/L 

.39265 

. 36069 

.36038 

.36790 

.36480 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422I I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT ING (ET  DATA) 


(ATR282)  ( 24  JUL  75  > 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

X*WP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

• 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

.000 

OLTALF  • 

-20.000 

OLTBTA 

■ 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

• 

,000 

ELEVON  • 

-40.000 

GRID 

■ 

13.000 

RUN  NO. 

601/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.473 

801.880 

-.34990 

.12550 

-.03993 

-.05125 

-.00780 

.00029 

.47862 

.45093 

.00000 

.513 

900.580 

-.35131 

.12442 

-.03955 

-.04969 

-.00734 

.00026 

.47969 

.45509 

.00000 

.301 

1000.300 

-.35261 

.12548 

-.03680 

-.04950 

-.00714 

.00026 

.48527 

.45773 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

/ 

x- 


DATE  25  JUL  73  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  477 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


1ATR282)  1 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000 

IN. 

XT 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

.0000 

IN. 

YT 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

me.HOOo 

IN. 

ZT 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-HO. 000 

GRID 

13.000 

RUN  NO.  602/  0 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

HOO.HOO 

750.270 

-.37431 

.13712 

-.02478 

400. H00 

800.250 

-.36482 

.12903 

03J96 

400.4  IQ 

900.420 

-.35124 

.12612 

-.03018 

400.390 

1000.300 

-.35124 

.12606 

-.03654 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04911 

-.00053 

.00038 

.51209 

.43695 

.00000 

-.05059 

-.00819 

.00023 

.49905 

.44520 

.00000 

-.05034 

-.00767 

.00029 

.48239 

.45193 

.00000 

-.04928 

-.00737 

.00032 

.48566 

.45390 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA4221 1 A 1 7 1 ORB  ANO  ET  SEPARATINGCET  DATA! 

( ATR283)  t 24 

JUL  75  1 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000  IN.  XT 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000  IN.  YT 

BETA 

a 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000  IN.  ZT 

DLTBTA 

a 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE  - 

.0100 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

a 

12.000 

RUN  NO. 

616/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.572 

19.416 

.01269 

.09124 

.02613 

-.03936 

-.01040 

. 0004B 

-.99029 

.37377 

.00000 

.571 

90.267 

.02177 

.09023 

.02662 

-.03571 

-.01097 

.00043 

-.2957! 

.34370 

.00000 

.555 

199.200 

.03498 

.08965 

.02718 

-.03559 

-.01194 

.00013 

.01535 

.32397 

.00000 

,553 

300.100 

.05076 

.08563 

.01912 

-.03683 

-.01112 

.00032 

.29512 

.34737 

.00000 

.555 

402.060 

.05090 

.08653 

.01891 

-.03829 

-.01144 

.00034 

.29923 

.34968 

.00000 

.608 

501.150 

.05209 

.08696 

.01866 

-.03809 

-.01123 

.00035 

.30810 

.35229 

.00000 

.799 

597.950 

.05169 

.08705 

.01962 

-.03800 

-,01148 

.00034 

.29314 

,35169 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

610/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.500 

19.951 

.00676 

.09300 

.01115 

-.04704 

-.00950 

.00040 

-.59425 

.41731 

.00000 

400.450 

90.650 

.00911 

.09362 

.02812 

-.03808 

-.00938 

•* 00037 

-1.59870 

.38976 

.00000 

400.530 

200.000 

.02404 

.09394 

.03273 

-.03549 

-.01268 

,00009 

-.39282 

.30068 

.00000 

400.460 

298.930 

.04976 

.00489 

.02017 

-.03729 

-.01151 

.00032 

.27523 

.34272 

,00000 

400.440 

398.000 

.05142 

.08591 

.01921 

-.03733 

— „ 0 1 105 

,00034 

.29738 

.35162 

.00000 

400.590 

499.420 

.05091 

.08702 

.01928 

-.03774 

-.01133 

.00035 

.29372 

.34865 

.00000 

400.610 

599.030 

,05097 

.08682 

.02030 

-.03947 

-,01179 

.00036 

.28013 

.34966 

.00000 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


(ATR284)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

* 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

- 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

■ 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10. 000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELL VON  - 

-40.000 

GRID 

m 

12.000 

RUN  NO. 

616/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.440 

401.110 

-.09119 

.09703 

-.00016 

-.03444 

-.01159 

.00019 

.55699 

.32332 

.00000 

.502 

502.640 

-.07036 

.09168 

-.05383 

-.03542 

-.01127 

.00029 

.42103 

.33598 

.00000 

.563 

601.680 

-.07045 

.09248 

-.01417 

-.03566 

-.01128 

.00031 

.41781 

.33742 

.00000 

.467 

750.050 

-.06851 

.09496 

-.01347 

-.03600 

-.01139 

.00031 

.42093 

.33727 

.00000 

-.572 

802.670 

-.06981 

.09574 

-.01405 

-.03695 

-.01188 

.00031 

.41776 

.33368 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

RUN  NO. 

617/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.540 

398.240 

-.11786 

.10490 

.01345 

-.03574 

-.01123 

.00009 

.63809 

.33681 

.00000 

400.390 

497.650 

-.07463 

.09214 

-.01057 

-.03597 

-.01172 

.00026 

.45939 

.33079 

.00000 

400.570 

599.160 

-.06873 

.09152 

-.01340 

-.03598 

-.01141 

.00031 

.42214 

.33673 

.00000 

400.550 

750.070 

-.06796 

.09404 

-.01299 

-.03631 

-.01177 

.00032 

.42478 

.33183 

.00000 

400.590 

800.160 

-.06819 

.09500 

-.01329 

-.03702 

-.01192 

.00033 

.42217 

.33333 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422 C I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARST I NG t ET  OATA) 


( ATR286)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  • 

5.000 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID  - 12.000 


RUN  NO. 

614/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.457 

801.430 

-.23258 

.11105 

-.03449 

-.04300 

-.00905 

.00033 

.45475 

.41152 

.00000 

.402 

900.280 

-.23441 

.11140 

-.03596 

-.04163 

-.00905 

.00031 

.45110 

.40650 

.00000 

♦ 494 

1000.100 

-.23569 

. 1 1213 

-.03627 

-.04416 

-.00896 

.00034 

.45002 

.41661 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEOC  VA422I l A17 1 ORB  AND  ET  SCPARAT lNO(ET  DATA)  (ATR296)  ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

SCALE  - 

.0100 

XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

2 MRP  • H16. 4000  IN.  2T 


OLT-Y 

■ 

60.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

■ 

12.000 

ALPHA  - 5.000 
DLTALF  - -20.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  • -40.000 


RUN  NO.  615/  0 


OLT-X 

OCT-2 

CN 

CA 

CLM 

400.420 

750.200 

-.23703 

. 10945 

-.03069 

400.380 

000.210 

-.23219 

.11123 

-.03439 

400.490 

900.210 

-.23371 

.11237 

-.03602 

400.460 

1000.300 

-.23733 

.11236 

-.03705 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

YCP/L 

-.04328 

-.00908 

.00028 

.46720 

,4.1 181 

-.04294 

-.00914 

.00031 

.45487 

.40961 

-.04540 

-.00971 

,00036 

.45067 

.40891 

-.04544 

-.00951 

.00034 

.44928 

.41055 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422(!AI7)  ORB  ANO  ET  SEPARAT l NG ( ET  OATA) 


(ATR287)  ( 24  JU,  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

2MRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

■ 

.0100 

DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

1 I .000 

RUN  NO. 

631/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.486 

19.705 

-.10113 

.09737 

.523 

101.520 

-.09354 

.09673 

.467 

201.800 

-.00493 

.10165 

.553 

301.250 

-.07925 

.09854 

.520 

400.140 

-.07433 

.09601 

.568 

500.250 

-.07552 

.09455 

.557 

600.210 

-.07453 

.09340 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

632/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

400.510 

23.692 

-.10137 

.09450 

400.440 

100.100 

-.09720 

. 09709 

400.510 

197.830 

-.08201 

.09605 

400.340 

290.270 

-.00365 

.10020 

400.420 

399.910 

-.00160 

,10044 

400.470 

500.210 

-.07494 

.09557 

400.500 

600.160 

-.07418 

.09382 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.01133 

-.03934 

-.00924 

-.00075 

-.03831 

-.00998 

-.00624 

-.03651 

-.01162 

-.01189 

-.03523 

-.01 169 

-.01583 

-.03602 

-.01206 

-.01678 

-.03729 

-.01205 

-.01558 

-.03523 

-.01121 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.02557 

-.04299 

-.01048 

-.01091 

—.04061 

-.01 079 

-.01 102 

-.03004 

-.01040 

-.00840 

-.03968 

-.01239 

-.01100 

-.03601 

-.01289 

-.01586 

-.03650 

-.01214 

-.01 59S 

-.03705 

-.01186 

.00000 

.00000 

,00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00044 

.48006 

.39423 

.00000 

.00034 

.49299 

.37641 

.00000 

.00029 

.50697 

.33604 

*.00000 

.00026 

.45356 

.32660 

.00000 

.00031 

.40952 

.32950 

.00000 

.00031 

.4031 1 

.33263 

.00000 

.00030 

.41226 

' .33602 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00037 

.30214 

.30760 

.00000 

.00032 

.40056 

.37260 

.00000 

.00029 

.46535 

.37129 

.00000 

.00031 

.48749 

.34042 

.00000 

.00029 

.46349 

.31367 

.00000 

,00032 

.41046 

,32651 

.00000 

.00032 

.40790 

.33473 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


CATR288)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  * 

2690 . 0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  • 

-40.000 

GRID 

1 1.000 

RUN  NO. 

629/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.521 

403.940 

-.27107 

.12521 

-.02014 

-.04525 

-.00883 

.00038 

.50642 

.42200 

.00000 

.522 

500.940 

-.25835 

.11683 

-.02804 

-.04332 

-.00965 

.00035 

.48252 

.40269 

.00000 

.444 

600.240 

-.24262 

.11088 

-.03630 

-.04317 

-.00874 

.00027 

.45381 

.41696 

.00000 

.447 

750.160 

-.24104 

. 1 1039 

-.03468 

- . 04248 

-.00843 

.00031 

.45781 

.41966 

.00000 

. 191 

800.370 

-.24078 

.11045 

-.03448 

-.04367 

-.00855 

.00031 

.45828 

.42157 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

630/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.520 

397 . 040 

-.24649 

.11169 

-.03809 

-.04727 

-.00899 

.00038 

.45039 

.42553 

.00000 

400.430 

499.580 

-.25820 

.11695 

-.02916 

-.04603 

-.00887 

.00037 

.47943 

.42378 

.00000 

400.410 

599.930 

-.26031 

. 12207 

-.02471 

-.04309 

-.01003 

.00043 

.49202 

.39570 

.00000 

400.400 

750.210 

-.24103 

.11063 

-.03507 

-.04291 

-.00862 

.00030 

.45670 

.41805 

.00000 

400.380 

800.140 

-.24011 

.10998 

-.03502 

-.04218 

-.00856 

.00030 

.45644 

.41655 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VAH22( I A 1 7 J ORB  AND  ET  SEPARATING(ET  DATA) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


(ATR290)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


• 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

* 60.000  ALPHA 

« -5.000 

> 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

- .000  DLTALF 

* -20.000 

‘ 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

- 3.000  MACH 

« 5.930 

> .0100 

AILRON 

- . 000  ELEVON 

- -40.000 

GRID 

- 11.000 

RUN  NO.  627/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L  YCP/L 

CP8 

.410  804.380 

-.51141 

.14394 

-.02024 

-.05435 

-.00554 

.00036 

.53069  .48707 

.00000 

.493  900.600 

-.48754 

.14496 

-.03234 

-.05283 

-.00580 

.00047 

.51200  .48169 

.00000 

.417  1000.400 

-.48643 

.14437 

-.03215 

-.05269 

-.00572 

.00046 

.51217  .48255 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 
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AEDC  VA422MA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT INOIET  DATA)  (ATR290)  C 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

- 60 

.000  ALPHA 

« -5.000 

LREF  * 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

.000  DLTALF 

- -20.000 

BREF  - 1290.3000  Ifc 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

- 3 

.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  • .0100 

A1LRON 

. 000  ELEVON 

- -40.000 

GRID 

- 11 

.000 

RUN  NO.  628/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/  5.00 

OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.430  750.930 

-.51986 

.15357 

-.01734 

-.05594 

-.00497 

.00045 

.53504 

.49629 

.00000 

400.360  800.550 

-.51752 

.15942 

-.01608 

-.05328 

-.00707 

.00044 

.53663 

.46561 

.00000 

400.520  900.300 

-.50000 

. 14753 

-.02458 

-.05365 

-.00560 

,00026 

,52399 

.48540 

.00000 

400.400  1000.400 

-.48288 

.14278 

-.03359 

-,05362 

-.00551 

.00037 

.50975 

.48660 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB 

AND  ET  SEPARAT 1 NG ( ET 

DATA) 

(ATR291 ) ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690, 

o 

o 

o 

o 

p 

*n 

-* 

XMRP 

- 1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 60 

.000  ALPHA 

- -10.000 

LREF  • 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  > 

■ .0000 

IN.  YT 

BETA 

• 

. 000  DLTALF 

* .000 

BREF  * 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  - 

■ 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  • 3, 

,000  MACH 

• 5.930 

SCALE  - 

,0100 

AILRON  - 

,000  ELEVON 

« -40.000 

GRID 

• 10. 

o 

o 

o 

RUN  NO. 

640/  0 

GRAOICNT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

o 

o 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.452 

31.664 

-.17893 

.10716 

-.02797 

-.04112 

-.00928 

.00058 

.44912 

.40074 

.00000 

.529 

102.590 

-.16687 

.10325 

-.02729 

-.04216 

-.00994 

. 00037 

.44406 

.39354 

.00000 

.519 

202.280 

-.16607 

.10311 

-.02596 

-.04076 

-.01013 

.00039 

.44913 

.38472 

.00000 

.404 

300.590 

-.16758 

.10828 

-.01993 

-.03849 

-.01066 

.00033 

.47526 

.36488 

.00000 

.381 

400.180 

-.15308 

.09903 

-.02624 

-.03842 

-.01001 

.00020 

.43859 

.37631 

.00000 

.491 

500.220 

-.15037 

,09864 

-.02742 

-.03069 

-.00904 

.00029 

.43092 

.38066 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

641/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.440 

32.477 

-.15588 

.00607 

-.04213 

-.04442 

-.01084 

.00043 

. 36954 

.38783 

.00000 

400.430 

103.130 

-.18078 

.10278 

-.03187 

-.04263 

-.01156 

.00028 

.41986 

.36894 

.00000 

400.530 

201.480 

-.14993 

.09886 

-.03634 

-.04254 

-.01085 

.00039 

.38899 

.38008 

.00000 

400.530 

300.530 

-.15912 

.10034 

-.02950 

-.04050 

-.00981 

.00035 

.42049 

.38908 

.00000 

400.430 

400.310 

-.16453 

.10394 

-.02204 

-.03943 

-.00979 

.00035 

.46475 

. 38400 

.00000 

400.410 

500.140 

-.  15902 

.10441 

-.02186 

-.03051 

-.01025 

.00035 

.46280 

. 37247 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT INOCET  OATA) 


(ATR292)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

418.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

run 

638/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.490 

403.540 

-.36438 

.12411 

-.03734 

-.05117 

-.00650 

,363 

501.600 

-.37030 

.13467 

-.02297 

-.05053 

-.00676 

,299 

600.520 

-.37001 

.13041 

-.02575 

-.04702 

-.00719 

.440 

700.240 

-.35273 

.12206 

-.03471 

-.04775 

-.00666 

.607 

799.920 

-.35257 

. 12440 

-.03455 

-.05047 

-.00720 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

639/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.380 

397.340 

-.32602 

.11283 

-.06020 

-.05040 

-.00780 

400.350 

499.420 

-.34039 

.11074 

-.04513 

-.04975 

-.00619 

400.290 

600.140 

-.36572 

. 12668 

-.03063 

-.05190 

-.00643 

400.310 

700.190 

-.37391 

.13419 

-.02272 

-.04671 

-.00790 

400.490 

600.170 

-.35930 

. 12424 

-.03073 

-.04723 

-.00656 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-Y 

• 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

0ETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-ib.obo 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

-40.000 

GRID 

m 

10.000 

-5,00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.00040 

.40674 

.46961 

.00000 

.00020 

.51593 

.46485 

.00000 

.00032 

.50973 

.45148 

.00000 

.00024 

.48959 

.46087 

.00000 

.00026 

.48907 

.45759 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00034 

.42934 

.44917 

.00000 

.00035 

.46705 

.47140 

.00000 

.00032 

.49903 

.47184 

.00000 

.00031 

.51509 

.44020 

.00000 

.00022 

.49850 

.46133 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  403 


AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINO(ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


S REF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

2 MRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

(ATR293I  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

* 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

0LT8TA 

■ 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

a 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

a 

14.000 

RUN  NO. 

467/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.498 

10.855 

-.04423 

.09367 

.00871 

-.07861 

-.01971 

.00074 

.69599 

.38319 

.00000 

.459 

99.456 

-.03786 

.09272 

.00857 

-.07476 

-.02000 

.00074 

.71648 

.37146 

.00000 

.606 

200.770 

-.02038 

.09135 

.00750 

-.07228 

-.02283 

.00044 

.81556 

.33763 

.00000 

.521 

301.880 

-.00978 

.08901 

.00073 

-.07406 

-.02207 

.00058 

.61038 

.35009 

.00000 

.547 

401.070 

-.01011 

.08872 

.00118 

-.07486 

-.02222 

.00060 

.63968 

.35099 

.00000 

.540 

500.090 

-.00999 

.08900 

.00136 

-.07554 

-.02311 

.00059 

.65339 

.34463 

.00000 

.880 

597.070 

-.01115 

.08985 

.00091 

-.07777 

-.02370 

.00061 

.61512 

.34546 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 


AEDC  VA422C I AI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

a 

1290.3000 

IN. 

YMRP  * 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

2MRP  - 

416.4000 

IN.  2T 

SCALE 

9 

.8100 

(ATR294)  ( 2*)  JUL  75  ) 


PARAMETRIC 

DATA 

DLT-Y 

a 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

a 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DCTBTA 

m 

3.000 

MACH  « 

5.S30 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

a 

14.000 

RUN  NO. 

466/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.446 

403.640 

-.17147 

.10731 

-.01209 

-.08006 

-.01985 

.00051 

.50908 

.38510 

.00000 

.505 

501.780 

-.14968 

.09940 

-.02495 

-.08040 

-.02047 

.00051 

.44187 

.38048 

.00000 

.497 

600.290 

-.14962 

.10030 

-.02671 

-.08223 

-.02075 

.00059 

.43365 

.38205 

.00000 

.513 

750.030 

15045 

.10080 

-.02698 

-.08296 

-.02081 

.00059 

.43305 

.38310 

.00000 

-.068 

802.200 

- . 1 5223 

.10030 

-.02681 

-.08371 

-.02095 

.00059 

.43532 

.38348 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 




DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT I NO  (ET  OATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  » 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

PAGE  484 
(ATR295)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  « 

.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

14.000 

RUN  NO.  465/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.560 

802.110 

-.35461 

.12589 

-.03462 

.488 

900.550 

-.35679 

.12631 

-.03352 

.430 

1000.200 

-.35812 

.12621 

-.03243 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.10300 

-.10183 

-.10019 

.00000 


CYN 

-.01622 

-.01540 

-.01476 

.00000 


CBL 

.00070 

.00072 

.00066 

.00000 


XCP/L 

.49014 

.49271 

.49507 

.00000 


YCP/L 

.44833 

.45271 

.45545 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422 ( 1 A I 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT l NG(ET  DATA) 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

> 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

• 1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

» 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

> .0100 

RUN  NO.  1 

477/  0 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.462  19.054 

-.04162 

.09251 

.00827 

.538  99.625 

-.03510 

.09044 

.00793 

.557  200.410 

-.02420 

.09379 

.01083 

.453  302.100 

-.00935 

.08725 

.00191 

.519  401.020 

-.00819 

.08927 

.00206 

.558  500.140 

-.00872 

.09055 

.00239 

.643  597.180 

-.01029 

.09128 

.00173 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  470/  0 


DLT-X 

400.460 

400.430 

400.510 

400.530 

400.530 

400.570 

400.650 


DLT-Z 

19.974 

97.828 

198.990 

297.970 

399.100 

500.110 

600.200 

GRADIENT 


CN 

-.04953 

-.04295 

-.02871 

-.01602 

-.00864 

-.00861 

-.01037 

.00000 


CA 

.09281 

.09373 

.09074 

.09049 

.08005 

.08992 

.09133 

.00000 


CLM 

-.00636 

.00941 

.01108 

.00763 

.00316 

.00291 

.00161 

.00000 


( ATR296)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

13.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.03794 

-.01032 

.00041 

.69722 

.36825 

.00000 

.03753 

-.01061 

.00043 

.71615 

.36089 

.00000 

.03649 

-.01 269 

.00020 

.87088 

.31548 

.00000 

.03686 

-.01224 

.00033 

.70109 

.32641 

.00000 

.03677 

-.01229 

.00033 

.80181 

.32492 

.00000 

.03824 

-.01249 

.00035 

.74961 

.33025 

.00000 

.03815 

-.01254 

.00036 

.67577 

.32865 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.04428 

-.01 098 

.00035 

.46866 

.38509 

.00000 

-.03996 

-.01007 

.00035 

.71138 

.38228 

.00000 

-.03744 

-.01194 

.00028 

.82787 

.33544 

.00000 

-.03776 

-.01264 

.00024 

.89132 

.32449 

.00000 

-.03823 

-.01300 

.00035 

.81393 

.32084 

.00000 

-.03867 

-.01340 

.00037 

.79478 

.31627 

.00000 

-.03925 

-.01362 

.00036 

.66693 

.31600 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 


PAGE  H85 


AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARAT ! NG ( ET  DATA) 


(ATR297)  ( 2S  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.(000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  ■ 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN,  ZT 

RUN  NO. 

475/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.435 

403.640 

-.16619 

.11021 

-.01100 

-.03944 

-.01070 

.506 

501.690 

-.14530 

. 10076 

-.02508 

-.03026 

-.01073 

.304 

600. 1 1C 

14343 

. 10144 

-.02816 

-.03927 

-.01022 

.438 

750.080 

-.  14904 

.10202 

-.02804 

-.04037 

-.0105! 

-.213 

802.330 

-.14069 

. 10044 

-.02931 

-.04146 

-.01006 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

476/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.370 

396.850 

-. 17247 

.10845 

-.00994 

-.04184 

-.00982 

400.440 

490.420 

-.16109 

.10853 

-.01477 

-.04125 

-.01116 

400.340 

600. 180 

-.  14600 

.10166 

-.02632 

-.04121 

-.01119 

400.500 

750.210 

14721 

.10126 

-.02909 

-.04089 

-.01117 

400.540 

800.240 

-. 14047 

.10112 

-.02867 

-.04060 

-.01095 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-Y  - 60.000 
BETA  - .000 
DLTBTA  ■ 3.000 
AILRON  • 15.000 
GRID  - 13.000 


ALPHA  - .000 
DLTALF  - -10.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00039 

.00031 

.00032 

.00033 

.00033 

.00000 


XCP/L 
.51176 
.H379S 
.421 16 
.42318 
.42064 
.00000 


YCP/L 

.36733 

.36249 

.37655 

.37644 

.37539 

. G0000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00036 

.00037 

.00034 

.00036 

.00035 

.00000 


XCP/L 

.51609 

.49459 

.43241 

.42030 

.42342 

.00000 


YCP/L 
.39434 
.36934 
.36060 
.36753 
. 36990 
.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422MA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG ( ET  DATA) 


(ATR299)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT 

XMRP  « 

1360.1000 

IN. 

XT 

OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  * 

.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF 

a 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO. 

400/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

,402 

802.080 

-.34730 

.12457 

-.03983 

-.05161 

-.00792 

.00031 

.47821 

.45114 

.00000 

.483 

900.620 

-.34968 

.12317 

-.03943 

-.05227 

-.00793 

.00029 

.47960 

.45241 

.00000 

.435 

1000.300 

-.35079 

.12458 

-.03693 

-.04957 

-.00710 

.00029 

.48480 

.45824 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


PAGE  496 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


AEDC  VA422( I A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


CATR299)  ( 2*4  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y 

• l 

60.000  ALPHA 

- .000 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

.000  DLTALF 

-20.000 

BREF 

* 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

m 

3.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  - .0100 

AILRON 

■ 

15.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

m 

13.000 

RUN  NO.  474/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

DLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPS 

400.530  750.300 

-.37233 

.13490 

-.02490 

-.04974 

-.00888 

.00041 

.51162 

.43356 

.00000 

400.430  000.200 

-.36267 

.12922 

-.03104 

-.05045 

-.00808 

.00026 

.49854 

.44639 

.00000 

400.490  900.430 

-.35034 

.12472 

-.03803 

-.05028 

-.00763 

.00032 

.40251 

.45227 

.00000 

400.440  1000.300 

-.34943 

.12488 

-.03650 

-.04063 

-.00720 

.00034 

.40536 

.45495 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  ORB 

AND  ET  SEPARAT 1NGIET  DATA) 

(ATR300)  ( 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

SCALE  - .0100 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

12.000 

RUN  NO. 

490/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.616 

19.370 

.01264 

.09109 

.02807 

-.03065 

-.01039 

.00051 

-.96803 

.37063 

.00000 

.511 

98.266 

.02216 

.09015 

.02649 

-.03653 

-.01122 

.00046 

-.27687 

.34373 

.00000 

.612 

199.110 

.03554 

.09000 

.02696 

-.03669 

-.01222 

.00015 

.02829 

.32558 

.00000 

.614 

300.070 

.05136 

.08599 

.01911 

-.03915 

-.01163 

.00037 

.29850 

.35079 

.00000 

.630 

401.940 

.05135 

.00705 

.01889 

-.03927 

-.01176 

.00036 

.30136 

.34920 

.00000 

.556 

501.220 

.05209 

.00701 

.01861 

-.03859 

-.01145 

.00037 

.30071 

.35096 

.00000 

.729 

598.530 

.05136 

.08707 

.01943 

-.03918 

-.01166 

.00039 

,29403 

.35051 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

491/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.450 

19.972 

.00593 

.09368 

.01182 

-.04710 

-.00979 

.00038 

-.83511 

.41318 

.00000 

400.480 

90.779 

.00818 

. 09347 

.02044 

-.04054 

-.00985 

.00042 

-1 .86990 

.30858 

.00000 

400.430 

200.020 

.02362 

.09508 

.03261 

-.03642 

-.01282 

.0001  1 

-.40603 

.31244 

.00000 

400.540 

290.970 

.04888 

.08490 

.02013 

-.03800 

-.01162 

.00035 

.27057 

.34472 

.00000 

400.520 

397.980 

.05160 

.08668 

.01915 

-.03915 

-.01105 

.00037 

.29903 

.34684 

.00000 

400.550 

499.380 

» 05050 

.08681 

.01922 

-.03897 

-.01155 

.00038 

.29249 

.35132 

.00000 

400.540 

599.990 

.05058 

.08694 

.02016 

-.03933 

—.01191 

.00039 

.27985 

.34678 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.0QC00 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATlNGIET  DATA) 


(ATR301 ) < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN. 

2T 

PARAMETRIC 

DATA 

OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLT8TA 

3.000 

MACH 

5,930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

12.000 

SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


RUN  NO. 

488/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.533 

400.960 

-.09091 

.09756 

-.00049 

-.03597 

-.01215 

. 00022 

.55458 

.32233 

.00000 

.494 

502.710 

-.07070 

.09201 

-.01392 

-.03591 

-.01150 

.00032 

.42002 

.33467 

.00000 

.491 

601 .700 

-.06926 

.09256 

-.01430 

-.03616 

-.01148 

.00033 

.41408 

.33660 

.00000 

.60 1 

750.050 

-.06777 

.0955! 

-.01355 

-.03663 

-.01177 

.00034 

.4ie68 

.33389 

,00000 

-.525 

803.170 

-.07034 

.09580 

-.01420 

-.03757 

-.01209 

.00033 

.41727 

.33348 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

489/  0 

0RAD1ENT 

INTERVAL  » 

-5.00/  5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

400.490 

398.310 

-.11730 

.10490 

.01284 

-.03621 

-.01149 

.00014 

.63476 

.33677 

.00000 

400.490 

497.670 

-.07515 

.09161 

-.01093 

-.03684 

-.01192 

.00030 

.45674 

.33230 

.00000 

400.460 

598.990 

-.06624 

.09206 

-.01369 

-.03599 

-.01148 

.00033 

.41392 

.33555 

.00000 

400.510 

750.130 

-.06839 

.09495 

-.01307 

-.03771 

-.01198 

.00035 

.42481 

.33639 

.00000 

400.570 

800.040 

-.06809 

.09621 

-.01343 

-.03782 

-.01239 

.00035 

.42059 

.32942 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VAW22 ( 1 A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARAT 1 NO ( ET  OATA) 

( ATR3031  ( j 

84  JUL  75 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

- 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

- 60 

. 000  ALPHA 

- 5.1 

- 1290, 

,3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

m 

.00G  DLTALF 

- -20.1 

- 1290, 

,3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

- 3 

.000  MACH 

• 5J 

» 

,0100 

AILRON 

- 15 

.000  ELEVON 

• .1 

000 


GRID 


12.000 


RUN  NO. 

493/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.473 

001.010 

-.23347 

,11150 

-.03453 

-.04395 

-.00953 

.00035 

.45503 

.40680 

.00000 

♦ 387 

900.210 

-.2341? 

.11190 

-.03603 

-.04240 

-.00917 

.00034 

.45086 

.40723 

.00000 

.497 

1000.200 

-.23659 

,11251 

-.03624 

-.04501 

-.00924 

.00036 

,45132 

,41487 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAOE  488 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  OATA) 


CATR303)  l 24  JU.  75  ) 


SREF  * 2690 

LREF  • 129® 

BREF  - 1290 

SCALE  - 


REFERENCE  DATA 

,0000  SQ.FT. 
.3000  IN. 

.3000  IN. 

.0100 


PARAMETRIC  OATA 


XT*P  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  » *0000  IN.  YT 

2 MRP  • 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  467/  0 


DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


60.000 

.000 

3.000 

15.000 

12.000 


ALPHA 

OLTALF 

MACH 

ELEVON 


5.000 
-20.  000  * 
5.930 
.000 


OLT-X 

400.410 

400.350 

400.440 

400.450 


OLT-Z 

750.160 

600.230 

900.270 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

-.23722 

-.23269 

-.23358 

-.23669 

.00000 


CA 

.11009 

.11171 

.11279 

.11262 

.00000 


CLH 

-.03110 

-.03446 

-.03604 

-.03715 

,00000 


CY 

-.04496 
-.04431 
- . 04549 
-.04617 
.00000 


CYN 

-.00952 

-.00949 

-.00962 

-.00984 

.00000 


CBL 

.00032 

.00035 

.00037 

.00036 

,00000 


XCP/L 

.46674 

.45488 

.45056 

.44870 

.00000 


YCP/L 

.41045 

.40872 

.41067 

.40947 

.00000 


c?e 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 
LREF  * 1290.3000  IN.  YMRP  • 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZHRP  » 
SCALE  - *0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR304)  ( 24  75  ) 
PARAMETRIC  DATA 

(XT-Y  * 60.000  ALPHA  * -5.000 
BETA  - *000  DLTALF  • -000 
DLTBTA  - 3.000  MACH  * 6.930 
AILRON  - 15.000  ELEVON  - .000 


RUN  NO.  503/  0 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

.582 

19.703 

-.10439 

.516 

101.420 

-.09518 

.530 

201. 990 

-.00785 

.408 

301 .220 

-.07940 

.576 

400.190 

-.07534 

.522 

500.300 

-.07671 

,594 

600.160 

-.07569 

ORADtENT 

.00000 

CA 

CLH 

CY 

.09795 

-.01099 

-.03916 

.09744 

-.00829 

-.03781 

.10226 

-.00610 

-.03597 

.09896 

-.01230 

-.03604 

.09672 

-.01570 

-.03690 

.09463 

-.01695 

-.03694 

.09501 

-.01557 

-.03551 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.00932 

.00050 

.48481 

-.01001 

.00036 

.49748 

-.01144 

.00031 

.50985 

-.01190 

.00029 

.45016 

-.01211 

.00034 

.41280 

-.01176 

.00034 

.40399 

-.01117 

.00033 

.41466 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  504/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

400.440 

23.621 

-.10203 

400.540 

97.261 

-.09429 

400.390 

197.910 

-.08312 

400.380 

298.290 

-.08364 

400.410 

399.900 

-.08275 

400.380 

500.180 

-.07622 

400.430 

600.020 

-.07439 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLH 

CY 

a 09489 

-.02522 

-.04289 

.09759 

-.01061 

-.04031 

,09654 

-.01075 

-.04047 

.10089 

-.00829 

-.03912 

.10041 

-.01135 

-.03737 

.09621 

-.01575 

-.03663 

.09446 

-.01508 

-.03701 

.00000 

,00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01049 

.00039 

.38566 

-.01042 

.00039 

.47976 

-.01088 

,00033 

.46799 

-.01221 

.00035 

.40907 

-.01272 

.00031 

.46256 

-.01207 

.00035 

.41398 

-.01172 

.00034 

.40925 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.39201 

.37334 

.33605 

.32759 

.32904 

.33591 

.33861 

.00000 


YCP/L 

.38748 

.37704 

.37062 

.34020 

,32060 

.32013 

.33711 

.00000 


CP9 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  409 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422I IA175  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA)  (ATR305)  { 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


dlt-y 

• 

60.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTBTA 

• 

3.000 

AILRON 

• 

15.000 

GRID 

m 

11.000 

ALPHA  - -5.000 
OLTALF  - -10,000 
MACH  * 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO. 

501/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.434 

403.950 

-.27297 

.12564 

-.01989 

-.04458 

-.00858 

.00040 

.50743 

.42306 

,00000 

.455 

500.920 

-.25885 

.11923 

-.02826 

-.04432 

-.00997 

.00038 

.48207 

.40124 

.00000 

.420 

600.310 

-.24450 

.11165 

-.03626 

-.04384 

-.00B82 

.00031 

.45474 

.41704 

.00000 

.398 

750.180 

-.24225 

.11064 

-.03457 

-.04284 

-.00839 

.00034 

.45864 

.42146 

.00000 

.247 

801.520 

-.24170 

.11071 

-.03437 

-.04402 

-.00867 

.00035 

.45900 

.42319 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

502/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.510 

397.100 

-.25151 

.11296 

-.03504 

-.04928 

-.00942 

.00039 

.46100 

.42475 

.00000 

400.370 

499.440 

-.26043 

.11723 

-.02883 

-.04667 

-.00901 

.00039 

.48101 

.42348 

.00000 

400.360 

599.940 

-.26156 

.12175 

-.02466 

-.04297 

-.00968 

.00046 

.49249 

.40098 

.00000 

400.510 

750.240 

-.24182 

.11078 

-.03493 

-.04395 

-.00880 

.00035 

.45744 

.41845 

.00000 

400. 380 

800.200 

-.24130 

.11066 

-.03484 

-.04373 

-.00849 

.00034 

.45746 

,42267 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA17)  0R8  AND  ET  SEPARATINGtET  OATA) 


(ATR307)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  * 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  * 

-5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  • 

-20.000 

OLTBTA 

* 

3.000 

MACH  * 

5.930 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

1 1.000 

RUN  NO. 

506/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.401 

604.410 

-.51065 

, 14349 

-.02084 

-.05472 

-.00562 

.00039 

,52982 

.49664 

.00000 

.407 

900.940 

- ♦ 48729 

. 14503 

-.03227 

-.05445 

-.00595 

, 00051 

.51207 

.48202 

.00000 

.426 

t 000. 400 

-.40683 

.14427 

-.03210 

-.05401 

-.0C578 

.00050 

.51220 

.48362 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

1 


r 

r 


DATE  25  JUL  75 


TA0ULATEO  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEOC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


PAGE  490 
(ATR307)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690,0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP 

YMRP 

2MRP 


1360.1000 

.0000 

416.4000 


IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 


OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA  - 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA  • 

3.000 

MACH 

5,930 

AILRON  • 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  • 

11.000 

RUN  NO.  500/  0 


ORAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5,00 


OLT-X 

400.490 

400.410 

400.470 

400.410 


DLT-Z 

751.000 

800.720 

900.340 

1000.400 

GRADIENT 


CN 

-.52712 

-.51528 

-.49663 

-.48053 

.00000 


CA 

.15790 
, 1591 1 
.14738 
.14279 
.00000 


CLM 

-.01214 

-.01591 

-.02468 

-.03349 

.00000 


CY 

-.05677 

-.05404 

-.05498 

-.05445 

.00000 


CYN 

-.00541 

-.00700 

-.00566 

-.00566 

.00000 


COL 

.00044 

*00048 

.00030 

.00040 

.00000 


XCP/L 

.54225 

.53677 

.52362 

.50966 

.00000 


YCP/L 

.49181 

.46786 

.48647 

.48574 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INGCET  DATA) 


(ATR308)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y 

60.000 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

3.000 

MACH  « 

5.930 

AILRON 

15.000 

ELEVON  » 

.000 

GRID 

10.000 

RUN  NO.  519/  0 


ORAOIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.395 

31.345 

-.17825 

.10853 

-.02751 

.475 

102.640 

-.16692 

.10422 

-.02699 

.528 

202.130 

-.16292 

,10420 

-.02585 

.423 

300.610 

16761 

.10974 

-.01976 

.433 

400.150 

-.15331 

.10029 

-.02605 

.500 

500.240 

-.15033 

.10013 

-.02725 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.04276 

-.04292 

-.04151 

-.03987 

-.03923 

-.03870 

.00000 


CYN 

-.00933 

-.00976 

-.01016 

-.01076 

-.01011 

-.00986 

.00000 


C8L 

.00060 

.00040 

.00042 

.00038 

.00031 

.00031 

.00000 


XCP/L 


YCP/L 


CPB 


RUN  NO.  520/  0 


ORAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

400.480 

400.460 

400.500 

400.540 

400.470 

400.430 


DLT-Z 
32.624 
103.100 
201.5^9 
300.600 
4 CO, 380 
503.200 
ORAOIENT 


CN 

-.15568 

-.15882 

-.15123 

-.15741 

-.16460 

-.16001 

.00000 


CA 

.10048 

.10383 

.10036 

.10110 

,10608 

.10588 

.00000 


CLM 

-.04213 

-.03169 

-.03608 

-.02936 

-.02186 

-.02176 

.00000 


CY 

-.04538 

-.04362 

-.04263 

-.04131 

-.04009 

-.03859 

.00000 


CYN 

-.01116 

-.01161 

-.01069 

-.00966 

-.00906 

-.01012 

.00000 


C6L 

.00046 

.00030 

.00040 

.00038 

,00037 

.00038 

.00000 


,45051 

.40593 

.00000 

.44536 

.39947 

.00000 

,44747 

.30742 

.00000 

,47598 

.36984 

.00000 

,43965 

.37028 

.00000 

,43169 

.38041 

.00000 

.00000 

1 

.00000 

.00000 

1 

CCP/L 

YCP/L 

CPB 

,36930 

.38652 

.00000 

,41892 

.37242 

.00000 

,39165 

.38320 

.00000 

.42805 

.39168 

.00000 

,46557 

.38643 

.00000 

.46336 

, 37507 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

E 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 


PAGE  >«9I 


AEDC  VA422I IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO I ET  DATA! 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


• 2690, 

,0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

• 1360.1000 

IN.  XT 

- 1290, 

,3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

- 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

> 416.4000 

IN.  ZT 

' m 

.0100 

RUN  NO. 

517/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.476 

403.280 

-.36306 

.12526 

-.03717 

-.05149 

-.00652 

.393 

501.760 

-.37843 

.13626 

-.02234 

-.05020 

- . 00640 

.373 

600.560 

-.27010 

.13259 

-.02558 

-.04059 

-.00730 

.460 

700.210 

-.35264 

.12454 

-.03454 

-.04887 

-.00675 

.734 

801.300 

-.34984 

. 12608 

-.03454 

-.05035 

-.00696 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

518/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.460 

397.190 

-.32490 

.11428 

-.05993 

-.05083 

-.00791 

400.350 

499.400 

- , 34769 

.12008 

-.04498 

-.05122 

-.00629 

400.320 

600.160 

-.36409 

.12745 

-.03083 

-.05127 

-.00617 

400.250 

700.170 

-.37229 

.13558 

-.02254 

-.04960 

-.00803 

400.410 

800.180 

-.35971 

.12542 

-.03060 

-.04836 

-.00679 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR309)  I 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

m 

.000 

oltalf  * 

-10.000 

OLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

15.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

10.000 

- -5.00/  5.00 


CBL 

,00041 

.00025 

.00035 

.00028 

.00028 

.00000 


XCP/L 

.49682 

.51710 

.51005 

.48991 

.48937 

.00000 


- -5.00/  5.00 


CBL 

.00039 

.00030 

.00035 

.00033 

.00025 

.00000 


XCP/L 

.42951 

.46796 

.49931 

.51604 

.49891 

.00000 


YCP/L 

.46991 

.46013 

.45336 

.46192 

.46178 

.00000 


YCP/L 

.44970 

.47257 

.47427 

.44520 

.46023 

.00000 


CPS 

.odooo 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


A N 


PAOC  H92 


MC  ET  SEPARATING IET  DATA)  CATR310)  ( 24  OJU  75  5 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 
BETA  - 
OLTBTA  - 

ailron  - 
GRID  - 


60.000 

3.000 
3.000 

.000 

14.000 


ALPHA  • 
OLTALF  - 
MACH  - 
ELEVON  - 


.000 

.000 

5.930 

15.000 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

*.07921 

-.01946 

.00072 

.71220 

.38666 

.00000 

- . 07468 

-.01954 

.00070 

.72912 

.37553 

.00000 

-.07081 

-.02225 

.00038 

.05452 

.33070 

,00000 

-.07373 

-.02165 

.00055 

.65022 

.35323 

,00000 

- . 07395 

-.02193 

.00056 

.70733 

.35117 

.00000 

-.07561 

-.02200 

.00057 

.70703 

.34771 

.00000 

-.07639 

-.02334 

.00057 

.65706 

.34480 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AND  ET  ! 

SEPARATINGtET  DATA) 

(ATR311)  t 

24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

m 

60.000  ALPHA 

. .000 

BETA 

m 

3.000  DLTALF  * -10.000 

OLTBTA  • 3.000  MACH  • 5.930 
AILRON  - .000  ELEVON  * 15.000 
CRID  - 14.000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.08037 

-.01907 

.00051 

.51180 

.38565 

.00000 

-.06082 

-.02027 

.00050 

.44443 

.30313 

.00000 

-.08305 

-.02048 

.00057 

.43280 

.38608 

.00000 

-.08270 

-.02056 

.00056 

.43359 

.38464 

.00000 

-.06365 

-.02068 

.00057 

.43569 

.30559 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

j 


/ 

* 


DATE  » JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  * IAI7A 

AEDC  VA422 ( IAI7)  0R9  AND  ET  SEPARATINOIET  OATAI 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 
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CATR312)  I 24  M.  76  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

• 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

• 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

• 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

• 

14.000 

RUN  NO. 

504/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

.406 

802.260 

-.35366 

.12720 

-.03425 

-.1C285 

-.01502 

.00067 

.492 

900.500 

-.35650 

.12771 

-.03315 

-.10253 

-.01519 

.00071 

.467 

1000.200 

-.35731 

.12819 

-.03202 

-.10194 

-.01484 

.00065 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 


XCP/L 

.49070 

.49338 

.49573 

.00000 


YCP/L 

.4^084 

.454B3 

.45661 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


AEOC  VA422UAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR313)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

• 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO. 

576/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C6L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.515 

18.967 

-.04185 

.09247 

.00780 

-.03792 

-.01012 

.00040 

.68848 

.37101 

.00000 

.424 

99.569 

-.03540 

.09137 

.00785 

-.03679 

-.01048 

.00040 

.71323 

.35927 

.00000 

.470 

200.460 

-.02440 

.09410 

.01110 

-.03395 

-.01216 

.00014 

.87616 

.30011 

.00000 

.587 

302.060 

-.00868 

.08767 

.00200 

-.03530 

-.01171 

.00029 

.72561 

.32654 

.00000 

.597 

401.030 

-.00868 

.08971 

.00296 

-.03637 

-.01189 

.00029 

.79790 

.32994 

.00000 

.633 

500. 120 

-.00996 

.09148 

.00253 

-.03635 

-.01205 

.00031 

.73605 

.32670 

.00000 

.586 

597.340 

-.01107 

.09235 

.00170 

-.03599 

-.01218 

.00031 

.67080 

.32201 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

577/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.460 

22.275 

-.05090 

.09324 

-.00562 

-.04613 

-.01060 

.00033 

.48127 

.39786 

.00000 

400.460 

101.260 

-.04422 

.09311 

.00928 

-.03959 

-.00976 

.00032 

.70490 

.30614 

.00000 

400.440 

202.210 

-.02932 

.09113 

.01075 

-.03609 

-.01151 

*00023 

.01459 

.33561 

.00000 

400.520 

301.270 

-.01771 

.09128 

.00768 

-.03486 

-.01199 

.00019 

.86125 

.31804 

.00000 

400.490 

400.140 

-.00904 

.00864 

.00328 

-.03636 

-.01222 

.00029 

.81165 

.32344 

.00000 

400.550 

500.120 

-.00938 

.09054 

.00315 

-.03606 

-.01273 

.00031 

.79312 

.31707 

.00000 

400.620 

597.330 

-.01040 

.09113 

.00180 

-.03818 

-.01345 

.00034 

.67863 

.31233 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 
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TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


AEOC  VAH22C 1*171  ORB  AND  ET*  SEPARATING CET  DATA) 


(ATR3I>»)  ( 2*i  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


HI 6. HO 00  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

13.000 

RUN  NO. 

574/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.466 

403.640 

-.16753 

.11064 

-.01116 

-.03634 

-.01019 

.00034 

.51179 

.465 

501.810 

-.14806 

.10076 

-.02504 

-.03827 

-.01060 

.00028 

. 44020 

.470 

600.230 

-.14526 

.10259 

-.02820 

-.03738 

-.G0977 

.00028 

.42270 

.491 

749.950 

-.14760 

.10310 

-.02901 

-.03977 

-.01044 

.00029 

.42108 

-.  149 

802.520 

-.15078 

.10213 

-.02941 

-.04076 

-.01076 

.00030 

.42207 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

r,Domo 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 
. 362H8 
. 36H75 
.37575 
. 37H9 ! 
.37308 
.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO. 

575/  0 

33A0IENT 

INTERVAL  • 

-5.00/' 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.380 

396.780 

-.17289 

.10927 

-.01001 

-.03845 

-.00904 

.00030 

.51789 

.39402 

.00000 

400.330 

496.280 

-.16087 

.10982 

-.01480 

-.03878 

-.01046 

.00034 

.49407 

.36989 

.00000 

400.370 

600.200 

-.14559 

.10141 

-.02513 

-.03937 

-.01063 

.00030 

.43297 

.36976 

.00000 

400.550 

750.300 

-. 14773 

.10209 

-.02905 

-.03809 

-.01095 

.00031 

.42098 

.36158 

.00000 

400.460 

600.170 

-.14759 

.10177 

-.02878 

-.03094 

-.01040 

.00031 

.42210 

.37170 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VAH22CIA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING CET  DATA) 


(ATR316)  C 2H  JU.  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
H16.H000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  * 

15.000 

GRID 

13.000 

DLT-X  DLT-Z 

,H57  602. H50 

.528  900.620 

.485  1000.300 

GRADIENT 


RUN  NO.  579/  0 

CN  CA 

-.34969  . 12H5H 

-.35102  .12392 

-.3521 1 . 1245$ 

.00000  .00000 


GRAOIENT 

CLM  CY 

- . 03990  -.04093 

-.03955  -.04934 

-.03691  -.04849 

.00000  .00000 


INTERVAL  - -5.00/ 

CYN  CBL 

-.00740  .00027 

-.00741  .00026 

-.00662  .00026 

.00000  .00000 


5.00 


XCP/L 

YCP/L 

.47064 

.45275 

.47963 

.45341 

.48511 

.46009 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  29 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 
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REFERENCE  OATA 

SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  • 1290.3000  IN.  2HRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422IIA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NO ( ET  DATA! 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


CATR316)  ( 24  JU.  75  1 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

OR1D 

13.000 

RUN  NO. 

573/  0 

ORADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.390 

750.340 

-.37349 

, 13573 

-.02479 

-.04836 

-.00047 

.00036 

.51196 

.43603 

.00000 

400.420 

800.270 

-.36333 

.13002 

-.03096 

-.05065 

-.00819 

.00024 

.49680 

.44536 

.00000 

400.490 

900.480 

-.35110 

.12622 

-.03813 

-.04986 

-.00749 

.00029 

.48247 

.45337 

.00000 

400.440 

1000.200 

-.34986 

.12571 

-.03655 

-.04733 

-.00690 

.00030 

.48535 

.45649 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. .00000 

AEDC  VA422t IA17)  ORB  AND  ET  SEPARAT INGtET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

■ 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

- 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO.  563/  0 


DLT-X 

.522 

.528 

.629 

.635 

.609 

.542 

.655 


fiLi x 

400.450 

400.410 

400.540 

400.470 

400.450 

400.670 


XT-Z 

19.396 

98.260 

199.100 
300.030 

402.100 
501.290 
598.620 

GRADIENT 


OLT-Z 

19.915 

90.715 

200.100 

299.080 

398.090 

499.230 

599.880 

ORADIENT 


CN 

.01466 

.02361 

.03688 

.05311 

.05264 

.05334 

.05352 

.00000 


CA 

.09232 

.09120 

.09061 

.08678 

.08770 

.08760 

.08852 

.00000 


RUN  NO.  564/  0 


CN 

.00635 

.01056 

.02575 

.05109 

.05336 

.05259 

.05317 

.00000 


CA 

.09514 

.09351 

.09556 

.08677 

.08747 

.08705 

.08805 

.00000 


CLM 

.02820 

.02694 

.02715 

.01924 

.01904 

.01877 

.01965 

.00000 


CLM 

.01268 

.02848 

.03250 

.02013 

.01925 

.01937 

.02035 

.00000 


(ATR317)  { 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

12.000 

GRAOIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

-.03754 

-.03372 

-.03416 

-.03550 

-.03590 

-.03619 

-.03805 

.00000 


CYN 

-.01004 

-.01045 

-.01143 

-.01080 

-.01082 

-.01062 

-.0*107 

.00000 


CBL 

.00047 

.00041 

.00011 

.00032 

.00033 

.00033 

.00034 

.00000 


XCP/L 

-.78496 

-.23894 

.04404 

.30520 

.30570 

.31245 

.30190 

.00000 


GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5,00 


CY 

-.04562 

-.03674 

-.03419 

-.03541 

-.03707 

-.03683 

-.03785 

.00000 


CYN 

-.00854 

-.00910 

-.01221 

-.01007 

-.01100 

-.01104 

-.01140 

.00000 


CBL 

.00035 

.00036 

.00007 

.00030 

.00033 

.00033 

.00035 

.00000 


XCP/L 

-.83608 

-1.32530 

-.32349 

.28299 

.30626 

.30106 

.29091 

.00000 


YCP/L 

.37153 

.34187 

.32456 

.34573 

.34781 

.35328 

.35512 

.00000 


YCP/L 

.42758 

.38536 

.30890 

.34392 

.35094 

.34896 

.34787 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


jfek. 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - UI7A 

AEOC  VA422MA17I  ORB  AND  ET  SEPARAT 1 NO < ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE 

■ 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 
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( ATR318)  C 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  • 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

•*10.000 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

s 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

m 

12.000 

RUN  NO.  561/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

.472 

401.060 

.450 

502.700 

.474 

601.870 

.574 

750.020 

-.557 

803.280 

GRADIENT 

DLT-X 

400.450 

400.570 

400.450 

400.610 

400.510 


CN 

-.08970 

-.06832 

-.06727 

-.06665 

-.06909 

.00000 


CA 

.09751 

.09308 

.09396 

.09611 

.09719 

.00000 


CLM 

-.00040 

-.01375 

-.01412 

-.01342 

-.01404 

.00000 


CY 

-.03337 

-.03497 

-.03443 

-.03455 

-.03557 

.00000 


CYN 

-.01135 

-.01127 

-.01003 

-.01118 

-.01130 

.00000 


C8L 

.00018 

.00029 

.00029 

.00029 

.00031 

.00000 


XCP/L 

.55525 

.41769 

.41172 

.41772 

.41637 

.00000 


YCP/L 

.32061 

.33326 

.33851 

.33214 

.33632 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO. 

562/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

398.260 

11415 

.10626 

.01293 

-.03362 

-.01080 

.00009 

. 63745 

.33399 

.00000 

497.690 

-.07248 

.09263 

— . 0 i -a  73 

-.03403 

-.01121 

.00025 

.45496 

.32817 

.00000 

599.040 

-.06667 

.09302 

-.01336 

-.03501 

-.01121 

.00031 

.4183 

.33471 

.00000 

750 . 000 

-.06598 

.09572 

-.01300 

-.03554 

-.01146 

.00031 

.4"  ^ 

.33315 

.00000 

800.050 

-.06671 

.09565 

•.ori*e 

-.03619 

-.01191 

.00032 

.41949 

.32847 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.COOQO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


AEOC  VA422C1A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT I NG(ET  DATA) 


SREF  « 

2690 . 0000 

SQ.FT. 

XMFL>  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  * 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  • 

.0100 

(ATR320)  l 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID 

12.000 

RUN  NO.  566/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CLM 

.446 

801 .690 

-.23079 

.11239 

-.03434 

.406 

900.220 

-.23224 

.11259 

-.03506 

.448 

1000. 100 

-.23400 

. 1 1349 

-.03616 

GRADIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.04286 

-.04113 

-.04277 

.00000 


CYN 

-.00901 

-.00869 

-.00046 

.00000 


CBL 

.00032 

.00029 

.00032 

.00000 


XCP/L 

.45438 

.45047 

.45039 

.00000 


YCP/L 

.41151 

.41000 

.42020 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA4221 ! AI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING CET  DATA) 

REFERENCE  DATA 
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(ATR320)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  * 1290.3000  IN. 

SCALE  ■ .0100 


XMRP  - 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  560/  0 


DLT-X 

400.420 

400.520 

400.470 

400.530 


DLT-Z 

750.210 

600.130 

900.220 

1000.300 

GRADIENT 


CN 

-.23616 

-.23100 

-.23261 

-.23463 

.00000 


CA 

. I l 170 
.11188 
.11366 
.11357 
.00000 


CLM 

-.03095 

-.03430 

-.03594 

-.03707 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


YMRP 

ZMRP 


AEOC  VA422MA17) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  550/  0 


DLT-X 

.455 

.504 

.414 

.531 

.528 

.537 

.577 


OLT-X 

400.430 

400.500 

400.360 

400.410 

400.480 

400.420 

400.370 


OLT-Z 

19.650 

101.320 
201.600 
301.280 
400.220 

500.320 
600.230 

GRADIENT 


OLT-Z 

22.992 

102.450 

201.850 

300.490 

400.040 

500.190 

600. 190 
GRADIENT 


CN 

-.10099 

-.09191 

-.08377 

-.07680 

-.07300 

-.07557 

-.07441 

.00000 


CA 

.09679 

.09714 

.10181 

.09867 

.09648 

.09411 

.09389 

.00000 


RUN  NO.  551/  0 


CN 

-.10249 

-.09697 

-.08247 

-.00410 

-.08039 

-.07400 

-.07362 

.00000 


CA 

.09385 

.09807 

.09650 

.10052 

.09994 

.09571 

.09365 

.00000 


CLM 

-.01155 

-.00845 

-.00606 

-.01184 

-.01560 

-.01680 

-.01538 

.00000 


CLM 

-.02472 

-.00977 

-.01076 

-.00826 

-.01101 

-.01561 

-.01575 

.00000 


GRAOIENT 

INTERVAL  • 

DLT-Y  • 60. 

BETA  - 
OLTBTA  - 3. 

AILRON  - 
GRID  - 12. 

-5.00/  5.00 

000  ALPHA 

000  DLTALF 
000  MACH 
.000  ELEVON 
.000 

5.000 

- -20.000 

- 5.930 

- 15.000 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.04220 

-.00881 

.00028 

.46677 

.41256 

.00000 

-.04170 

-.00886 

.00030 

.45460 

.40996 

.00000 

-.04336 

-.00907 

.00032 

.45038 

.41218 

.00000 

-.04369 

-.00911 

.00031 

.44796 

.41269 

.00000 

.00000  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

AND  ET  SCPARATINOCET  DATA)  (ATR321)  ( 24  JUL  75  1 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y  • 60.000  ALPHA  - -5.000 

BETA  ■ .000  OLTALF  - .000 

0LT8TA  - 3.000  MACH  - 5.930 

A1LRON  - .000  ELEVON  « 15.000 

GR10  - 11.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04065 

-.00948 

.00049 

.47046 

.39548 

.00000 

-.03093 

-.01014 

.00036 

.49414 

.37630 

.00000 

-.03704 

-.01165 

.00031 

.50784 

.33851 

.00000 

-.03757 

-.01213 

.00031 

.45063 

.33280 

.00000 

-.03730 

-.01191 

.00034 

.40901 

.33529 

.00000 

-.03675 

-.01170 

.00032 

.40307 

.33447 

.00000 

-.03722 

-.01141 

.00033 

.41394 

.34416 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 
INTERVAL  • 

.00000 
-5.00/  5. 

.00000 

.00 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04490 

-.01022 

.00039 

.38987 

.39959 

.00000 

-.04141 

-.01056 

.00035 

.48795 

.38013 

.00000 

-.04017 

-.01069 

.00033 

.46721 

,37239 

.00000 

-.03983 

-.01245 

.00033 

.48971 

.33993 

,00000 

-.03785 

-.01203 

.00031 

.46270 

.32147 

.00000 

-.03743 

-.01216 

.00034 

.41255 

.33134 

.00000 

-.03743 

-.01175 

.00033 

.40887 

.33914 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

date  2s  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PACE  498 


AEDC  VA422I I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


OLT-X 
.494 
.371 
.510 
.454 
. 184 


DLT-X 

400.400 

400.420 

400.460 

400.450 

400.320 


OLT-Z 

404.000 

501.140 

600.270 

750.170 

801.570 

GRADIENT 


OLT-Z 

397.000 

499.300 

599.950 

750.220 

600.160 

GRADIENT 


(ATR322)  { 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


,930 


XMRP  * 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 60 

.000  ALPHA 

« -5. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

8ETA  - 

.000  DLTALF 

« -10 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  » 3 

.000  HACH 

■ 5. 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

» 15 

GRID  - n 

.000 

RUN  HO. 

548/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.27094 

.12550 

-.01996 

-.04696 

-.00892 

.00040 

.50686 

.42569 

.00000 

-.25696 

.11883 

-.02808 

-.04493 

-.00986 

.00038 

.48200 

.40504 

.00000 

-.24281 

.11112 

-.03617 

-.04588 

-.00923 

.00032 

.45427 

.41784 

.00000 

-.24130 

.11028 

-.03445 

-.04377 

-.00852 

.00033 

.45861 

.42241 

.00000 

-.24012 

.11054 

-.03432 

-.04609 

-.00900 

.00035 

.45850 

.42197 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

549/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.25158 

.11352 

-.03453 

-.04883 

-.00915 

.00038 

.46247 

.42743 

.00000 

-.25983 

.11711 

-.02877 

-.04680 

-.00900 

.00040 

.48098 

.42390 

.00000 

-.26022 

.12119 

-.02452 

-.04283 

-.00974 

.00045 

.49251 

.39952 

.00000 

-.23982 

.11059 

-.03496 

-.04405 

-.00864 

.00034 

.45651 

.42120 

.00000 

-.23922 

.11004 

-.03477 

-.04405 

-.00840 

.00033 

.45679 

.42380 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  * .0100 


AEDC  VA422 ( I A l 7 1 ORB  ANO  ET 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


SEPARAT 1 NO < ET  DATA) 


OLT-Y  - 
BETA  * 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 


(ATR324)  ( 24  M.  75  ) 


PARAMETRIC  OATA 


60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

3.000 

MACH 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

11.000 

DLT-X 

.434 

.357 

.492 


RUN  NO. 

DLT-Z  CN 

804.190  -.50964 

901.270  -.40666 

1000.300  -.48538 

GRADIENT  .00000 


553/  0 

CA  CLM 

.14316  -.02032 

.14396  -.03219 

.14357  -.03201 

.00000  .00000 


GRAOIENT  INTERVAL  - 

CY  CYN 

-.05540  -.00579 

-.05477  -.00582 

-.05437  -.00584 

.00000  .00000 


-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00038  .53049 

.00051  .51213 

.00049  .51227 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.48530  .00000 

.48413  .00000 

.48334  .00000 

.00000  .00000 


DATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  499 


REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  ■ .0100 


AEDC  VA4221 IA171  ORB  AND  ET  SERARATINOIET  DATA I 


(ATR32H)  ( 2H  JUL  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRID  - 

11.000 

RUN  NO.  347/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.400 

751.770 

-.55633 

.17372 

400.340 

800.640 

-.51459 

.15908 

400.430 

900.350 

-.49964 

.14686 

400.280 

1000.400 

-.48150 

.14206 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/ 


CLM 

CY 

CYN 

C0L 

.00545 

-.05992 

-.00475 

.00097 

-.01593 

-.05399 

-.00720 

.00048 

-.02446 

-.05561 

-.00594 

.00029 

-.03335 

-.05483 

-.00556 

.00040 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L 

.56518 

.53672 

.52414 

.50996 

.00000 


YCP/L  CP8 

.50298  .00000 

.46512  .00000 

.48374  .00000 

.48752  .00000 

.00000  .00000 


AEDC  VA422C I A 17)  0R8  AND  ET  SEPARAT I NG ( ET  OATA) 


t ATR325)  l 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XWP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

15.000 

GRIO 

10.000 

RUN  NO. 

539/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.504 

31.482 

-.17937 

.10705 

-.02740 

-.04199 

-.00950 

.00061 

.45163 

.40020 

.00000 

.471 

102.550 

— . 16705 

, 10305 

-.02682 

-.04293 

-.00983 

.00039 

.44617 

.39843 

.00000 

.495 

202.180 

-.16536 

.10333 

-.02568 

-.04328 

-.01050 

.00042 

.44986 

.38883 

.00000 

.425 

300.500 

-.16614 

.10815 

-.01975 

-.04033 

-.01085 

.00036 

.47528 

.37036 

.00000 

.384 

400.150 

-.15359 

.09887 

-.02611 

-.03964 

-.01008 

.00031 

.43958 

.38067 

.00000 

.463 

500.290 

-.15133 

.09851 

-.02719 

-.03966 

-.00993 

.00031 

.43281 

.38332 

.00000 

GRADIENT 

.OOOGO 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 0Q000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

540/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLf-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.450 

32.573 

-.15827 

.09927 

-.04075 

-.04603 

-.01026 

.00046 

.37846 

.40259 

.00000 

400.450 

103.100 

-.16069 

.10281 

-.03152 

-.04327 

-.01168 

.00030 

.42129 

.36973 

,00000 

400.510 

201.450 

-.15001 

.09852 

-.03586 

-.04275 

-.01054 

.00041 

.39132 

.38614 

.00000 

400.510 

300.540 

-.15743 

.10031 

-.02912 

-.04177 

-.00998 

.00039 

.42909 

.39138 

.00000 

400.440 

#00.340 

-.16357 

.10418 

-.02171 

-.04109 

-.01014 

.00037 

.46563 

.38599 

.00000 

400.390 

500.230 

-.16102 

.10399 

-.02184 

-.03832 

-.01017 

.00036 

.46358 

.37287 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  85  JUL  79 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PAGE  500 


AEDC  VA422UA17!  ORB  AND  £T  SEPARATINOCET  OATA) 


t ATR386)  ( 24  JU.  73  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 8690. 

,0000  SQ.FT, 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

• 60.000  ALPHA  • -10.000 

LREF 

• 1890 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

» .0000 

IN.  YT 

beta 

• .000  OLTALF  • -10.000 

BREF 

- 1290.3000  IN. 

ZttRP  ■ 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

• 3.000  HACH  - 5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON 

■ .000  ELEVON  » 15.000 

GRID 

■ 10.000 

RUN  NO. 

537/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L  XCP/L  YCP/L  CPS 

.45) 

403.210 

-.36357 

.18380 

-.03699 

-.05240 

-.00680 

.00042 

.48727  .46771  .00000 

.296 

501.050 

-.38162 

.13374 

-.02132 

-.04977 

-.00662 

.00030 

.51932  .46540  .00000 

.420 

600.610 

-.37025 

.18958 

-.02568 

-.04922 

-.00731 

.00035 

.50989  .45455  .00000 

.431 

700.170 

-.35290 

. 12270 

-.03485 

-.04044 

-.00670 

.00026 

.48935  .46172  .00000 

.699 

801.570 

-.35162 

.12431 

-.03448 

-.05060 

-.00730 

.00028 

.48904  .45758  .00000 

GRAD I ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000  .00000  .00000 

RUN  NO. 

538/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

400.480 

397.230 

-.32679 

400.340 

499.400 

-.34833 

400.390 

600.140 

-.36616 

400.340 

700.200 

-.37340 

400.390 

800.140 

-.35893 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.11315 

-.05955 

-.05043 

.11919 

-.04459 

-.05135 

,12663 

-.03033 

-.05220 

.13360 

-.02264 

-.04742 

.12346 

-.03078 

-.04923 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

C8L 

XCP/L 

-.00780 

.00041 

.43104 

-.00627 

.00039 

.46890 

-.00642 

.00033 

.50048 

-.00771 

.00034 

.51599 

-.00669 

.00025 

.49844 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CP6 

.45024  .00000 

.47299  .00000 

.47243  .00000 

.44460  .00000 

.46342  .00000 

.00000  .00000 


AEDC  VA422UA17)  0R8 

AND  ET  SEPARATINGCET 

OATA) 

( ATR327)  C 24  JUL  75  ) 

REFERENCE 

DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF 

• 2690. 

,0000  SQ.FT.  XMRP  • 

1360.1000 

IN,  XT 

DLT-Y 

- 60.000  ALPHA 

• 10.000 

LREF 

- 1290. 

,3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

- ,000  OLTALF 

- -10.000 

BREF 

- 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

• .000  MACH 

* 5.930 

SCALE 

« 

,0100 

AILRON 

• .000  ELEVON 

* .000 

GRID 

• 23.000 

RUN  NO.  650/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

• -5.00/  5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L  YCP/L 

CP8 

.521 

399,490 

-.03715 

.09376 

.02100 

,00290 

.00037 

.00029 

.95480  .00000 

.00000 

.610 

500.580 

-.00644 

.08515 

.00326 

.00244 

.00001 

.00000 

.91161  .00000 

.00000 

.611 

599.770 

-.00621 

.08759 

.00290 

,00154 

-.00017 

.00002 

.88491  .00000 

.00000 

.552 

697.940 

-.00576 

.08724 

.00292 

,00240 

.00020 

-.00000 

.91233  .00000 

.00000 

.612 

798.170 

-.00600 

.00812 

.00309 

.00055 

-.00030 

.00003 

.91004  .00000 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.OOSQO 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

PAGE  501 


OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - U17A 

AEOC  VA4221IA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATIN01ET  OATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP  • 1380.1000  IN.  XT 

YWP  - .0000  IN.  YT 

ZNRP  • 416.4000  IN.  ZT 


(ATR327)  { 24  wU.  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

to. 000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH  » 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

23.000 

RUN  NO.  649/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


DLT-X 

200.500 

200.590 

200.510 

200.460 

200.570 


DLT-X 

400.470 

400.540 

400.480 

400.430 

400.530 


OLT-Z 
400. 100 

502.010 

602.010 
700.480 
800 . 090 

GRADIENT 


OLT-Z 

399.640 

496.250 

597.780 

699.370 

800.030 

GRADIENT 


CN 

-.04846 

-.00687 

-.00742 

-.00647 

-.00533 

.00000 


CA 

.09903 

.08527 

.08764 

.08712 

.08865 

.00000 


RUN  NO.  648/  0 


CN 

-.06588 

-.00693 

-.00654 

-.00559 

-.00559 

.00000 


CA 

.10538 

.08470 

.08779 

.08901 

.08940 

.00000 


CLM 

.02736 

,00282 

.00252 

.00268 

.00359 

.00000 


CLM 

.03652 

.00314 

.00264 

.00327 

.00389 

.00000 


CY 

.00180 

.00205 

.00122 

.00135 

.00019 

.00000 


CYN 

.00009 

-.00005 

-.00013 

-.00005 

-.00048 

.00000 


-5.00/  5.00 

CBL 
.00037 
.00000 
.00001 
.00001 
.00002 
.00000 


CY 

.00493 

.00005 

.00112 

.00043 

.00024 

.00000 


CYN 

-.00035 

-.00013 

-.00001 

-.00055 

-.00081 

.00000 


XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.95282 

.00000 

.00000 

.84550 

.00000 

.00000 

.79598 

.00000 

.00000 

.84709 

.00000 

.00000 

1.02900 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CBL 

.00044 

.00004 

.00002 

.00003 

.00004 

.00000 


XCP/L 
.94569 
.87458 
.04055 
,.96750 
1 .$4500 
.00000 


YCP/L 

.60780 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP0 

.00000 

.G0000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422 C 1 A 1 7 1 ORB  AND  ET  SEPARAT1NG1ET  DATA! 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR328)  t 24  JO.  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

23.000 

OLT-X 

.472 

.548 

.599 


RUN  NO.  659/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-Z 

803.420 

897.000 

999.000 
GRADIENT 


CN 

-.13370 

-.13329 

-.13562 

.00000 


CA 

.09721 

.09795 

.09885 

.00000 


CLM 

-.02723 

-.02729 

-.02809 

.00000 


CY 

.00282 

.00293 

.00270 

.00000 


CYN 

.00046 

.00041 

,00041 

.00000 


CBL 

.00000 

.00001 

.00000 

.00000 


XCP/L 

.41607 

.41530 

.41364 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422( IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 
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CATR329)  ( 24  M.  75  > 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690 . 0000  SQ.FT,  XMRP 
LREF  » 1290.3000  IN.  Y MRP 
BREF  « 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN. 
.0000  IN. 


416.4000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

BETA 

.000 

OLTBTA 

.000 

A1LR0N 

.000 

GRID 

23.000 

ALPHA  • 10.000 
DLTALF  - -20.000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO.  656/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X  DLT-Z 

200.490  801.490 

200.440  899.960 

200.610  1000.000 

GRADIENT 


CN  CA 

-.13339  .09799 

-.13308  .09847 

-.13654  .09997 

.00000  .00000 


an  cy 

-.02671  .00260 

-.02730  .00307 

-.02823  .00259 

.00000  .00000 


CYN  CBL 

.00042  -.00000 

-.00014  .00001 

.00035  .0000! 

.00000  .00000 


XCP/L  YCP/L 

.41842  .00000 

.41500  .00000 

.41388  .00000 

.00000  .00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO.  657/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X  OLT-Z  CN 

400.500  800.250  -.13191 

400.600  900.080  -.13341 

400.530  1000.200  -.13742 

GRADIENT  .00000 


CA 

CLM 

CY 

.09754 

-.02641 

.00329 

.09911 

-.02752 

.0014! 

.10022 

-.02829 

.00097 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00050 

-.00000 

.41847 

-.oooto 

.00002 

.41422 

-.00040 

.00004 

.41454 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CP6 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000  .00000 

.00000'  .00000 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT, 

X*«P 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE  ■ 

.0100 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


CATR329)  ( 24  OJL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

■m 

60.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

m 

23.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


DLT-X 

OLT-Z 

.581 

399.430 

.551 

500.140 

.633 

602.430 

.656 

701,800 

.570 

800.010 

GRADIENT 

RUN  NO.  666/  0 

CN  CA 

-.03498  .09481 

-.00531  .08556 

-.00695  .08875 

-.00643  .08977 

-.00562  .00982 

.00000  .00500 


CLM  CY 

<02035  -.03278 

.00314  -.03367 

.00274  -.03420 

.00261  -.03395 

.00300  -.03485 

.00000  .00000 


CYN 

CBL 

-.01219 

.00018 

-.01173 

.00025 

-.01151 

.00026 

-.01142 

.00026 

-.01174 

.00027 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L  YCP/L 

.96477  .29060 

,97210  .31494 

.83332  .32317 

.84212  .32338 

.93090  .32293 

,00000  .00000 


CP8 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  29  JU.  79 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEOC  VAH2*(IAI7)  ORB  AMO  ET  SEPARAT 1MOIET  OAT A I 


(ATR329)  ( 2H  JkA.  75  1 


SREF  « 
LREF  - 
BREF  - 
SCALE  • 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

me. hooo  in.  zt 


parametric  data 

OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  • 

10.000 

BETA 

m 

,000 

OLTALF  - 

-10.000 

OLT0TA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

OR  10 

a 

23.000 

RUN  NO. 

667/  0 

GRADIENT 

i 

• 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.410 

200.680 

200.530 

200.540 

200.530 

DLT-Z 

400.640 

500.270 

597.600 

698.020 

799.440 

GRADIENT 

CN 

-.05153 
-.00562 
-.00543 
-.00515 
-.00460 
* 00000 

CA 

. 1 0073 
.08432 
.08804 
.08836 
.08998 
.00000 

CLM 

.02894 

.00329 

.00301 

.00313 

.00396 

.00000 

CY 

-.03131 

-.03303 

-.03400 

-.03425 

-.03463 

.00000 

CYN 

-.01232 

-.01161 

-.01162 

-.01150 

-.01197 

.00000 

C0L 

.00028 

.00025 

.00027 

.00027 

.00027 

.00000 

XCP/L 

.95064 

.96727 

.94635 

.98263 

1.15990 

.00000 

YCP/L 

.28346 

.31287 

.31967 

.32364 

.31682 

.00000 

CPS 
. 00QC0 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 

RUN  NO. 

668/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 
400.540 
400.510 
400.460 
400.570 
HOC. 610 


OLT-Z 

402.210 

502.210 
600.760 
700,080 
800.070 

ORAOIENT 


CN 

-.06028 

-.00610 

-.00632 

-.00510 

-.00579 

.00000 


CA 

.10424 

.08512 

.08834 

.08892 

.09014 

,00000 


CLM 

.03322 

.00303 

.00280 

.00358 

.00413 

.00000 


CY 

CYN 

C9L 

XCP/L 

YCP/L 

.03236 

-.01227 

.00026 

.94346 

.29357 

-.03489 

-.01192 

.00026 

.90569 

.31956 

*,  03302 

-.01143 

.00025 

.86730 

.32225 

-.03401 

-.01157 

.00026 

1.04940 

.32062 

-.03608 

01248 

.00030 

1.05690 

.31660 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 


SREF 

a 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

a 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE 

m 

.0100 

AEOC  VA42?'U17)  OR9  ANQ  ET  SEPARAT INGlET  OATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  21 


CPS 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


(ATR330)  I 24  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

* 

6Q.000 

ALPHA  • 

10.000 

BETA 

a 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

0LT8TA 

a 

3.000 

MACH 

5.930 

AlLRON 

* 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

• 

23.000 

RUN  NO. 

660/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.513 

803.640 

-.13704 

.09620 

-.02595 

-.03545 

-.00971 

.00026 

.42607 

.36708 

.00000 

.437 

901,240 

-.13738 

.10008 

-.02616 

-.03616 

-.00904 

.00026 

.42529 

.36015 

.00000 

.540 

999.970 

-.14015 

.10077 

-.02705 

-.03570 

-.00993 

.00027 

.42351 

.36390 

.00000 

0RA01ENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  » JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  Zf«P 
SCALE  - .0100 


AEDC  VAH22MA17)  ORB  ANO  ET 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


5EPARAT I NO ( ET  DATA) 


OLT-Y  - 
BETA 

OLTBTA  - 
AILRON  • 
GRID  - 


(ATR330)  ( 24  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


60.000 

ALPHA  - 

to. ooo 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

3.000 

MACH 

5.930 

.000 

ELEVON  - 

.000 

23.000 

RUN  NO. 

661/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

200.550 

796.950 

-.13446 

.09094 

-.02545 

-.03650 

-.00946 

.00028 

.4261 1 

.37770 

200.500 

890. BIO 

-.13501 

.10012 

-.02604 

-.03602 

-.01014 

.00027 

.42362 

.36165 

200.620 

1000. 100 

-.13822 

.10240 

-.02717 

-.03590 

-.00975 

.00028 

.42100 

.36893 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

662/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

400.530 

800.200 

-.13482 

. 0907 1 ^ 

-.02516 

-.03635 

-.01011 

.00026 

.42799 

.36401 

400.490 

899.950 

-.13653 

.10076 

-.02622 

-.03702 

-.01029 

.00028 

.42416 

*36406 

400 .470 

999.990 

-.13000 

,10172 

-.02719 

-.03835 

-.01057 

.00031 

.42075 

.36569 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA4220A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATR331I  ( 2H  JUL  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

« 60 

.000  ALPHA 

- 10.000 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

- 3 

,000  DLTALF 

- -10.000 

BREF 

- 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA 

.000  HACH 

« 5.930 

SCALE 

^.0100 

AILRON 

.000  ELEVON 

* .000 

GRID 

27 

.000  PO 

94.000 

RUN  NO.  1 

680/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.474  399.550 

-.03706 

.09520 

.02023 

-.03590 

-.01169 

.00038 

.93983 

.33091 

.00000 

.385  500.510 

-.00728 

.08603 

.00308 

-.03560 

-.01216 

.00029 

.85370 

.31971 

.00000 

.630  599,110 

-.00607 

.08896 

.00298 

-.03626 

-.01229 

.00029 

.86120 

.32156 

.00000 

.583  698.260 

-.00718 

.08904 

.00284 

-.03597 

-.01175 

,00029 

.83465 

.33019 

.00000 

.702  798.240 

-.00751 

.08946 

,00267 

-.03725 

-.01216 

.00031 

.00724 

.33032 

.00000 

GRAOIENT 

,00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAOC  505 


REFERENCE  OATA 

SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1390.3000  IN.  YMRP 
0REF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA422( I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  OATA I 


CATR331 > l aH  JJL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
4 16.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  - .000 
GRID  - 27.000 


ALPHA 

m 

10.000 

OLTALF 

m 

-10.000 

MACH 

m 

5.930 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

m 

94.000 

RUN  NO.  679/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

200.540 

200.670 

200.630 

200.550 

200.590 


DLT-Z 
400.720 
501.040 
601 .000 
700.400 
799.960 
GRADIENT 


CN 

-.04601 

-.00717 

-.00763 

-.00794 

-.00814 

.00000 


CA 

.10055 

.08600 

.00915 

.08914 

.08915 

.00000 


CLM 

.02635 

.00270 

.00266 

.00244 

.00272 

.00000 


CY 

-.03646 

-.03692 

-.03699 

-.03749 

-.03670 

.00000 


CYN 

-.01212 

-.01266 

-.01244 

-.01219 

-.0123! 

.00000 


CBL 

.00045 

.00030 

.00029 

.00029 

.00030 

.00000 


XCP/L 

.94174 

.82105 

.80206 

.77293 

.79167 

.00000 


YCP/L 

.32601 

.31883 

.32334 

.33119 

.32409 

.00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OLT-X 

400.520 

400.550 

400.490 

400.610 

400.510 


RUN  NO. 

678/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

399.380 

-.06537 

.10929 

.03612 

-.03410 

-.01217 

.00047 

.94438 

.30099 

.00000 

498.350 

-.00002 

.08594 

.00294 

-.03482 

-.01206 

.00027 

.81458 

.31641 

.00000 

597.960 

-.00750 

.08864 

.00273 

-.03575 

-.01198 

.00030 

.81223 

.32423 

.00000 

699.370 

-.00795 

.08933 

.00271 

-.03645 

-.01213 

.00028 

.79623 

.32581 

.00000 

800.050 

-.00779 

.08934 

.00296 

-.03779 

-.01282 

.00031 

.82373 

.32128 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422C1 A17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


(6TR332)  ( 24  sAJL  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

8REF  • 1290; 3000 

SCALE  * .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  - 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 60 . 000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  - .000 
GRIO  - 27.000 


ALPHA 

■ 

10.000 

OLTALF 

m 

-20.000 

MACH 

m 

5.930 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

m 

94.000 

RUN  NO.  609/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.544 

003.110 

-.13874 

.09914 

-.02610 

.470 

897.150 

-.13672 

.10023 

-.02621 

.574 

996.950 

-.13926 

.09977 

-.02620 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCP/L 

-.03701 

-.01005 

.00030 

.42691 

.37268 

-.03912 

-.01057 

.00031 

.42444 

.36962 

-.03094 

-.01059 

.00031 

.42691 

.36830 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEOC  VA422IIAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING CET  DATA) 


(ATR332)  I 24  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 
SCALE  - 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  - 

416. *4000 

IN.  ZT 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA 

10.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

-20.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ElEtfO*) 

.000 

GRID 

27.000 

PO 

94.000 

RUN  NO. 

686/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C6L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.560 

801.460 

-.13756 

.09926 

-.02606 

-.03956 

-.01050 

.00031 

.42599 

.37291 

.00000 

200.540 

900.050 

-.13772 

.09904 

-.02609 

-.04109 

-.01087 

.00032 

.42597 

.37346 

.00000 

200.650 

1000.000 

-.13916 

.10001 

-.02636 

-.04096 

-.01090 

.00033 

.42600 

.37107 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

667/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CV 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.540 

800.190 

-.13710 

.09669 

-.02505 

-.03904 

-.01020 

.00031 

.42664 

.37441 

.00000 

400.550 

900.060 

-.13684 

.09976 

-.02612 

-.04059 

-.01079 

.00033 

.42690 

.37263 

.00000 

400.600 

1000.100 

-.13941 

.10054 

-.02649 

-.04143 

-.01135 

.00033 

.42558 

.36694 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA4221IA17)  ORO  AND  ET  S£PARAT!NG(ET  OATA) 


CATR333)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  « 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  2MRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  - 60.000 
BETA  • 3.000 
DLTBTA  - 3.000 
AILRON  - .000 
GRID  - 27.000 


ALPHA 

10.000 

DLTALF 

-10.000 

MACH 

5.930 

ELEVON 

.000 

PO 

94.000 

RUN  NO. 

696/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

,471 

399.500 

-.03282 

.09619 

.01782 

-.06917 

-.02331 

.00029 

.93769 

.32292 

. CuudG 

.684 

500.720 

-.00547 

.00725 

.00215 

-.07340 

-.02225 

.00056 

.83336 

.34652 

.00000 

.562 

602.260 

-.00615 

.09094 

.00195 

-.07325 

-.02169 

.00056 

.78019 

.34959 

.00000 

.596 

701.760 

-.00657 

.09077 

.00167 

-.07379 

-.02171 

.00055 

.73592 

.35282 

.00000 

.670 

799.960 

-.00757 

.09140 

.00178 

-.07476 

-.02209 

.00056 

.72120 

.35193 

.00000 

GRADIENT 

.06000 

.00000 

cOOOCG 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  ^JL  75 
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AEDC  VA422M  A171  0R8  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


UTR333)  ( 24  *AJL  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  « .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  - 3.000 
AILRON  - .000 
GRID  • 27.000 


ALPHA 

m 

10.000 

DLTALF 

• 

-10.000 

MACH 

• 

5.930 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

m 

94.000 

OLT-X 

DLT-Z 

200.540 

400.460 

200.630 

499. 890 

200.590 

597.730 

200.670 

698.060 

200.620 

799.380 

GRADIENT 

DLT-X 

OLT-Z 

400.610 

402.040 

400.570 

502.190 

400.570 

600.660 

400.600 

699.990 

400.720 

800.050 

GRADIENT 

RUN  NO. 

697/  0 

CN 

CA 

-.04816 

.10174 

-.00546 

.08587 

-.00534 

.09060 

-.00690 

.09076 

-.00596 

.09060 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

696/  0 

CN 

CA 

-.05893 

. 10735 

-.00589 

.00675 

-.00617 

.09004 

-.00662 

.09096 

-.00682 

.09063 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

CLM  CY 

.02722  -.07007 

.00221  -.07210 

.00220  -.07336 

.00193  -.07384 

.00226  -.07467 

.00000  .00000 

GRAOIENT 

CLM  CY 

.03347  -.06951 

.00181  -.07242 

.00196  -.07385 

.00207  -.07386 

.00244  -.07527 

.00000  .00000 


INTERVAL  • -5.00/ 


CYN 

CBL 

-.02308 

.00029 

-.02223 

.00054 

-.02197 

.00056 

-.02191 

.00056 

-.02232 

.00057 

.00000 

.00000 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

CYN 

CBL 

-.02305 

.00031 

-.022*4 

.00054 

-.02204 

.00056 

-.02197 

.00056 

-.02298 

.00057 

.00000 

.00000 

5.00 

XCP/L  YCP/L 

.95307  .32820 

.84126  .34294 

.05708  .34910 

.75359  .35104 

.82274  .34950 

.00000  .00000 

5.00 

XCP/L  YCP/L 

.95520  .32665 

.77325  .34189 

.78003  .34986 

.77678  .35058 

.80857  .34503 

.00000  .00000 


CPB 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
. 0G000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEDC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


CATR334)  ( 24  M.  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  • 1290.3000 

SCALE  • .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  - 

IN.  ZMRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 60.000 
BETA  - 3.000 
OLTBTA  - 3.000 
AILRON  ■ .000 
GRID  - 27.000 


ALPHA 

■ 

10.000 

OLTALF 

M 

-20.000 

MACH 

m 

5.930 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

m 

94.000 

RUN  NO, 

690/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.548 

803.560 

-.14168 

• 1 0002 

-.02548 

.508 

601.310 

-.14121 

.10093 

-.02557 

.561 

996.910 

-.14233 

.101C7 

-.02570 

OftAOICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5; oo/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

*.07999 

-.02037 

.00054 

.43270 

.38046 

.00000 

*.00139 

-.02024 

.00055 

.43184 

.38457 

.00000 

-.00177 

-.02058 

.00056 

.43219 

.38255 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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P 

o 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  * 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  631/  0 

OLT-X  0LT-Z  CN  CA 

200.520  797.050  -.14027  .10052 

200.540  890.600  -.13905  .10007 

200.580  1000.100  -.14201  .10118 

GRAOIENT  .00000  .00000 

RUN  NO.  692/  0 

OLT-X  DLT-Z  CN  CA 

400.520  800.260  -.14061  .10010 

400.580  899.960  -.14035  .10094 

400.570  1000.100  -.14200  .10159 

GRADIENT  .00000  .00000 


CLM 

-.02525 

-.02536 

-.02560 

.00000 


CLM 

-.02510 

-.02546 

-.02588 

.00000 


AND  ET  SEPARAT IN01ET  DATA) 

(ATR334)  1 2 

N JUL  75  I 

PARAMETRIC  DATA 

OLT-Y 

- 60.000  ALPHA 

- 13.000 

BETA 

■ 

3.000  DLTALF 

• -20.000 

OLTBTA 

m 

3.000  MACH 

• 5.930 

A1LRON 

m 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 27.000  PO 

- 94.000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-9.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

-.08080 

-.02027 

.00054 

.43260 

.38312 

.00000 

-.08131 

-.02029 

.00056 

.43092 

.38398 

.00000 

-.08266 

-.02084 

.00058 

.43201 

.38219 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  * 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.08032 

-.02015 

.00054 

.43364 

.38306 

.00000 

-.08308 

-.02110 

.00057 

.43163 

.30094 

.00000 

-.08456 

-.02168 

.00060 

.43101 

.37921 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 

LREF  » 1290.3000  IN.  YMRP  - 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  * 

SCALE  • .0100 


AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


(ATR335)  ( 24  JUL  75  ) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

m 

.000 

OLTBTA 

m 

.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

m 

16.000 

ALPHA  - *000 
DLTALF  - .000 
MACH  » 7.900 
ELEVON  - .000 
PO  • 420.000 


RUN  NO. 

720/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.442 

20.046 

-.03051 

.08324 

.00438 

-.00130 

.00014 

.00019 

.65062 

.00000 

.00000 

.461 

101.970 

-.02841 

.08508 

.00692 

.00067 

.00044 

.00011 

.72847 

.00000 

.00000 

.409 

200.450 

-.01195 

.08248 

.00591 

.00169 

.00042 

.00018 

.90367 

.00000 

.00000 

.548 

299.030 

-.00414 

.07962 

.00107 

.00012 

-.00002 

.00011 

.73962 

.00000 

.00000 

.541 

397.870 

-.00404 

.08067 

.00116 

.00077 

.00007 

.00010 

.75952 

.00000 

.00000 

.455 

499.650 

-.00408 

.08064 

.00117 

.00006 

.00003 

.00011 

.75848 

.00000 

.00000 

0RAD1ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEOC  VA422UA17)  OR9  ANO  ET  SEPARATING (ET  DATA)  (ATR335)  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  « 8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y 

• 60 

.000  ALPHA 

- .000 

LREF  - 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA 

• 

.000  DLTALF 

- .000 

BREF  » 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA 

m 

.000  MACH 

- 7.980 

SCALE  • .0100 

AILRON 

m 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID 

- 16 

.000  PO 

- 420.000 

RUN  NO.  719/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5,00 

OLT-X  OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPS 

200.540  20.610 

-.03703 

.08436 

-.00274 

.00012 

-.00119 

.00010 

.50667 

.00000 

.00000 

200.540  tOO. 870 

-.03111 

.08638 

.00877 

-.00099 

.00055 

.00007 

.75529 

.00000 

.00000 

200.550  202.290 

-.01482 

.08376 

.00661 

.00062 

.00014 

.00012 

.86991 

.00000 

.00000 

200.460  301.510 

-.00550 

.06011 

.00129 

-.00052 

-.00019 

.00011 

.72220 

.00000 

.00000 

200.450  400.200 

-.00479 

.08044 

.00091 

-.00014 

.00002 

.0001! 

.69128 

.00000 

.00000 

200.480  500.070 

-.00457 

.08064 

.00095 

.00090 

.00006 

.00010 

.70334 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARAT!NG(Et  OATA) 


( ATR336)  C 84  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

M 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

OLTALF  » 

-10.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

16.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

728/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.505 

402.640 

-.14737 

.10060 

-.01628 

.00427 

.00020 

.00037 

.48114 

.00000 

,00000 

.520 

496.330 

-.12521 

.08870 

-.02912 

.00249 

.00063 

.00015 

.39587 

.00000 

.00000 

.590 

598.990 

-.12419 

.08927 

-.02983 

.00387 

.00106 

.00010 

.39054 

.00000 

.00000 

.549 

750.090 

-.12583 

.09022 

-.03015 

.00280 

.00059 

.00011 

.39096 

.00000 

.00000 

.573 

600.200 

-.12651 

.08959 

-.03031 

.00262 

.00051 

.00011 

.39098 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

727/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.390 

402.620 

-.15677 

.10558 

-.01062 

.00319 

.00039 

.00031 

. .51102 

.00000 

.00000 

200.430 

500,350 

-.13168 

.09075 

-.02648 

.00313 

.00099 

.00020 

.41784 

.00000 

.00000 

200.440 

600.170 

-.12557 

.08998 

-.02994 

.00346 

.00100 

.00010 

.39179 

.00000 

.00000 

200.450 

750.050 

-.12616 

.09039 

-.03032 

.00242 

.00052 

.00011 

.39046 

.00000 

.00000 

200.450 

800.160 

-.12658 

.09010 

-.03042 

.00232 

.00038 

.00011 

.39046 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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REFERENCE  oata 


SREF  * 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  « .0100 


DLT-X 

400.470 

400.490 

400.490 

400.450 

400.460 


DLT-2 

400.190 

496.990 

600.260 

750.210 

800.170 

GRADIENT 


XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  726/  0 


CN 

-.15510 

-.13964 

-.12605 

-.12659 

12658 

.00000 


CA 

.10085 

.09592 

.08886 

.08981 

.08956 

.00000 


CLM 

-.01397 

-.02156 

-.02971 

-.03019 

-.03027 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


CY 

.00310 

.00385 

.00276 

.00148 

.00276 

.00000 


CYN 

.00061 

.00020 

.00075 

.00035 

.00056 

.00000 


DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

A1LRON 

GRID 


-5.00/ 

CBL 

.00021 

.00030 

.00010 

.00012 

.00011 

.00000 


(ATR336)  l vM-  73  » 

PARAMETRIC  OATA 

• 60 

.000  ALPHA 

- .000 

m 

.000  DLTALF 

• -10.000 

m 

.000  MACH 

- 7*960 

- 

.000  ELEVON 

- .000 

* 16 

.000  PO 

« 420.000 

10 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.49543 

.00000 

.00000 

.45045 

.00000 

.00000 

.39370 

.00000 

.00000 

.39173 

.00000 

.00000 

.39127 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA4221 IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


. (ATR338)  ( 24  wU.  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  “ 2690.0000 

LREF  - 1290.3000 

BREF  « 1290.3000 

SCALE  • .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YMRP  - 

IN,  ZMRP  ■ 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  * 60.000 
BETA  - .000 
DLTBTA  - .000 
AILRON  - .000 
GRID  - 16.000 


ALPHA 

.000 

DLTALF 

-20.000 

MACH 

7.980 

ELEVON 

.000 

PO 

420.000 

OLT-X 

.443 

.490 

.419 


RUN  NO. 

737/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

799.960 

-.32626 

. 12037 

-.03621 

.00768 

.00014 

.00037 

.48081 

.54564 

.00000 

896.400 

-.32669 

.11929 

-.03641 

.00678 

-.00013 

.00036 

.48047 

.57204 

.00000 

1000.200 

-.32636 

.11949 

-.03600 

.00750 

.00007 

.00037 

.48128 

.55199 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

735/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.460 

200.340 

200.310 

200.320 


OLT-Z 

751.530 

799.340 

900.290 

1000.200 

GRAOIENT 


CN 

-.34298 

-.32856 

-.32653 

-.32730 

.00000 


CA 

.12084 

.11927 

.11951 

.11955 

.00000 


CLM 

-.02679 

-.03509 

-.03613 

-.03564 

.00000 


CY 

.00623 

.00681 

.00737 

.00730 

.00000 


CYN 

.00084 

.00010 

.00013 

.00002 

.00000 


CBL 

.00043 

.00042 

.00036 

.00038 

.00000 


XCP/L 

.50377 

.48374 

.48103 

.48227 

.00000 


YCP/L 

.46371 

.54813 

.54644 

.55609 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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(ATR330)  C 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 

5 REF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  * 

LREF  - 1290.3000  IN.  YHRP  - 

0REF  ■ 1290.3000  IN.  2MRP  * 

SCALE  • .0100 


1360.1000  IN. 

.0000  IN. 
HIS. 4000  IN. 


XT 

YT 

ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  * 80.000 
BETA  - .000 
OLT0TA  - .000 
A1LRON  - .000 
GRID  11  16.000 


ALPHA 

.000 

DLTALF 

-20.000 

HACH 

7.980 

ELEVON 

.000 

PO 

H20.000 

RUN  NO.  734/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

400.260 

400.390 

400.430 

400.380 

DLT-Z 
750.230 
800.300 
SOD .320 
1000.200 
GRADIENT 

CN 

-.35221 

-.33610 

-.32566 

-.32600 

.00000 

CA 

.12967 
.12005 
.11969 
. 12047 
.00000 

CLM 

-.01999 

-.02992 

-.03584 

-.03540 

,00000 

CY 

.00758 

.00632 

.00824 

.00827 

.00000 

CYN 

-.00042 

.00086 

.00019 

.00029 

.00000 

C9L 

.00056 

.00034 

.00037 

.00037 

.00000 

XCP/L 

.51869 

.49615 

.48145 

.48248 

.00000 

YCP/L 

.59707 

.46295 

.54190 

.53353 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422C1A17)  ORB 

AND  ET  SEPARAT1 NGCET  DATA) 

(ATR33S)  ( 24  OX  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAHETRIC  OAT A 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  • '.290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 

XMRP  * 
YMRP  - 
ZMRP  - 

1360.1000 

.0000 

416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

OLT-Y  ■ 60 

BETA  = 

DLTBTA  - 3 

AILRON  - 
ORIO  ■ 16 

.000  ALPHA 
.000  DLTALF 
.000  MACH 
.000  ELEVON 
.000  PO 

« .000 

- .000 

- 7.980 

« .000 

- 420.000 

RUN  NO. 

744/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

.415 

.505 

.546 

.508 

.525 

.501 

DLT-Z 

18.288 

99.701 

201.460 

302.390 

400.500 

500.160 

GRADIENT 

CN 

-.03286 

-.03029 

-.01184 

-.00640 

-.00633 

-.00697 

.00000 

CA 

.08223 

.08254 

.08132 

.07973 

.08008 

.08022 

.00000 

CLM 

.00415 

.00730 

.00492 

.00096 

.00105 

.00115 

.00000 

CY 

-.03355 

-.03377 

-.03130 

-.03156 

-.03271 

-.03199 

.00000 

CYN 

-.01010 
-.01095 
-.01150 
-.01170 
-.01175 
-.0 1186 
.00000 

C8L 

.00052 

.00047 

.00023 

.00036 

.00037 

.00036 

.00000 

XCP/L 

.64665 

.72665 

.84854 

.66331 

.67424 

.67366 

.00000 

YCP/L 

.34791 

.33187 

.30059 

.29759 

.30744 

.29896 

.00000 

CPQ 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

745/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

OLT-X 

200.460 

200.470 

200.470 

200.490 

200.450 

200.640 

OLT-Z 

23.770 

99.157 

199.500 

297.770 

396.690 

499.990 

GRADIENT 

CN 

-.04368 

-.03326 

-.01703 

-.00589 

-.00641 

-.00574 

.00000 

CA 

.08353 

.08438 

.08250 

.07927 

.07963 

.08018 

.00000 

CLM 

-.00241 

.00873 

.00769 

.00169 

.00117 

.00113 

.00000 

CY 

-.03690 

-.03459 

-.03231 

-.03215 

-.03264 

-.03319 

.00000 

CYN 

-.01158 

-.01044 

-.01193 

-.01101 

-.01219 

-.01191 

.00000 

COL 

.00045 

.00041 

.00030 

.00034 

.00037 

.00038 

.00000 

XCP/L 

.51987 

.74174 

.07305 

.75915 

.68574 

.69610 

.00000 

YCP/L 

.33905 

.34747 

.30042 

.30170 

.29733 

.30759 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.QOOOQ 

.00000 

.00000 

.00000 

■M  V 
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SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VAH22C! A17)  ORB  AND  ET  SEPARAT1NGCET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


- 2690.0000  SQ.FT, 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

- 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

» 1290 

.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

m 

.0100 

RUN  NO. 

741/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

*495 

404.260 

-.14961 

.10295 

-.01569 

.460 

501.120 

-.12915 

.09144 

-.02895 

.484 

600.210 

-.12967 

.09198 

-.02936 

.563 

750.020 

-.13144 

.09246 

-.02962 

-.081 

802.330 

-.13212 

.09350 

-.02985 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO  . 

742/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM  - 

200.500 

398.030 

-.16102 

.10622 

-.00876 

200.500 

497.610 

-.13479 

.09356 

-.02422 

200.440 

599.960 

-.12882 

.09107 

-.02896 

200.400 

750.090 

-.12915 

.09194 

-.02932 

2C0.470 

800.210 

-.13045 

.09204 

-.02837 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

743/  0 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.490 

401.620 

-.16223 

.10363 

-.01141 

400.360 

500.000 

-.14241 

.09985 

-.01963 

400.400 

600.030 

-.12795 

.09089 

-.02077 

400.410 

750.070 

-.12968 

.09181 

-.02921 

400.450 

800.110 

-.13058 

.09153 

-.02920 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CATR340)  C 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  • 

-10.000 

OLTBTA 

m 

3.000 

MACH  - 

7.980 

A1LRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

■ 

16.000 

PO 

420.000 

GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


CY 

-.03320 

-.03366 

-.03467 

-.03430 

-.03628 

.00000 


CYN 

-.00999 

-.00979 

-.00992 

-.00989 

-.01039 

.00000 


COL 

.00044 

.00034 

.00037 

.00036 

.00036 

.00000 


CY 

-.03457 

-.03475 

-.03364 

-.03490 

-.03368 

.00000 


CYN 

-.00961 

-.00988 

-.00956 

-.01012 

-.00989 

.00000 


CY 

-.03568 

-.03447 

-.03481 

-.03450 

-.03430 

.00000 


CYN 

-.00894 

-.00982 

-.00982 

-.00985 

-.00995 

.00000 


XCP/L 

.40506 

.40172 

.40014 

.40091 

.40052 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CBL 

.00048 

.00028 

.00035 

.00036 

.00036 

.00000 


XCP/L 

.52034 

.43283 

.40129 

.39972 

.40106 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CBL 

.00040 

.00038 

.00037 

.00036 

.00035 

.00000 


XCP/L 

.50918 

.46205 

.40124 

.40099 

*40167 

.00000 


YCP/L 

.34801 

.35507 

.35962 

.35736 

.35816 

*00000 


YCP/L 

.36404 

.35965 

.35972 

.35570 

.35309 

.00000 


YCP/L 

*30332 

.35930 

,36130 

.35087 

.35576 

.00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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AEDC  VA4221 IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  OAT A)  (ATR342)  ( 24  JU.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

if 

s 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZHRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

740/  0 

0LT-X 

0LT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.450 

602.410 

-.33391 

.12132 

-.03431 

.462 

900.390 

-.33379 

.12159 

-.03426 

.493 

1000.300 

-.33522 

.12163 

-.03352 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

730/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.260 

751.370 

-.34789 

.12195 

-.02497 

o © 

200.320 

600.520 

-.33403 

.12117 

-.03359 

200.350 

900.410 

-.33275 

.12207 

-.03400 

200.390 

1000,300 

-.33446 

.12195 

-.03345 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

gg 

RUN  NO. 

739/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.290 

748.880 

-.35693 

.13203 

-.01887 

£ 2 

400.490 

800.500 

-.34331 

.12030 

-.02806 

Ea 

400.330 

900.400 

-.33269 

.12108 

-.03386 

400.450 

1000.300 

-.33337 

.12169 

-.03358 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

• 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

■ 

3.000 

MACH 

7.900 

A1LR0N 

B 

.000 

ELEVON  ■ 

.000 

GRID 

■ 

16.000 

• 

o 

Q. 

420.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.04285 

-.00699 

.00034 

.40656 

.44435 

.00000 

-.04295 

-.00688 

.00035 

.40664 

.44636 

.00000 

-.04297 

-.00690 

.00036 

.48840 

.44480 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04220 

-.00724 

.00025 

.50820 

.43865 

.00000 

-.04357 

-.00710 

.00032 

.48809 

.44452 

.00000 

-.04295 

-.00690 

.00034 

.48696 

.44473 

.00000 

-.04251 

-.00608 

.00034 

.48848 

.44533 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04168 

-.00740 

.00035 

.52141 

.43300 

.00000 

-.04225 

-.00681 

.00032 

.50125 

.44576 

.00000 

-.04293 

-.00605 

.00034 

.48724 

.44601 

.00000 

-.04244 

-.00668 

.00033 

.48796 

.44829 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  19  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAOE  314 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  YA422C1AI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING IET  DATA) 


CATR343)  ( 24  wU.  79  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

.0100 

RUN  NO. 

871/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.616 

17,679 

-.03560 

.08589 

.00674 

.552 

101.350 

-.02989 

.08502 

.00771 

,581 

200.190 

-.01130 

.08036 

.00415 

.601 

299.260 

-.00593 

.07904 

.00068 

.496 

390.540 

-.00550 

.07928 

.00068 

.486 

499.920 

-.00561 

.07981 

.00071 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-Y  • 60.000 
BETA  • .000 
DLTBTA  * .000 
AlLRON  - .000 
GRID  “ 16.000 


ALPHA 

■ 

.000 

DLTALF 

m 

.000 

MACK 

m 

7.900 

ELEVON 

M 

.000 

PO 

U 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


CY 

CYN 

CBL 

-.00257 

-.00027 

.00009 

-.00238 

.00012 

.00006 

-.00132a. 

-.00022 

.00016 

-.00196 

-.00058 

.00009 

-.00216 

-.00071 

.00009 

-.00224 

-.00066 

.00009 

.00000 

.00000 

.00000 

.00 


XCP/L 

YCP/L 

CP8 

,69069 

.00000 

.00000 

.73856 

.00000 

.00000 

.81475 

.00000 

.00000 

.63812 

.00000 

.00000 

.65055 

.00000 

.00000 

.64672 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

870/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

200.430 

20.645 

-.£4982 

.08545 

-.00097 

-.00251 

-.00154 

.00022 

.54181 

.00000 

.00000 

200,530 

100.610 

-.03268 

.08688 

.00979 

-.00402 

.00043 

.00003 

.76762 

.00000 

.00000 

200.460 

201.590 

-.01430 

.08204 

.00570 

-.00125 

-.00049 

.00015 

.83691 

.00000 

.00000 

200.410 

301 .040 

-.00567 

.07904 

.00082 

-.00215 

-.00064 

.00009 

.65996 

.00000 

.00000 

200.600 

400.080 

-.00522 

.08053 

,00052 

-.00234 

-.00073 

.00009 

.62800 

.00000 

.00000 

200.620 

500.080 

-.00614 

.07938 

.00055 

-,00168 

-.00063 

.00000 

.62089 

,00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PAOC  515 


REFERENCE  OATA 

SREF  - 8690 . 0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  • 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1890.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  « .0100 


AEDC  VA428UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING^  DATA! 


IATR344)  ( 89  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
916.9000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - .000 
OLTBTA  • .000 
A1LRON  • .000 
GRID  - 16.000 


ALPHA 

■ 

.000 

DLTALF 

m 

-10.000 

MACH 

m. 

7.900 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

m 

300.000 

RUN  NO.  879/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.501 

901.970 

-.19702 

.10089 

-.01669 

.998 

997.910 

-.18678 

.08805 

—.02957 , 

.590 

599.300 

-.18691 

.08923 

-.03005 

.506 

750.110 

-.18781 

.00936 

-.03050 

.550 

800.180 

-.18768 

.08098 

-.03068 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

870/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

800.390 

901.890 

-.15796 

.10637 

-.01081 

800.980 

500.890 

-.13805 

.09063 

-.08699 

800.930 

600.110 

-.18661 

.08068 

-.03001 

800.930 

750.030 

-.18739 

.08907 

-.03050 

800.950 

800.150 

-.18763 

.0899 a 

-.03058 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

877/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

900.580 

900.860 

-.15595 

.10088 

-.01370 

900.910 

999.300 

-.13985 

.09539 

-.08809 

900.980 

600.800 

-.18658 

.08808 

-.08991 

900.980 

750.090 

-.18793 

.06868 

-.03035 

900.930 

800.190 

-.18791 

.00997 

-.03035 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00155 

-.00010 

.00038 

.97989 

.00000 

.00018 

-.00008 

.00019 

.39538 

.00000 

-.00019 

-.00010 

.00010 

.39888 

.00000 

-.00069 

-.00031 

.00011 

.39159 

.00000 

.00039 

-.00005 

.00011 

.39070 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.00093 

-.00039 

.00088 

.51036 

.00000 

-.00010 

.00085 

.00088 

.91558 

.00000 

-.00057 

-.00016 

.00018 

.39875 

.00000 

-.00030 

-.00038 

.00011 

.39106 

.00000 

-.00068 

-.00015 

.00013 

.39095 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.00086 

-.00006 

.00080 

.99659 

.00000 

.00045 

-.00036 

.00033 

.94775 

*00000 

-.00033 

-.00016 

.00011 

.39381 

.00000 

-.00017 

-.00086 

.00011 

.39196 

.00000 

.00009 

-.00008 

.0001 1 

.39198 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


PACE  516 


DATE  as  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEOC  VA4B2CUI7I  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 

REFERENCE  DATA 


SREF  • 2690* 
LREF  - 1290. 

BREF  • 1290 

SCALE  - 


0000  SQ.FT. 
,3000  IN. 
3000  IN. 
0100 


XMRP  ■ 1360.1000  IN.  XT 

YhftP  « ,0000  IN.  YT 

2MRP  * 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO.  750/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.500 

20.205 

-.03564 

.08541 

.00672 

.485 

102.220 

-.03051 

.08528 

.00773 

.574 

199.760 

-.01253 

.00371 

.00568 

.563 

298.610 

-.00592 

.00173 

.00129 

.447 

398.100 

-.00567 

.09184 

.00133 

.672 

499.760 

-.00641 

.08192 

.00142 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  749/  0 


OLT-X 

200.430 

200.500 

200.580 

200.530 

200.510 

200.500 


OLT-Z 
20.910 
101.390 
202.180 
301 .490 
400.310 
500.210 
GRADIENT 


CN 

-.04328 

-.03480 

-.01684 

-.00600 

-.00584 

-.00594 

.00000 


CA 

.00747 

.08697 

.08522 

.08178 

.08100 

.08190 

.00000 


BETA 
OLTBTA 
ailron 
GRID 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


(ATR345)  t 24  JU.  75  ) 

parametric  data 

.000 
.000 
.990 
.000 


CY 

-.03890 

-.03754 

-.03302 

-.03356 

-.03529 

-.03383 

.00000 


CYN 

-.01069 

-.01037 

-.01195 

-.01190 

-.01246 

-.01203 

.00000 


CBL 

.00047 

.00050 

.00031 

.00039 

.00040 

.00039 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/ 


CLM 

-.00048 

.00997 

.00730 

.00151 

.00123 

.00140 

.00000 


CY 

-.04040 

-.03032 

-.03419 

-.03428 

-.03423 

-.03389 

.00000 


CYN 

-.01208 

-.00995 

-.01224 

-.01214 

-.01196 

-.01211 

.00000 


CBL 

.00047 

.00045 

.00036 

.00038 

.00039 

.00039 

.00000 


« 60. 

000  ALPHA 

- 3 

000  DLTALF 

'■ 

000  MACH 

- 7 

- 

000  ELEVON 

- 17 

.000  PO 

- 420 

)0 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.63013 

.36635 

.00000 

.73522 

.36532 

.00000 

.87526 

.31 148 

.00000 

.71043 

.31066 

.00000 

.72217 

.31176 

,00000 

.71321 

.30988 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

00 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.55066 

,34942 

.00000 

.75040 

.37695 

.00000 

,86132 

.30810 

.00000 

.73424 

.31103 

.00000 

.70517 

.31372 

.00000 

.72244 

.30875 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  >S  JUL  79 
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AEDC  VA4221 IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINO(ET  DATA)  (ATR346)  ( 2H  JJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2690.0000 
LREF  • 1290.3000 

BREF  • 1890.3000 

SCALE  • .0100 


SQ.FT.  XMRP  • 

IN.  YfflP  • 

IN.  ZMRP  • 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

* 

60.000 

BETA 

■ 

3.000 

DLTBTA 

■ 

.000 

AILRON 

• 

.000 

GRID 

• 

17.000 

ALPHA 

.000 

DLTALF 

-10.000 

MACH 

7.900 

ELEVON 

.000 

PO 

480.000 

RUN  NO. 

758/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.620 

402.490 

-.15020 

.10515 

-.01461 

-.03517 

-.00995 

.00053 

.49042 

.36061 

.00000 

.628 

496.500 

-.12900 

.09247 

-.02769 

-.03561 

-.00998 

.00040 

.40840 

.36253 

.00000 

.513 

590.970 

-.12760 

.09290 

-.02056 

-.03563 

-.01012 

.00039 

.40195 

.35986 

.00000 

.616 

750.110 

-.12924 

.09302 

-.02004 

-.03584 

-.01013 

.00039 

.40243 

.36086 

.00000 

.552 

000. 100 

-.12943 

.09319 

-.02080 

-.03598 

-.01013 

.00039 

.40288 

.36158 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

•GOOGQ 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

757/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  » 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.490 

402.600 

-.15551 

.10402 

-.01295 

-.03809 

-.00893 

.00030 

.50016 

.39461 

.00000 

200.530 

500.250 

-.13490 

.09505 

-.02415 

-.03598 

-.00968 

.00037 

.43334 

.37040 

.00000 

200.530 

600.160 

-. 12876 

.09326 

-.02870 

-.03514 

-.00987 

.00038 

.40216 

.36213 

.00000 

200.540 

750.040 

-.12955 

.09349 

-.02882 

-.03550 

-.01001 

.00038 

.40290 

.36143 

.00000 

200.540 

000.120 

-.12957 

.09344 

-.02800 

-.03600 

-.01016 

.00039 

.40304 

.36082 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

756/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.470 

400.320 

-.15922 

.10435 

-.01242 

-.03825 

-.00851 

.00030 

.50385 

.40289 

.00000 

400.470 

490.780 

-.14349 

.10217 

-.01876 

-.03549 

-.00976 

.00045 

.46701 

.36631 

.00000 

400. 4B0 

600.240 

-.12879 

.09272 

-.02862 

-.03507 

-.00981 

.00030 

.40309 

.36298 

.00000 

400.490 

750.170 

-.12950 

.09329 

-.02879 

-.03567 

-.01010 

.00030 

.40300 

.36054 

.00000 

400.420 

600.150 

-.12941 

.09372 

-.02080 

-.03582 

-.01011 

.00039 

.40285 

.36122 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE ,25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  518 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEDC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


(ATR348)  C 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

.000 
.000 
.960 
.000 


» 2690.0000  SQ.FT. 

- 1290.3000  IN. 

- 1290.3000  IN. 

- .0100 

XMRP  - 
YMRP  » 
ZMRP  - 

1360.1000 

.0000 

416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

DLT-Y  * 60.000  ALPHA 

BETA  ■ 3.000  OLTALF 

OLTBTA  - .000  MACH 

AILRON  - .000  ELEVON 

GRIP  - 17.000  PO 

- -20 

- 7 

- 420 

RUN  NO. 

767/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.397 

.359 

.504 

OLT-Z 

800.240 

898.540 

1000.200 

GRADIENT 

CN 

-.33130 

-.33194 

-.33259 

.00000 

CA 

.12306 

.12305 

.12285 

.00000 

CLM 

-.03360 

-.03343 

-.03285 

.00000 

CY 

-.04503 

-.04510 

-.04502 

.00000 

CYN 

-.00729 

-.00698 

-.00708 

.00000 

C8L 

.00036 

.00035 

.00036 

.00000 

XCP/L 

.48731 

.48799 

.48933 

.00000 

YCP/L 

.44534 

.45025 

.44847 

.00000 

cpe 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO, 

765/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.420 

200.430 

200.450 

200.460 

OLT-Z 
751 .400 
799.320 
900.140 
1000.300 
GRADIENT 

CN 

-.34777 

-.33452 

-.33236 

-.33251 

.00000 

CA 

.12399 

.12232 

.12293 

.12333 

.00000 

CLM 

-.02433 

-.03249 

-.03326 

-.03306 

.00000 

CY 

-.04493 

-.04505 

-.04434 

-.04439 

.00000 

CYN 

-.00697 

-.00724 

-.00699 

-.00682 

.00000 

CBL 

.00036 

.00037 

.00035 

.00032 

.00000 

XCP/L 

.50947 

.49040 

.48843 

.48888 

.00000 

YCP/L 

.44993 

*44610 

.44613 

.45106 

.00000 

cpe 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

764/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

400.370 

400.440 

400.450 

400.440 

DLT-Z 

750.190 

800.330 

900.390 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.35743 

-.34281 

-.33070 

-.33243 

.00000 

CA 

.13324 

.12245 

.12284 

.12290 

.00000 

CLM 

-.01626 

-.02714 

-.03342 

-.03339 

.00000 

CY 

-.04386 

-.04482 

-.04481 

-.04487 

.00000 

CYN 

-.00754 

-.00715 

-.00734 

-.00709 

,00000 

CBL 

.00049 

.00035 

.00033 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.52266 

.50302 

.48774 

.48818 

.00000 

YCP/L 

.43823 

.44693 

.44391 

.44000 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATC  68  JU.  78 


TABULATED  BOUNCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA42CIIAI7)  ORB  ANO  CT  SEPARATINOIET  OATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  • 

416,4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

PAOE  819 
1ATR3M9)  ( 84  JUL  78  I 
PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

• 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

HACH 

7.960 

AILRON 

• 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

* 

17.000 

PO 

H20.000 

RUN  NO. 

774/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.571 

18.300 

-.03814 

.08745 

.00723 

-.07377 

-.02052 

.00083 

.69073 

.36398 

,00000 

,530 

99.726 

-.03263 

.08614 

.00875 

-.07021 

-.02124 

.00090 

.74561 

.34695 

.00000 

.493 

201 .610 

-.01091 

.08372 

.00411 

-.06701 

-.02336 

.00058 

.82158 

.31476 

.00000 

.579 

302.360 

-.00535 

.08166 

.00075 

-.06913 

-.02286 

.00071 

.65582 

.32733 

.00000 

.605 

400.470 

-.00470 

.08229 

.00063 

-.07006 

-.02300 

.00072 

.68193 

.32898 

.00000 

.647 

500.150 

-.00561 

.08229 

.00100 

-.07011 

-.02327 

.00072 

.60232 

.32643 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

775/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.490 

23.757 

-.04756 

.08699 

-.00091 

-.07726 

-.02124 

.00092 

.54492 

.36629 

.00000 

200.520 

99.294 

-.03649 

.08776 

.01049 

-.07170 

-.02091 

.00082 

.75924 

.35459 

.00000 

200.530 

199.140 

-.01440 

. 084B5 

.00634 

-.06906 

-.02350 

.00050 

.86611 

.31980 

.00000 

200.580 

297.630 

-.00608 

.08207 

.00151 

-.06063 

-.02298 

.00069 

.73152 

.32437 

.00000 

200.560 

399.620 

-.00487 

.08207 

.00099 

-.07029 

-.02320 

.00072 

.70052 

.32774 

.00000 

200.570 

500.000 

-.00554 

.08216 

.00109 

-.07046 

-.02328 

.00071 

.69511 

.32751 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - UI7A 

AEOC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OAT  A) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

m 

2690.0000 

SQ.FT. 

XfRP 

LREF 

m 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF 

m 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE 

- 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PAGE  521 

( ATR352 ) t 24  JX  75  I 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

17.000 

PO 

420.000 

RUN  NO. 

770/  0 

i 

1 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.508 

.492 

.503 

OLT-Z 

802.180 

900.380 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.34139 

-.34227 

-.34321 

.00000 

CA 

.12649 

.12725 

.12755 

.00000 

CLM 

-.02904 

-.02945 

-.02909 

.00000 

cv 

-.09X23 

-.09X62 

-.09337 

.00000 

CYN 

-.01461 

-.01402 

-.01447 

.00000 

CBL 

.00083 

.00085 

.00082 

.00000 

XCP/L 

.49728 

.49822 

.49912 

.00000 

YCP/L 
3 44998 
.44890 
.45009 
.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

760/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.530 

200.550 

200.560 

200.460 


OLT-X 
400.410 
400.590 
400.560 
400. *70 


OLT-Z 

751.170 

800.400 

900.260 

1000.300 

GRADIENT 


OLT-Z 
749.110 
BOO. 430 
900.380 
t 000. 200 
GRADIENT 


CN 

^.35451 

-.34261 

-.34227 

-.34293 

.00000 


CA 

.12716 

.12676 

.12750 

.12729 

.00000 


RUN  NO.  769/  0 


CN 

-.36493 

-.35134 

-.34233 

-.34139 

.00000 


CA 

.13460 

.12677 

.12728 

.12663 

.00000 


CLM 

-.02232 

-.02925 

-.02965 

-.02939 

.00000 


CLM 

-.01548 

-.02415 

-.02975 

-.02969 

.00000 


CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.01467 

.00065 

.51435 

.44768 

.00000 

-.01440 

.00078 

.49870 

.45040 

.00000 

-.01454 

.00084 

.49782 

.45010 

.00000 

-.01461 

.00082 

.49847 

.44985 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.09260 

-.09371 

-.09387 

-.09400 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.09621 

-.01385 

.00053 

.52871 

.45775 

-.09469 

-.01X81 

.00076 

.51031 

.44909 

-.09426 

-.01X61 

.00084 

.49762 

.45007 

-.09440 

-.O1XX0 

.00085 

.49750 

.45117 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.Q0Q00 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA422UA17I  ORB  AND  ET  SEPARATING l ET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


SREF  • 

5690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  - 

1590.3000  IN. 

YMRP 

BREF  - 

1590.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PAGE  522 

(ATR353)  C 24  ML  75  * 

PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA 

• 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF 

• 

.000 

DLTBTA 

.000 

MACH 

■ 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON 

m 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

m 

420.000 

RUN  NO.  610/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

.650 

20.140 

.648 

102.130 

.708 

202.200 

.641 

300.400 

.693 

398.340 

.696 

497.830 

? 

GRADIENT 

DLT-X 

OLT-Z 

200.610 

18.932 

200.560 

99.465 

200.570 

200.960 

200.570 

302.450 

200.610 

401.020 

200.600 

500.020 

GRADIENT 

CN 

.02146 

.02360 

.04227 

.05182 

.05272 

.05192 

.00000 


CA 

.00626 

.08505 

.00238 

.08165 

.08184 

.08165 

.00000 


RUN  NO.  809/  0 


CN 

.01547 

.01899 

.04114 

.05147 

.05188 

.05194 

.00000 


CA 

.08654 

.08687 

.08320 

.00119 

.08180 

.08188 

.00000 


CLM  CY 

.02659  -.03951 

.02564  -.03631 

.02303  -.03349 

.01932  -.03583 

.01961  -.03584 

.01955  -.03680 

.00000  .00000 


CLM  CY 

.01882  -.04604 

.02790  -.03978 

.02396  -.03384 

.01916  -.03592 

.01936  -.03690 

.01926  -.03557 

.00000  .00000 


CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.01041 

.00047 

-.30714 

. 3742 1 

.00000 

-.01028 

.00050 

-.20080 

.36054 

.00000 

-.01197 

.00033 

.17763 

.30867 

.00000 

-.01147 

,00037 

.29787 

i 33460 

.00000 

-.01170 

.00037 

.29845 

.33030 

.00000 

-.01216 

.00037 

.29530 

.32741 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

-.01111 

.00049 

-c 29 154 

.38979 

.00000 

-.01045 

.00046 

-.46811 

.37478 

.00000 

-.01256 

.00033 

.15157 

.29919 

.00000 

-.01173 

,00036 

.29825 

.33012 

.00000 

-.01200 

.00037 

.29767 

.33115 

.00000 

-.01175 

.00036 

.29933 

.32752 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

SREF  - 
LREF  » 
BREF  - 
SCALE  - 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


AEDC  VA422MA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


(ATR354)  ( 24  JUL  75  > 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  « 

-10.000 

DLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  818/  0 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

.627 

.621 

.601 


DLT-Z 

401.800 

497.370 

597.250 

GRADIENT 


CN 

-.07013 

-.05938 

-.06029 

>00000 


CA 

.08550 

.08517 

.08573 

.00000 


CLM 

-.00915 

-.01505 

-.01526 

.00000 


CY 

-.03249 

-.03315 

-.03303 

.00000 


CYN 

-.01094 

-.01156 

-.01130 

.00000 


CBL 

.00025 

.00032 

.00032 

.00000 


XCP/L 

.46714 

.38132 

.38155 

.00000 


YCP/L 

.3231! 

.31481 

.31926 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


MWSS^'J 


■ft*.  ^ 


\ 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - WI7A 

AEOC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


PAGE  523 
(ATR354)  ( 24  ^JL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  » 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-V 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.900 

A1LR0N 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  817/  0 


GRADIENT  INTERVAL  » -5.00/  5.00 


OLT-X 

200.490 

200.530 

200.460 


OLT-Z 

403.290 

501.780 

600.120 

GRA01ENT 


CN 

-.07791 

-.06062 

>.06006 

.00000 


CA 

.09008 

.08524 

.08550 

.00000 


clm 

-.00416 

-.01536 

-.01548 

.00000 


CY 

-.03303 

-.03411 

-.03329 

.00000 


CYN 

-.01069 

-.01166 

-.01149 

.00000 


CBL 

.00023 

.00033 

.00032 

.00000 


XCP/L 

.52100 

.38128 

.38064 

.00000 


YCP/L 

.33231 

.31953 

.31727 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO.  816/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

400.530 

400.640 

400.510 


OLT-Z 

400.060 

497.750 

599.600 

GRADIENT 


CN 

-.09097 

-.06036 

-.06050 

.00000 


CA 

.09832 

.08465 

.08535 

.00000 


CLM 

.00390 

-.01525 

-.01543 

.00000 


CY 

-.03329 

-.03326 

-.03341 

.00000 


CYN 

-.01092 

-.01142 

-.01144 

.00000 


CBL 

.00031 

.00031 

.00032 

.00000 


XCP/L 

.58826 

.30177 

.38016 

.00000 


YCP/L 

.32913 

.31045 

.31909 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING1ET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


CATR356)  ( 24  M.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

LRET  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

!N.  YT 

[ BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

J SCALE  • 

.0100 

OLT-V 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

* 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

■ 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GR10 

m 

25.000 

PO 

420.000 

RUN  NO.  627/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.422 

BOO. 200 

-.219*3 

.10553 

.538 

899.180 

-.21446 

.10540 

.570 

1000.300 

-.21447 

.10561 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

825/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.400 

750.410 

*>.21353 

.10553 

200.550 

800.040 

-.21341 

.10565 

200.500 

900.310 

-.21414 

.10534 

200.560 

1000.200 

-.21416 

.1061! 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.03514 

-.03859 

-.00068 

.00031 

.44331 

.40113 

.00000 

-.03527 

-.03948 

-.00908 

.00032 

.44344 

.39767 

.00000 

-.03565 

-.03977 

-.00097 

.00032 

,44223 

,40071 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  . 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.03521 

-.03912 

-.00965 

* 00032 

,447V 5 

.40383 

.00000 

-.03514 

-.03875 

-.00072 

.00031 

.44329 

.40109 

.00000 

-.03527 

-.03904 

-.00895 

.00032 

.44329 

.39811 

.00000 

-.03563 

-.03929 

-.00801 

.00031 

,44210 

.40170 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  * IAI7A 


PAGE  52H 


AEDC  VAHBf < I A 1 7 > ORB  AMD  CT  BCPARATINOCET  DATA) 


RCFCRCNCC  OATA 


(ATR356)  ( 24  JU.  7S  ) 

PARAMETRIC  OATA 


9R£F  « 8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-V  • 60.000  ALPHA 

- 5.000 

U 

LREF  - 1890.3000  IN. 

YHRP  '• 

.0000 

IN.  YT 

BETA  • 

3.000  DLTALF 

- -20.000 

B REF  - 1290 

.3000  IN. 

ZHRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

DLT0TA  • 

.000  MACH 

- 7.900 

SCALE  • 

.0100 

A1LRON  « 

.000  ELEVON 

• .000 

GRID  ■ 25.000  PO 

- 420.000 

RUN  NO.  88H/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPfl 

400.560 

750.200 

-.21360 

.10471 

-.03519 

-.03984 

-.00088 

.00031 

.44324 

.40261 

.00000 

400.480 

600.390 

-.21355 

.10535 

-.03516 

-.03997 

-.00903 

.00031 

.44333 

.40047 

.00000 

400.530 

900.210 

-.21429 

.10530 

-.03514 

-.04037 

-.00923 

.00033 

.44376 

.39852 

.00000 

400.600 

1000.200 

-.21447 

.10524 

-.03551 

-.03915 

-.00878 

.00030 

.44266 

.40161 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422 ( 1 A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  OATA) 

1ATR357)  ( 24  JUL  75  » 

REFERENCE  OATA 

PARAHETR1C  DATA 

SREF  • 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y  • 60.000  ALPHA 

- 5.000 

LREF  « 1290.3000  IN. 

YHRP  « 

.0000 

IN.  YT 

BETA  - 

3.000  DLTALF 

- .000 

8REF  • 1290 

.3000  IN. 

ZHRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA  - 

3.000  MACH 

- 7.960 

SCALE  - 

.0100 

AILRON  - 

.000  ELEVON 

- .000 

GRID  - 25.000  PO 

• 420.000 

RUN  NO.  834/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPfl 

.540 

18.446 

.01960 

.09938 

.02755 

-.07241 

-.02040 

.00070 

-.41378 

.36073 

.00000 

.564 

97.336 

.02021 

.08767 

.02470 

-.06901 

-.02157 

.00075 

-.05349 

.34000 

.00000 

.713 

199.290 

.04294 

.00652 

.02330 

-.06682 

-.02341 

.00049 

.17923 

.31365 

.00000 

.703 

301.660 

.05233 

.06349 

.01035 

-.07097 

-.02163 

.00070 

.31338 

.34546 

.00000 

.647 

402.510 

.05254 

.08371 

.01051 

-.07081 

-.02146 

.00069 

.31217 

.34664 

.00000 

1.035 

496.220 

.05324 

.08428 

.01045 

-.07151 

-.02197 

.00070 

.31626 

.34375 

.00000 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  035/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

200.540 

23.322 

.00720 

.09005 

.01963 

-.07011 

-.02016 

.00093 

-1.36520 

.37803 

.00000 

200.610 

101.050 

.01923 

.08930 

.02577 

-.06962 

-.02052 

.00081 

-.37810 

.35241 

.00000 

200.530 

200.630 

.03951 

.08736 

.02419 

-.06466 

-.02344 

.00046 

.13055 

.30513 

.00000 

200.640 

299.530 

.05255 

.08362 

.01860 

-.07036 

-.02141 

.00069 

.31106 

.34575 

.00000 

200.640 

397.150 

.05356 

.00431 

.01088 

-.07120 

-.02184 

.00070 

.31203 

.34425 

.00000 

200.650 

496.760 

.05200 

.08377 

.01055 

-.0708! 

-.02177 

.00069 

.31320 

.34351 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  2ft  JUL  78 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEOC  VA422C IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATISM ET  OATA) 


REFERENCE  DATA 


SR EF  - 8690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

• 1360=1000 

IN.  XT 

UW  - 1890 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

> .0000 

IN.  YT 

BREF  - 1290.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

» 416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  • 

.0100 

RUN  NO. 

831/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.483 

402.890 

-.06823 

.08678 

-.00967 

-.06721 

-.02159 

.500 

503.250 

-.06066 

.08815 

-.01448 

-.06703 

-.02127 

-.357 

604.190 

-.06240 

.08875 

-.01492 

-.06932 

-.02160 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

832/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.520 

398.790 

-.07439 

.08855 

-.00559 

-.06793 

-.02173 

200.490 

496.520 

-.05929 

.08750 

-.01401 

-.06717 

-.02126 

200.690 

598.220 

-.06014 

.08808 

-.01432 

-.06797 

- . C2 l 36 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

833/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.480 

402.620 

-.08447 

.09423 

-.00018 

-.06678 

-.02096 

400.620 

500.670 

-.06036 

.08778 

-.01416 

-.06758 

-.02144 

400.690 

599.960 

-.06040 

.08822 

-.01438 

-.06845 

-.0214! 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  92ft 
(ATR39B)  < 24  JUL  79  ) 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

B 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  • 

-10.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH  * 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

25.000 

PO 

420.000 

• -9.00/  9.00 


CBL 

.00042 

.00060 

.00062 

.00000 


XCP/L 

.45932 

.39167 

.39134 

.00000 


• -5.00/  5.00 


CBL 

.00034 

.00060 

.00061 

.00000 

-5.00/ 

COL 

.00025 

.00059 

.00061 

.00000 


YCP/L 

.33393 

.33666 

.34066 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.50585 

.33491 

.00000 

.39321 

.33723 

.00000 

.39198 

.33883 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DO 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.55682 

.33912 

.00000 

.39440 

.33672 

.00000 

.39201 

.33906 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  35  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


PAGE  926 


AEOC  VA422I IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  OATA) 


IATR360)  ( 24  JUL  79  I 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XHRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

Sltt.SOOO 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

OLT-Y 

m 

60.000 

ALPHA  - 

9.000, 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  * 

-20.000 

OLTBTA 

m 

3.000 

MACH  • 

7.980 

A1LR0N 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

25.000 

PO 

S20.000 

RUN  NO. 

830/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.536 

801.440 

-.22006 

.10760 

-.03282 

-.08219 

-.01790 

.00064 

.45415 

.40616 

.00000 

.558 

900.230 

-.22070 

.10795 

-.03301 

-.08216 

-.01822 

.00064 

.45385 

.40342 

.Q00Q0 

.472 

1000.200 

-.22133 

.10766 

-.03334 

-.08216 

-.01806 

.00065 

.45311 

.40474 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

828/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.490 

750.500 

-.21960 

.10740 

-.03291 

-.08259 

-.01789 

.00064 

.45365 

.40696 

.00000 

200.530 

800.190 

-.21993 

.10698 

-.03282 

-.08242 

-,01776 

.00065 

.45409 

.40782 

.00000 

200.420 

900.240 

-.22025 

.10796 

-.03299 

-.08251 

-.01787 

.00065 

.45370 

.40704 

.00000 

200.450 

1000.200 

-.22136 

.10777 

-.03335 

-.08192 

-.01796 

.00064 

.45307 

.40517 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

829/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.560 

750.050 

-.22042 

.10727 

-.03297 

-.08265 

-.01 77S 

.00063 

.45394 

.40794 

.00000 

400.500 

800.270 

-.22062 

.10812 

-.03285 

-.08191 

-.01782 

.00064 

.45431 

.40638 

.00000 

400.480 

900.280 

-.22051 

.10787 

-.03302 

-.08118 

-.01773 

.00064 

.45373 

.40572 

.00000 

400.520 

1000.200 

-.22139 

.10782 

-.03333 

-.08255 

-.01800 

.00064 

.45317 

.40600 

.00000 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

/ 

* 


DATE  25  JUL  78 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEOC  VAH22C IAI7I  ORB  AND  ET  SCPARATIMHCT  OATA  I 


PAGE  027 


REFERENCE  OATA 


SREF  » 3690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1390.3000  IN. 

BREF  * 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


X*v>  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  * .0000  IN.  YT 

2MRR  - 416.4000  IN.  ZT 


RUN  NO. 

041/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  « 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.526 

20.229 

-.09406 

.08793 

-.01353 

-.04103 

—.01005 

.427 

100.560 

-.08740 

.09069 

-.00956 

-.03917- 

-.01013 

.539 

198.080 

-.07509 

.08990 

-.00904 

-.03625 

-.01129 

.595 

296.130 

-.06632 

.00544 

-.01459 

-.03554 

-.01221 

.551 

399.540 

-.06496 

.00575 

-.01633 

-.03566 

-.01220 

.599 

500.060 

-.06469 

.08568 

-.01653 

-.03533 

-.01211 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

840/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

OLT-X 

200.450 

200.570 

200.520 

200.550 

200.530 

200.490 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

23.093 

-.10160 

.08909 

-.01956 

102.430 

-.06858 

.08999 

-.00960 

202.220 

-.07743 

.08861 

-.01073 

300.370 

-.07301 

.09071 

-.01044 

400.120 

-.06411 

.08579 

-.01641 

500.080 

-.06490 

.08590 

-.01647 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

CY 

-.03776 

-.03075 

-.03656 

-.03469 

-.03457 

-.03365 

.00000 


CYN 

-.01175 

-.00989 

-.01067 

-.01150 

-.01177 

-.01177 

.00000 


DLT-Y 

BETA 

OLT0TA 

AILRON 

GRID 


-5.00/ 

C8L 

.00043 

.00038 

.00029 

.00033 

.00033 

.00034 

.00000 

-5.00/ 

C0L 

.00042 

.00028 

.00033 

.00032 

.00033 

.00032 

.00000 


(ATR36D  1 HH  %M.  T9  > 

PARAMETRIC  OATA 

- 60.000  ALPHA  - -5.000 

• 

3.000  DCVALF 

- .000 

• 

.000  MACH 

- 7.900 

- 

.000  ELEVON 

- .000 

• 13.000  PO 

• 420.000 

10 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

.45782 

.37352 

.00000 

.48196 

.37768 

.00000 

.47427 

.34062 

.00000 

.40464 

.31836 

.00000 

.38272 

.31936 

.00000 

.37979 

.31883 

.00000 

.OQOOO 

.00000 

.00000 

10 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.42373 

.34107 

.00000 

.48262 

.37997 

.00000 

.46151 

.35442 

.00000 

.45947 

.32676 

.00000 

.37953 

.32044 

.00000 

.38108 

.31408 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 

• 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  • 

- 1290.3000  IN.  YMRP  - 

• 1290.3000  IN.  ZMRP  - 

SCALE  - .0100 


LREF 


AEOC  VA422 ( I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
HI6.4000  IN.  ZT 


(ATR3621  t 24  OA-  75  1 

PARAfCTRIC  DATA 


OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

-10.000 

OLT0TA 

m 

.000 

MACH  - 

7.900 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

18.000 

PO 

420.000 

OLT-X 

.435 

.404 

.421 


RUN  NO. 

849/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

402.370 

-.25097 

.11601 

-.01052 

-.04289 

- . 00760 

.00012 

.50678 

.43458 

.00000 

496.880 

- . 23696 

. 1 1332 

-.02446 

-.03950 

-.00922 

.00050 

.48622 

.39522 

.00000 

600.010 

-.22012 

.10485 

-.03524 

-.04124 

-.00094 

.00032 

.44651 

.40682 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  529 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

AEOC  VA432IIAI7I  ORB  ANO  ET  SCPARATINOICT  OATAI 


(ATR362)  ( 24  *AJL  73  I 


REFERENCE  DATA 

SREF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  ™RP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZWRP 
SCALE  * .0100 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

-10.000 

OLTBTA 

.000 

MACH  • 

ll 900 

AILRON 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRIO 

18.000 

PO 

420.000 

RUN  NG. 

048/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

a00.H70 

200.440 

200.500 

OLT-Z 
40 i .820 
300.200 
600.180 
GRADIENT 

CN 

-.24341 

-.24760 

-.22668 

.00000 

CA 

.11003 

.12150 

.10490 

.00000 

CLM 

-.02561 

-.01798 

-.03170 

.00000 

CY 

-.04234 

-.03950 

-.03977 

.00000 

CYN 

-.00746 

-.00965 

-.00864 

.00000 

CBL 

.00027 

.00050 

.00032 

.00000 

XCP/L 

.40482 

.50760 

.46065 

.00000 

YCP/L 

.43523 

.30793 

.40661 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

847/  0 

graoient 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.510 

400.410 

400.390 

OLT-Z 

400.250 

499.520 

600.010 

GRADIENT 

CN 

-.23317 

-.24566 

-.23796 

.00000 

CA 

, 1 0460 
.11406 
.11343 
.00000 

CLM 

-.03340 

-.02139 

-.02424 

.00000 

CY 

-.04234 

-.04222 

-.03981 

.00000 

CYN 

-.00752 

-.00771 

-.00939 

.00000 

CBL 

.00031 

.00018 

.00048 

.00000 

XCP/L 

.45827 

.49751 

.48718 

.00000 

YCP/L 

.43425 

.43070 

.39358 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 


SREF  * 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

LREF  • 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

BREF  • 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

SCALE  * 

.0100 

AEOC  VA422I IA17)  0R8  ANO  ET  SEPARATINGCET  OATA) 


(ATR364)  < 24  JX  75  I 

PARAtCTRIC  OATA 


t360. 1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 
BETA  - 
9LTBTA  - 
AILRON  - 
GRIO  • 


60.000 

3.000 

.000 

.000 

le.ooo 


ALPHA  * 
OLTALF  • 
MACH  • 
ELEVON  - 
PO 


-5.000 

-20.000 

7.900 

.000 

370.000 


RUN  NO. 

058/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.295 

.462 

.380 

OLT-Z 

800.540 

896.500 

999.590 

GRAOIENT 

CN 

-.50955 

-.47351 

-.47347 

.00000 

CA 

.14175 

,14403 

.14402 

.00000 

CLM 

-.00720 

-.02732 

-.02711 

.00000 

CY 

-.05206 

-.05266 

-.05161 

.00000 

CYN 

-.00420 

-.00591 

-.00546 

.00000 

CBL 

.00035 

.00033 

.00038 

.00000 

XCP/L 

.54836 

.51804 

.51033 

.00000 

YCP/L 

.50178 

.47992 

.40438 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

656/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.490 

200.140 

200.660 

200.510 

OLT-Z 

753.360 

799.680 

895.740 

1000.200 

0RA01ENT 

CN 

-.55479 

— . ZKK.U  * 

-.4776* 

-.47491 

.00000 

CA 

.17558 
.20029 
. 14222 
,14409 
.00000 

CLM 

.01657 

.03890 

-.02573 

-.02707 

.00000 

CY 

-.05430 

-.04955 

-.05021 

-.05176 

.00000 

CYN 

-.00341 

-.00542 

-.00552 

-.00589 

.00000 

CBL 

.00086 

.00170 

.00042 

.00040 

.00000 

XCP/L 

.57921 

.60498 

.52071 

.51852 

.00000 

YCP/L 

.51448 

.40197 

.48153 

.47887 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  29  JUL  78 


TABULATED  SOURCE  DATA  - U»7A 

AEOC  VA422CIA17)  ORB  AND  CT  SEPARATINOCET  DATA! 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  * 1290.3000  IN. 

BRCF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XXRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZMRP  • HI6. 4000  IN.  ZT 


PAGE  529 
(ATR364!  I 84  M-  79  I 
PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

a 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

a 

3.000 

OLTALF  • 

-20.000 

DLTBTA 

a 

.000 

MACH  • 

7.980 

AlLRON 

a 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

a 

18.000 

PO 

370.000 

OLT-X 

400.470 

400.350 

400.430 

400.330 


RUN  NO. 

655/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-9.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

751.760 

-.55022 

.17770 

.01369 

-.05431 

-.00330 

.00114 

.57572 

.51569 

.00000 

800.920 

-.52151 

.15894 

.00086 

-.04928 

-.00644 

.00051 

.55950 

.46704 

. 00000 

900.410 

-.40875 

. 14465 

-.01849 

-.05032 

-.00526 

.00037 

.53191 

.48531 

.00000 

1000.300 

-.47356 

.14538 

-.02627 

-.04977 

-.00567 

.00036 

.51959 

.47876 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA4KIIAI7I  ORB  AND  CT  SCPARATINOICT  OATA) 


CATR365)  C 24  JUL  79  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF 

a 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

a' 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

a 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

a 

.0100 

RUN  NO.  865/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.469 

19.669 

-.10116 

.08916 

-.01151 

mnm 

101.670 

-.09431 

.09046 

-.00649 

.561 

201.810 

^.07758 

.06673 

-.00906 

.538 

300.690 

-.06781 

.08559 

-.01457 

.502 

400.100 

-.06665 

.08557 

-.01563 

.495 

500.070 

-.06696 

.08604 

-.01569 

GRA01ENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

866/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.520 

22.768 

-.11075 

.09035 

-.01751 

200.400 

97.990 

-.09330 

.09038 

-.00727 

200.490 

196.460 

-.07972 

.08831 

-.00891 

200.470 

296.490 

-.07311 

.08644 

-.01123 

200.510 

399.830 

-.06725 

.08522 

-.01545 

200.490 

500.090 

-.06599 

.08633 

-.01548 

ORAOICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 

CY  CYN 

-.07512  -.01952 

-.07273  -.01993 

-.07064  -.02178 

-.06954  -.02222 

-.07039  -.02227 

-.06925  -.021 97 

.00000  .00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 

CY  CYN 

-.07796  -.02048 

-.07491  -.01976 

-.07169  -.02106 

-.07056  -.02241 

-.06912  -.02212 

-.06989  -.02197 

00000  .00000 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  • 

-5.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  • 

.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH  • 

7. 980 

AlLRON 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRIO 

18.000 

PO 

300.000 

-5.00/  5.00 


CBL  XCP/L  YCP/L  CPB 


.00062 

.47887  .37684 

.00000 

.00073 

.51029  .36694 

.00000 

.00065 

.••7676  .34297 

.00000 

.00063 

.40823  .33509 

.00000 

.00067 

.39454  .33726 

.00000 

.00066 

.39461  .33664 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L  YCP/L 

CPS 

.00089 

.44792  .37477 

.00000 

.00076 

.50391  .37406 

.00000 

.00073 

.48030  .35313 

.00000 

.00058 

.45101  .33648 

.00000 

.00064 

.39788  .33473 

.00000 

.00066 

.39442  .33867 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

j 

i 
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5REF 

LREF 

BRCF 

SCALE 


ACOC  VA4MMA17)  OM  AND  ET  SEPARATINQIET  DATA) 


(ATR366)  ( en  AM.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


- 2690.0000  SQ.FT. 

■ 1290.3000  IN. 

- 1290.3000  IN. 

• .0100 


XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

ZHRP  • 

H 16.4000 

IN.  ZT 

DLT-Y  ■ 60.000 
BETA  - 3.000 
OLTBTA  • 3.000 
A1LR0N  - .000 
GRID  - IB. 000 


ALPHA 

■ 

-5.000 

DLTALF 

■ 

-10.000 

MACH 

* 

7.98p 

ELEVON 

■ 

.000 

PO 

m 

300.000 

RUN  NO.  062/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.505 

403.300 

-.27337 

.12455 

. HH9 

500.520 

-.24377 

.11036 

.253 

601.430 

-.22896 

.10474 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

063/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.480 

396 . 300 

-.26004 

. 1 1272 

200.490 

499.040 

-.25726 

. 1 1 B34 

200.460 

600.210 

-.23333 

.20351 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

ORADIENT  INTERVAL  - 


CLH 

CY 

CYN 

-.00864 

-.08445 

-.01727 

-.02532 

-.08504 

-.01757 

-.03430 

-.08657 

-.01040 

.00000 

.00000 

.00000 

GRAD 1 ENT 

INTERVAL 

CLH 

CY 

CYN 

-.01980 

-.08812 

-.01604 

-.01650 

-.08460 

-.01837 

-.03153 

-.08382 

-.01806 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00099 

.53626 

.41548 

.00000 

.00052 

.40577 

.41396 

.00000 

.00069 

.45369 

.40983 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00110 

.50515 

.43120 

.00000 

.00080 

.51353 

.40663 

.00000 

.00062 

.46394 

.40786 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

864/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.490 

400.870 

-.24804 

.10747 

-.02875 

-.08842 

-.01531 

.00102 

.47737 

.43737 

.00000 

400.360 

500.310 

-.25804 

.11484 

-.01834 

-.063531 

-.01719 

.00087 

.50867 

.41755 

.00000 

400.540 

600.040 

-.24366 

.11083 

-.02470 

-.08563 

-.01750 

.00056 

.48753 

.41556 

.00000 

ORADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  as  JUL  75 


LREF 

BREF 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422C IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XHRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YMRP  - .0000  IN.  YT 

zmrp  • 416.4000  in.  zt 
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CATR368)  t 24  M.  75  > 

PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

DLT0TA 

3.000 

MACH  - 

7.960 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

IB. 000 

PO 

350.000 

RUN  NO.  859/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

200.420 

200.310 

200.410 

200.540 


OLT-Z 

753.190 

002.820 

900.340 

I000.3QD 

GRADIENT 


CN 

-.50162 

-.54931 

-.40570 

-.48618 

.00000 


CA 

.18226 
.16894 
.14662 
. 14839 
.00000 


CLN 

.02824 

.01443 

-.02250 

-.02252 

.00000 


CY 

-.10835 

-.10856 

-.10957 

-.10915 

.00000 


CYN 

-.01048 

-.01092 

-.01058 

-.01056 

.00000 


CBL 

.00164 

.00071 

.00064 

.00067 

.00000 


XCP/L 

.59227 

.57670 

.52599 

.52598 

.00000 


YCP/L 

.49076 

.48807 

.49096 

.49076 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422I I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 


SREF  « 8690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

> 1360.1000 

IN.  XT 

LREF  * 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  « 

> .0000 

IN.  YT 

BREF  * 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  • 

> 416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

861/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

.453 

803.550 

-.52015 

.14291 

-.00503 

-.10879 

-.01172 

.473 

901.030 

-.48734 

.14624 

-.02329 

-.11063 

-.01075 

.456 

1000.400 

-.48953 

.14692 

-.02279 

-.10945 

-.01023 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

860/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLN 

CY 

CYN 

400.410 

747.000 

-.57342 

.17796 

.02238 

-.11079 

-.00957 

399.710 

799.460 

-.60549 

.20426 

.04604 

-. 10832 

-.01132 

400.490 

0961.290 

-.50411 

. 14633 

-.01384 

-.11020 

-.01009 

400.340 

1000.400 

-.48774 

.14669 

-.02288 

-.11064 

-.01103 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR369)  ( 24  OJL  75  ) 

PARAfCTRIC  OATA 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

■ 

3.000 

OLTALF  - 

-20.000 

0LT8TA 

m 

3.000 

MACH  - 

7,900 

AILRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

18.000 

PO 

300.000 

• -5.00/  5.00 


CBL 

.00047 

.00068 

.00066 

.00000 


XCP/L 

.55150 

.52497 

.52575 

.0G000 


-5.00/  5.00 


CBL 

.00200 

.00185 

.00050 

.00062 

.00000 


XCP/L 

.58560 

.61146 

.53916 

.52558 

.00000 


YCP/L 

.48305 

.49043 

.49303 

.00000 


YCP/L 

.49797 

.48530 

.40932 

.48866 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


* V 
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REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEOC  VA422I  1 A 1*7 > ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 

IATR370)  < 24 

JUL  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 

1360.1000  IN.  XT 

DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

-10.000 

.0000  IN.  VT 

BETA 

m 

3.000 

OLTALF  - 

.000 

416.4000  IN.  ZT 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  • 

7.980 

AILRON 

m 

,000 

ELEVON  - 

.000 

GR10 

m 

8.000 

PO 

300.000 

DLT-X 

DLT-Z 

.472 

29.200 

.515 

98.830 

.473 

197.940 

.497 

290.950 

.453 

400.140 

.614 

500.120 

GRADIENT 

OLT-X 

OLT-Z 

200.420 

32.717 

200.510 

102.250 

200.520 

201.210 

200.380 

300.340 

200.520 

400.050 

200.530 

500.150 

ORAOIENT 

RUN  NO. 

925/  0 

CN 

CA 

-.16007 

.08989 

-.14822 

.09193 

-.14387 

.09260 

-.14712 

.09991 

-.13513 

.09187 

-.13348 

,09131 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

924/  0 

CN 

CA 

-.15671 

.09104 

-,14682 

.09242 

-.14164 

.09009 

-.14916 

.09508 

-.14433 

.09756 

-.13416 

.09109 

.00000 

.00000 

0RA01ENT 

CLM  CY 

-.03068  -.04180 

-.02552  -.OH  172 

— .02H38  -.0H091 

-.01985  -.03990 

-.02879  -.03069 

-.02919  -.04004 

.00000  .00000 

GRADIENT 

CLH  CY 

-.03565  -.04216 

-.02848  -.04137 

-.02953  -.04049 

-.02203  -.04108 

-.02258  -.03906 

-.02929  -.03809 

.00000  .00000 


INTERVAL  - -5.00/ 

CYN  CBL 

-.01025  .00046 

-.00974  .00030 

-.00991  .00031 

-.01102  .00045 

-.01119  .00031 

-.01111  .00033 

.00000  .00000 

INTERVAL  • -5.00/ 

CYN  CBL 

-.01082  .00045 

-.00991  .00029 

-.01022  .00035 

-.01033  .00035 

-.01059  .00040 

-.01089  .00032 

.00000  .00000 


5.00 

XCP/L  YCP/L 

.42444  .38705 

.43804  .39523 

.43997  .38914 

.46406  .36532 

.40952  .35622 

,40555  .36456 

.00000  .00000 

5.00 

XCP/L  YCP/L 

.39941  .37898 

.42284  .39096 

.41270  .38210 

.45513  .38269 

.44902  .36098 

.40581  .35862 

.00000  .00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  89  JUL  79 
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AEOC  VA422( I A 17)  ORS  AfC  ET  SEPARATING I ET  DATA) 


(ATR371 ) ( 24  JUL  75  ) 


REFEKENCE  DATA 


S RET 

■ 

o 

o 

o 

0 

1 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

« 

1290.3000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

me. hooo 

IN.  ZT 

SCALE 

■ 

.0100 

PARAMETRIC  OAT A 


XT-Y 

• 

60.090 

ALPHA  • 

-10.000 

BETA 

m 

5.  000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTGTA 

m 

.000 

MACH 

7.960 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

B.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

933/  0 

ORADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.317 

402.610 

-.35160 

.12451 

-.03024 

-.05000 

-.00680 

.00049 

.49825 

.46327 

.00000 

.320 

499.570 

-.39923 

.15982 

.00424 

-.05009 

-.00818 

.00057 

.56576 

.44421 

.00000 

.400 

597.420 

-.35602 

.12652 

-.02140 

-.04735 

-.00860 

.00056 

.51634 

.43151 

.00000 

.509 

700.130 

-.33665 

.11842 

-.03318 

-.04715 

-.00820 

.00039 

.48949 

.43691 

.00000 

.446 

600.060 

-.33572 

.11915 

-.03267 

-.04765 

-.00794 

.00040 

.48994 

.44187 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

932/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.470 

401.270 

-.32474 

.11076 

-.04747 

-.04795 

-.00762 

.00037 

.45621 

.44733 

.00000 

200.430 

500.720 

-.35413 

.12307 

-.02730 

-.05101 

-.00675 

.00026 

.50433 

.46588 

.00000 

200.320 

600.340 

-.36917 

. 13856 

-.01291 

-.04465 

-.00959 

.00061 

.53390 

.40836 

.00000 

200.460 

700.180 

-.34867 

.12199 

-.02596 

-*04712 

-.00811 

.00040 

.50633 

.43809 

.00000 

200.550 

800.150 

-.33520 

.11895 

-.03330 

-.04630 

-.00809 

.00040 

.48894 

.43652 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

931/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

XT-X 

XT-Z 

CN 

CA 

XM 

CY 

CYN 

CX 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

400.370 

400.210 

-.30750 

. 10453 

-.05859 

-.04709 

-.00812 

.00043 

,42524 

.43780 

.00000 

400.440 

499.930 

-.33905 

.11474 

-.03826 

-.04966 

-.00677 

.00041 

.47951 

.46310 

.00000 

400.350 

600.150 

-.36202 

.12884 

-.01991 

-.05134 

-.00678 

.00017 

.51991 

.46608 

.00000 

400.360 

700.100 

-.36311 

.13298 

-.01655 

-.04561 

-.00946 

.00059 

.52650 

.41336 

.00000 

400.500 

000.200 

-.34180 

.11796 

-.02962 

-.04771 

-.00821 

.00038 

.49780 

.438t5 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 
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OATC  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  OATA  • IAI7A 

AEDC  VA422C I A 1 7 I ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATR372)  C 24  JUL  75  > 


REFERENCE  OATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
UREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  • 60.000 

beta  - .000 

DLTBTA  - .000 

AILRON  « .000 

GRID  - 19.000 


ALPHA  * -5.000 
DLTALF  - .000 
MACH  - 7.990* 
ELEVON  - .000 
PO  - 300.000 


RUN  NO. 

941/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.532 

.535 

.554 

.536 

.505 

.491 

OLT-Z 

18.043 

100.410 

198.920 

298.660 

399.650 

500.120 

GRADIENT 

CN 

-.09415 

-.08629 

-.07430 

-.06564 

-.06474 

-.06543 

.00000 

CA 

.06759 

.08696 

.08759 

.08235 

.08286 

.08326 

.00000 

CLM 

-.01355 

-.01004 

-.01024 

-.01505 

-.01705 

-.01738 

.00000 

CY 

-.00046 

-.00298 

-.00293 

-.00195 

-.00193 

-.00142 

.00000 

CYN 

-.00049 

-.00045 

-.00054 

-.00077 

-.00114 

-.00005 

.00000 

CBL 

.00016 

.00007 

.00001 

.00010 

.00008 

.00008 

.00000 

XCP/L 

.45777 

.47708 

.46220 

.38960 

.37435 

.37272 

.00000 

YCP/L 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

940/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.480 

200.530 

200.420 

200.550 

200.520 

200.460 

OLT-Z 

21.756 

101.640 

201.620 

300.260 

400.120 

500.070 

GRADIENT 

CN 

-.09854 

-.08675 

-.07650 

-.07211 

-.06450 

-.06514 

.00000 

CA 

.08683 

.08832 

.00503 

.08717 

.08244 

.08319 

.00000 

CLM 

-.02003 

-.01019 

-.01188 

-.01199 

-.01712 

-.01730 

.00000 

CY 

.00114 

-.00333 

-.00251 

-.00165 

-.00163 

-.00062 

.00000 

CYN 

-.00171 

-.00049 

-.00049 

-.00098 

-.00090 

-.00054 

.00000 

CBL 

.00013 

.00003 

.00006 

.00016 

.00007 

.00007 

.00000 

XCP/L 

.41630 

.47628 

.44903 

.44210 

.37297 

.37190 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690,0000  SQ.FT.  Xf«P 

LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 

BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 

SCALE  - .0100 


AEDC  VA422M  A171  ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


CATR373)  C 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  • 60.000 

beta  - .000 

DLTBTA  - .000 

AILRON  - .000 

GRID  * 19.000 


ALPHA 

■ 

-5.000 

OLTALF 

■ 

-10.000 

MACH 

■ 

7.900 

ELEVON 

■ 

.000 

PO 

■ 

300.000 

flUN  NO.  949/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.453 

402.230 

-.25694 

.12204 

.492 

497.680 

-.23230 

.10754 

.43! 

599.960 

-.21661 

.09951 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

-.01403 

.00036 

-.00054 

-.02865 

.00030 

-.00037 

-.03817 

.00009 

-.00035 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00022 

.52010 

.00000 

.00000 

.00044 

.47154 

.00000 

.00000 

.00027 

.43522 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  M JUL  75 


TA8ULATC0  lOURCt  DATA  - JAI7A 

ACOC  VA422UA17)  0R9  AND  ET  9CPARATIN0CET  OATA) 


REFERENCE  OATA 


• 2990.0000  SQ.FT. 

XMRP  ■ 

> 1360.1000 

IN.  XT 

• 1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

> .ooro 

IN.  YT 

- 129C.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

• 416.4000 

IN.  ZT 

: • .oioo 

RUN  NO. 

946/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

OLT-X  OLT-2 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.460  401.35G 

-.24210 

.10867 

-.02502 

-.00111 

-.00027 

200.410  500.270 

- . 24346 

.11634 

-.02120 

.00043 

-.00089 

200.450  600.170 

-.22100 

.10055 

-.03542 

-.0002) 

.00009 

GRAOIENT 

.00000 

•00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

947/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

DLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

400.510  400.260 

-.23278 

.10240 

-.03335 

.00137 

.00009 

400.360  499.850 

-.24271 

.11226 

-.02280 

-.00176 

-.00004 

400.400  600.140 

-.23204 

.10772 

-.02811 

.00206 

-.00026 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

(ATR373)  ( 84  JUL  79  > 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

*5.000 

BETA 

• 

.000 

OLTALF  - 

-iO.OOO 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH  - 

7.960 

A1LR0N 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

19.000 

PO 

300.000 

*9.00/  5.00 


C8L 

*.00002 

.00047 

.00030 

.00000 


XCP/L 

.40619 

.49751 

.44637 

.00000 


• -5.00/  5.00 


CBL 

.00009 

.00005 

.00042 

.00000 


XCP/L 

.45825 

.49272 

.47372 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


AEOC  VA422(  1A17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING^  OATA) 


REFERENCE  DATA 


CATR375)  ( 24  JUL  79  I 


PARAMETRIC  OATA 


• 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

• 1360.1000 

IN.  XT 

OLT-T 

■ 60. 

.000  ALPHA 

« -5.000 

• 1290. 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

> .0000 

IN.  YT 

BETA 

- 

.000  DLTALF 

- -20.000 

- 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

> 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  • 

.000  MACH 

- 7.980 

* • 

.0100 

AILRON  « 

,000  ELEVON 

- .000 

GRIO 

- 19. 

.000  PO 

- 300.000 

RUN  NO. 

958/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/  5. 

00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.413 

600.100 

-.50073 

.14200 

-.00994 

.00499 

.00162 

.00066 

.54447 

.00000 

.00000 

.358 

897.070 

-.46622 

.14233 

-.02907 

.00872 

-.00110 

.00060 

.51479 

.64683 

.00000 

.427 

999.770 

-.46578 

.14157 

-.02920 

.01036 

-.00089 

.00061 

.51454 

.61834 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

956/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.430 

752.650 

-.55259 

.17726 

.01775 

.00293 

.00141 

.00090 

.58079 

.00000 

.00000 

200.250 

800.340 

-.58044 

.20315 

.04075 

.00794 

-.00006 

.00143 

.60739 

.00000 

.00000 

200.610 

896.340 

-.46930 

.14155 

-.02796 

.00666 

-.00100 

.00068 

.55671 

.64559 

.00000 

200.320 

1000.200 

-.46606 

.14211 

-.02917 

.00957 

-.00102 

.00063 

.51469 

.63286 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  536 


qaT£  25  jul  75  TABULATED  SOURCE  DATA  * IAI7A 

AEDC  VAH22UA17I  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  OATA1 

REFERENCE  OATA 

SREF  • 8690.0000  SQ.FT,  XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

LREF  • 1890.3000  IN.  YMRP  • *0000  IN.  YT 

BREF  * 1890.3000  IN.  ZMRP  • 416.4000  IN.  ZT 

SCALE  - .0100 


(ATR375)  t 2H  AL  75  > 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-9MB& 

OLTBTA 

.000 

MACH  * 

7.960 

AILRON 

.000 

ELEVON  « 

.000 

GRID 

19.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  955/  0 


GRADIENT  INTERVAL  » 


-5.00/  5.00 


OLT-X 

400.390 

400.360 

400.350 

400.330 


DLT-Z 
751 .580 
800.860 
900.300 
I 000, 800 
GRADIENT 


CN 

-.54843 

-.51969 

-.47938 

-.46634 

.00000 


CA 

CLM 

. 17914 

.01476 

.16431 

.00249 

.14859 

-.0282! 

.14171 

-.08940 

.00000 

.00000 

CY 

CYN 

.00546 

.00111 

.00766 

-.0011! 

.00780 

-.00055 

.01099 

-.00098 

.00000 

.00000 

CBL  XCP/L 

.00064  .57714 

.00081  .56169 

.00059  .58598 

.00068  .51430 

.00000  .00000 


YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.68075 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1890.3000  IN.  YMRP 
BREF  » 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VA422I I A 1 7 > ORB  AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR376)  < 24  JU-  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 60.000 
BETA  - .000 
OLTBTA  - 3.000 
AILRON  • .000 
GRID  - 19.000 


ALPHA 

-5.000 

DLTALF 

.000 

MACH 

7.980 

ELEVON 

.000 

PO 

300.000 

RUN  NO.  965/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

.578 

19.690 

-.09709 

.469 

101.470 

-.09084 

.527 

801.830 

-.07733 

.536 

300.560 

-.06750 

.457 

400.170 

-.06658 

.664 

496. 840 

-.06644 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.08689 

-.01377 

-.03774 

.08738 

-.00937 

-.03885 

.08812 

-.00973 

-.03608 

.06335 

-.01584 

-.03509 

.08338 

-.01704 

-.03641 

.08359 

-.01718 

-.03658 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01088 

. 00044 

.46007 

-.01076 

.00036 

.48638 

-.01185 

.00036 

.47040 

-.01198 

.00033 

.39444 

-.01841 

.00036 

.37948 

-.01836 

.00035 

.37770 

.00000 

.00000 

.00000 

DLT-X 
800.530 
800.570 
800. 480 
800.510 
800.530 
800.440 


RUN  NO. 

966/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

22.407 

-.10382 

.08641 

-.02067 

-.03839 

-.OHIO 

.00056 

.41986 

98.031 

-.08894 

*08752 

-.01005 

-.03885 

-.01106 

.00087 

.47939 

196.490 

-.07896 

.08587 

-.01060 

-.03759 

-.01137 

.00036 

.46454 

298.490 

-.07376 

.08803 

-.01134 

-.03610 

-.01205 

.00035 

.45093 

399.900 

-.06673 

.08334 

-.01676 

-.03569 

-.01842 

.00035 

.38871 

500.070 

-.06614 

.08301 

-.01704 

-.03571 

-.01831 

.00035 

.37836 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.35691 

.36154 

.38896 

.31908 

.32088 

.38833 

.00000 


YCP/L 

.35634 

.35939 

.34701 

.32511 

.31581 

.31743 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  pUAT.rnq 


DATE  23  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PACE  337 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 

- 8690.0000  SQ.FT.  XMRP  • 

- 1890.3000  IN.  YMRP  ■ 

. 1890.3000  IN.  ZMRP  * 

- .0100 


AEOC  VAH22CIA17I  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATA) 


(ATR377I  ( 2H  JU.  75  I 
PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
•*16. **009  IN.  ZT 


OLT-Y 

60.000 

BETA 

.000 

OLTBTA 

3.000 

AILRON 

.000 

GRID 

19.000 

ALPHA 

-9.000 

DLTALF 

-10.000 

HACH 

7.900 

ELEVON 

.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

962/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-9.00/ 

5.00 

DLT-X 

.902 

.370 

-.078 

DLT-Z 

403.460 

500.440 

601.430 

GRADIENT 

CN 

-.26090 

-.23026 

-.22294 

.00000 

CA 

.12965 

.11147 

.10295 

.00000 

CLH 

-.00894 

-.02594 

-.03633 

.00000 

CY 

-.04114 

-.04050 

-.04205 

.00000 

CYN 

-.00995 

-.00957 

-.00955 

.00000 

C8L 

.00047 

.00044 

.00040 

.00000 

XCP/L 

.53512 

.47962 

.44450 

.00000 

YCP/L 

.39104 

.39322 

.39964 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

963/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-9.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.910 

200.450 

200.520 

OLT-Z 

396.000 

499.090 

600.270 

GRADIENT 

CN 

-.24746 

-.24032 

-.22776 

.00000 

CA 

.10044 

.11846 

.10377 

.00000 

CLH 

-.02495 

-.01930 

-.03323 

.00000 

CY 

-.04308 

-.04097 

-.04069 

.00000 

CYN 

-.00791 

-.01059 

-.00922 

.00000 

C8L 

.00030 

.00054 

.00038 

.00000 

XCP/L 

.48790 

.50382 

.45640 

.00000 

YCP/L 

.43007 

.37782 

.40013 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

964/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.400 

400.520 

400.330 

DLT-Z 

400.070 

500.530 

599.960 

GRADIENT 

CN 

-.23590 

-.24752 

-.23775 

.00000 

CA 

.10220 

.11161 

.11149 

.00000 

CLH 

-.03389 

-.02222 

-.02592 

.00000 

CY 

-.04341 

-.04310 

-.03935 

.00000 

CYN 

-.00830 

-.00834 

-.00923 

.00000 

CBL 

.00037 

.00020 

.00046 

.00000 

XCP/L 
.45799 
.49562 
. .40219 
.00000 

YCP/L 

.42473 

.42311 

.39440 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  29  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  536 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP  - 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  • 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  • 
SCALE  ■ .0100 


AEOC  VA422( IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA)  (ATRT79)  < 24  .AA.  75  ) 

PARAMETRIC  OATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

BETA 

.000 

DLTBTA 

3.000 

AILRON 

.000 

GRID 

19.000 

ALPHA 

-5.000 

DLTALF 

-20.000 

HACK 

7.960 

ELEVON 

.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

961/  0 

OLT-X 

rim 

OLT-Z 

CN 

CA 

.485 

803.780 

-.51 l 19 

.13992 

.512 

900.920 

-.47378 

.14297 

.444 

1000.300 

-.47381 

. 14257 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

959/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

200.440 

752.410 

-.55777 

.17386 

200.420 

802.560 

-.53701 

.16575 

200.430 

900.410 

-.47324 

.14121 

200.400 

1000.300 

-.47340 

.14266 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

960/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

400.440 

747.950 

-.55140 

.17063 

400.170 

800.350 

-.57343 

.19667 

400.490 

898.450 

-.48822 

.14182 

400.400 

1000.300 

-.47232 

.14229 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLH 

CY 

CYN 

-.00743 

-.05040 

-.00591 

-.02787 

-.05063 

-.00599 

-.02762 

-.04930 

-.00602 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLH 

CY 

CYN 

.01774 

-.05192 

-.00517 

.00626 

-.05027 

-.00616 

-.02764 

-.04991 

-.00606 

-.02763 

-.04984 

-.00582 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLH 

CY 

CYN 

.01140 

-.05257 

-.00442 

.03270 

-.04902 

-.00632 

-.01928 

-.05006 

-.00594 

-.02782 

-.04877 

-.00593 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00036 

.54818 

.47640 

.00000 

.00042 

.51724 

.47565 

.00000 

.00043 

.51760 

.47310 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00106 

.58057 

.40875 

.00000 

.00078 

.56911 

. 47268 

.00000 

.00039 

.51754 

.47345 

.OOQGC 

.00043 

.51756 

.47677 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00119 

.5727B 

.49962 

.00000 

.00148 

.59818 

.46827 

.00000 

.00041 

.53075 

.47677 

.00000 

.00041 

.51719 

.47333 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

IBS 


OATE  23  JU.  73  TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VAH22I IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATIMOIET  DATA! 


PACE  539 
IATR380I  ( 2H  JIA.  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OAT A 


SR£F  - 2690.0000  SQ.FT 

LREF  - 1290.3000  IN. 

8REF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  • 0100 


OLT-X 

DLT-Z 

.537 

17.726 

.567 

101.640 

.655 

201.170 

.580 

300.390 

.608 

398.990 

.588 

498.460 

GRADIENT 

DLT-X 

DLT-Z 

200.580 

19.533 

200.510 

99.540 

200.550 

200.320 

200.500 

301 .070 

200.500 

400.710 

200.630 

499.950 

GRADIENT 

XMRP  - 1360.1000 

YfflP  » .0000 

ZMRP  • 416.4000 


RUN  NO. 

971/  0 

CN 

CA 

.01900 

.08271 

.02143 

.00291 

.04163 

.07770 

.04948 

.07632 

.05066 

.07650 

.05013 

.07796 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

970/  0 

CN 

CA 

.01541 

.08215 

.01605 

.08463 

.04093 

.07722 

.04984 

.07622 

.04975 

.07660 

.05065 

.07659 

.00000 

.00000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 


GRADIENT 

CLM  CY 

.02719  -.00643 

.02697  -.00703 

.02217  -.00376 

.01904  -.00446 

.01931  -.00450 

.01922  -.00407 

.09000  .00000 

GRADIENT 

CLH  CY 

.01782  -.00906 

.02939  -.00800 

.02333  -.00394 

.01910  -.00349 

.01925  -.00419 

.01930  -.00329 

.00000  .00000 


INTERVAL  - 
CYN 

-.00008 

-.00065 

-.00003 

-.00144 

-.00140 

-.00140 

.00000 

INTERVAL  • 

CYN 

-.00173 

-.00028 

-.00136 

-.00008 

-.00142 

-.00114 

.00000 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

.000 

MACH  - 

7.980 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

24.000 

PO 

300.000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00006 

-.44153 

.54969 

.00000 

.00011 

-.32099 

.50054 

.00000 

.00015 

.18629 

.00000 

.00000 

.00011 

.28947 

.00000 

.00000 

.00010 

.29204 

.00000 

.00000 

.00011 

.29053 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.00019 

-.24965 

.42468 

.00000 

.00008 

-.66040 

.53435 

.00000 

.00016 

.16018 

.00000 

.00000 

.00009 

.29063 

.00000 

.00000 

.00010 

.28805 

.00000 

.00000 

.00010 

.29219 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422CIAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


IATR381)  C 24  JU.  75  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 

1290.3000  IN. 

ZMRP  ■ 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

DLT-Y 

m 

60.000 

BETA 

m 

.000 

OLTBTA 

■ 

.000 

AILRON 

m 

.000 

GRID 

m 

24.000 

ALPHA 

a 

5.000 

DLTALF 

m 

-10.000 

MACH 

m 

7.960 

ELEVON 

m 

.000 

PO 

a 

300,000 

RUN  NO.  979/  0 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.502 

401 .000 

-.06873 

.08448 

-.01170 

.494 

496.520 

-.06069 

.08360 

-.01806 

.601 

997.690 

-.06124 

.08909 

-.01612 

Oft AO I CN? 

.00000 

.00000 

.00000 

GRA01ENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.00126 

-.00009 

.0QQG5 

.43938 

.00000 

-.00196 

-.00094 

-.00003 

.37354 

.00000 

-.00236 

-.00066 

.00000 

.37442 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


OATC  SO  JUL  m 


not  6H0 


TABULATED  IOUMC  OATA  - IA17A 

AEOC  VAHMMAI7I  Oft®  ANO  ET  SEPAftATINOtET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  W«P  • 

LREF  • 1890.3000  IN.  WRP  • 

0REF  - 1890.3000  IN.  ZMRP  • 

SCALE  • .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


me.HQoo  in.  zt 


CATR381 ) { 24  M,  79  I 


PARAMETRIC  OATA 

OLT-Y  ■ 

60.000 

ALPHA  - 

BETA  • 

.000 

OLTALF  - 

DLTBTA  - 

.000 

MACH  • 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

GRID  - 

24.000 

PO 

5.000 
-1C. 000 
7.900,* 
.000 
300.000 


RUN  NO. 

970/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.400 

200.580 

200.430 

OLT-Z 
408.640 
501.260 
600. 140 
GRADIENT 

CN 

-.07701 

-.06150 

-.06150 

.00000 

CA 

.08905 

.08464 

.08545 

.00000 

CLH 

-.00743 

-.01637 

-.01644 

.00000 

CY 

-.00205 

-.00257 

-.00123 

.00000 

CYN 

-.00030 

-.00071 

-.00062 

.00000 

CBL 

.00002 

-.00000 

-.00004 

.00000 

XCP/L 

.49094 

,37243 

.37104 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO. 

977/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.470 

400.560 

400.550 

DLT-Z 

400.120 

496.320 

599.850 

GRAOIENT 

CN 

-.09148 

-.06134 

-.06186 

.00000 

CA 

.10046 

.00396 

.08546 

.00000 

CLM 

.00189 

-.01625 

-.01628 

.00000 

CY 

-.00147 

-.00260 

-.00160 

.00000 

CYN 

-.00060 

-.00070 

-.00078 

.00000 

CBL 

.00014 

.00000 

.00001 

.00000 

XCP/L 

.57279 

.37329 

.37449 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422UA171  0R8 

ANO  ET  SEPARATINGtET  DATA) 

(ATR383)  C c 

N JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 
LREF  - 1290.3000  IN. 

SREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  * .0100 

XMRP  - 
YMRP  - 
ZMRP  ■ 

1360.1000 

.0000 

416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

OLT-V  • 60.000  ALPHA 

SETA  • .000  OLTALF 

OLTBTA  - .000  MACH 

AILRON  » .000  ELEVON 

orio  • an. ooo  po 

5.000 

- -20.000 

- 7.960 

- .000 

- 300.000 

RUN  NO. 

006/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.402 

.371 

.454 

OLT-Z 

600.010 

899.560 

1000.200 

ORAOICNT 

CN 

-.21112 

-.21199 

-.21257 

.00000 

CA 

.09602 

.09616 

.09637 

.00000 

CLH 

-.03780 

-.03785 

-.03785 

.00000 

CY 

.00147 

-.00015 

-.00074 

.00000 

CYN 

-.00023 

-.00029 

-.00049 

.00000 

C8L 

.00024 

.00025 

.00025 

.00000 

XCP/L 

.43391 

.43425 

.43393 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

966/  0 

ORADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.370 

200.420 

200.400 

200.400 

OLT-Z 

750.370 

800.200 

900.300 

1000.300 

ORAOIENT 

CN 

-.21228 

-.21263 

-.21211 

-.21189 

.00000 

CA 

.10240 
. 10270 
.10269 
. 10390 
.00000 

CLH 

-.03803 

-.03790 

-.03789 

-.03825 

.00000 

CY 

-.00101 

-.00069 

-.00024 

-.00124 

.00000 

CYN 

-.00024 

-.00043 

-.00042 

-.00071 

.00000 

CBL 

.00022 

.00022 

.00021 

.00022 

.00000 

XCP/L 

.43319 

.43354 

.43353 

.43222 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

,00000 

,00000 

.00000 

DATE  25  s«L  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  541 


AEDC  VA422UA17)  ORB 


AND  ET  SEPARATINGIET  DATA) 


(ATR303)  ( 24  ML  79  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  • 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  • .0100 


XMRP  * 1380.1000  IN.  XT 

YMRP  * .0000  IN.  YT 

ZMRP  • 416.4000  IN.  2T 


DLT-Y 

■ 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

■ 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

m 

.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

m 

24.000 

PO 

300.000 

OLT-X 

400.450 

400.540 

400.450 

400.530 


RUN  NO, 

905/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

750.290 

-.21086 

.10163 

-.03014 

-.00023 

-.00047 

.00022 

.43199 

.00000 

.00000 

800.240 

-.21192 

.10247 

-.03790 

-.00104 

-.00060 

.00019 

.43339 

.00000 

.00000 

900.280 

-.21324 

,10259 

-.03765 

-.00130 

-.00041 

.00021 

.43500 

.00000 

.00000 

1000.200 

-.21157 

.10264 

-.03817 

-.00014 

-.00016 

.00022 

.43230 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

REFERENCE  OATA 


SREF 

■ 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

- 

1290.3000 

IN. 

YMRP 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP 

SCALE 

• 

.0100 

AEDC  VA422 (I A 1 7 ) ORB  ANO  ET  SEPARATINOCET  OATA) 


(ATR304 ) ( 24  vAA.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  • 60.000 

beta  - .000 

OLTBTA  - 3.000 

AILRON  • .000 

GRID  • 24.000 


ALPHA 

5.000 

DLTALF 

.000 

MACH 

7.980 

ELEVON 

.000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

995/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.516 

16.634 

.01784 

.08138 

.02667 

-.03921 

-.01219 

.00051 

-.48616 

.34103 

.00000 

.606 

98.613 

.02182 

.07995 

.02598 

-.03699 

-.01234 

.00056 

-.27340 

.32532 

.00000 

.533 

199.430 

.04244 

.07724 

.02248 

-.03685 

-.01355 

.00035 

.18827 

.30149 

.00000 

.579 

301.200 

.04947 

.07628 

.01900 

-.03944 

-.01275 

.00043 

.20999 

.33242 

.00000 

.529 

401 .690 

.04987 

.07696 

.01913 

-.03981 

- . 0 1 209 

.00043 

.29028 

.33218 

.00000 

.693 

498.670 

.05034 

.07745 

.01922 

-.03951 

-.01267 

.00042 

.29156 

.33432 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

996/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

200.560 

22.472 

.01009 

200.590 

100.450 

.01637 

200.560 

200.390 

.03947 

200.520 

299.740 

.04955 

200.600 

397.800 

.04096 

200.610 

499.120 

.04983 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.08099 

.01786 

-.04404 

.08185 

.02751 

-.03758 

.07722 

.02335 

-.03504 

.07562 

.01924 

-*03844 

.07650 

.01935 

-.04053 

.07623 

.01937 

-.03957 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01256 

.00053 

-.67865 

-.01182 

.00051 

-.61613 

-.01357 

.00032 

.14511 

-.01259 

.00041 

.20702 

-.01301 

.00042 

.28226 

-.01308 

.00042 

.28672 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.35903 

.33967 

.29389 

.32955 

.33406 

.32741 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA422( I A17)  ORB  AND  ET  SEPARATINO(ET  DATA) 


PAGE  5*2 
CATR365)  ( 24  M.  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  ■ 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

7.980 

AILRON 

.000 

ELL VON  - 

.000 

GRID 

24 . 000 

PO 

300.000 

RUN  NO. 

992/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.475 

.514 

-.688 

OLT-Z 
401 .790 
502.370 
603.100 
GRADIENT 

CN 

-.06840 

-.06397 

-.06519 

.00000 

CA 

.08077 

.08024 

.08117 

.00000 

CLM 

-.01216 

-.01610 

-.01641 

.00000 

CY 

-.03520 

-.03552 

-.03716 

.00000 

CYN 

-.01226 

-.01201 

-.01244 

.00000 

CBL 

.00026 

.00033 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.43420 

.38258 

.38245 

.00000 

YCP/L 

.31497 

.32216 

.32449 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

993/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.440 

200.490 

200.470 

OLT-Z 

399.610 

497.430 

598.800 

GRADIENT 

CN 

-.07724 

-.06172 

-.06214 

.00000 

CA 

.08618 

.07976 

.08071 

.00000 

CLM 

-.00591 

-.01580 

-.01588 

.00000 

CY 

-.03560 

-.03685 

-.03600 

.00000 

CYN 

-.01197 

-.01251 

-.01201 

.00000 

CBL 

.00023 

.00035 

.00035 

.00000 

XCP/L 

.50405 

.37950 

.37981 

.00000 

YCP/L 

.32355 

.32123 

.32519 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

994/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  “ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.350 

400.510 

400.440 

DLT-Z 

401.790 

500.300 

600.040 

GRADIENT 

CN 

-.09302 

-.06180 

-.06311 

.00000 

CA 

.09548 

.07932 

.08073 

.00000 

CLM 

.00316 

-.01590 

-.01589 

.00000 

CY 

-.03566 

-.03521 

-.03621 

.00000 

CYN 

-.01260 

-.01200 

-.01226 

.00000 

CBL 

.00037 

.00032 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.58209 

.37865 

.38241 

.00000 

YCP/L 

.31139 

.32026 

.32173 

.00000 

CPB 
.00000 
.00000 
.00000 
. 00Q00 

DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422CIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA)  (ATR387)  « 24  ML  75  ) 


REFERENCE  DATA 


5REF  • 

2690.0000 

SQ.FT. 

XhRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

BREF  * 
SCALE  ■ 

1290.3000 

.0100 

IN. 

2 MRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

RUN  NO. 

991/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.357 

801 .220 

-.21616 

.10129 

-.03587 

.467 

900.200 

-.21651 

.10109 

-.03598 

.516 

1000.200 

-.21776 

.10170 

-.03623 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

© Q 

^ s 

RUN  NO. 

909/  0 

Q§ 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

o! 

200-360 

750.420 

-.21618 

.10124 

-.03587 

200.460 

800.360 

-.21592 

.10140 

-.03583 

L 

rv?“\ 

200.430 

900.190 

-.21565 

.10121 

-.03567 

® £ 

200.490 

1000.200 

-.21766 

.10160 

-.03599 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

,00000 

E CD 

c ^ 

RUN  NO  , 

990/  0 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

400.390 

750.120 

-.21581 

.10113 

-.03599 

400.460 

800.360 

-.21598 

.10167 

-.03586 

400.530 

900.350 

-.21630 

.10131 

-.03559 

400.480 

1000.400 

-.21726 

.10064 

-.03608 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

60.000 

ALPHA 

5.000 

BETA 

.000 

DLTALF 

-20.000 

DLTBTA 

3.000 

MACH 

7.980 

A1LRON 

.000 

ELEVON 

.000 

GRID 

24.000 

P0 

300.000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.0Q 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-.04219 

-.00944 

.00039 

.44241 

.40198 

.00000 

-.04136 

-.00934 

.00038 

.44226 

.40053 

.00000 

-.04201 

-.00937 

.00039 

.44212 

.40247 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04110 

-.00943 

.00037 

.44243 

.39797 

.00000 

-.04125 

-.00952 

.00038 

.44242 

.39716 

.00000 

-.04 149 

-.00931 

.00039 

.44280 

.40164 

.00000 

-.04180 

-.00959 

.00039 

.44282 

.39806 

.00000 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-.04198 

-.00967 

.00038 

.44185 

.39747 

,00000 

-.04199 

-.00963 

.00039 

.44235 

.39813 

.00000 

-.04165 

-.00952 

.00038 

.44340 

.39070 

.00000 

-.04144 

-.00938 

.00039 

.44233 

.40014 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 

.00000 

,00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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AEDC  VA422C I A 17)  ORB  ANO  ET  SEPARATING CET  DATA) 


1ATR40H  ( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

LREF  « 

1290.3000 

IN. 

8REF  “ 

1290.3000 

IN. 

SCALE  - 

.0100 

XMRP  • 1 360 * I GOO  IN.  XT 

YMRP  • .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


0LT-Y  - 

200.000 

ALPHA  « 

.000 

BETA  « 

.000 

DLTALF  • 

*000 

DLT8TA  - 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  » 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

1 .000 

RUN  NO.  94/  0 GRAOIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.836 

19.045 

-.04295 

.09134 

.01198 

-.04448 

-.01089 

.00018 

.75327 

.38729 

-.02271 

.547 

100.260 

03321 

.08931 

.01176 

-.04218 

-.01018 

.00027 

.80585 

.38979 

-.02413 

.523 

200.040 

-.01638 

.08591 

*00712 

-.03445 

-.01166 

.00030 

.86185 

.32186 

-.02089 

.595 

299.150 

-.00706 

.08349 

♦00174 

-.03588 

-.01221 

.00029 

.73078 

.32069 

-.02367 

.625 

398.710 

-.00773 

.08412 

.00217 

-.03670 

-.01259 

.00030 

.75424 

.31863 

-.02570 

.597 

499.210 

-.00811 

.08487 

.00225 

-.03740 

-.01354 

.00031 

.75250 

.30540 

-.02589 

.606 

600.180 

-.00952 

. 08492 

.00154 

-.03743 

-.01384 

.00032 

.67099 

.30007 

-.02594 

GRADIENT 

.00000 
RUN  NO. 

.00000 
93/  0 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

.00000 
INTERVAL  • 

.00000 

-5.00/ 

.00000 

5.00 

.00000 

.00000 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.530 

20.527 

-.04145 

.09018 

.00717 

-.04627 

-.01165 

*00014 

.67925 

.38248 

-.02556 

200.500 

100.850 

-.03676 

.09016 

.01276 

-.04215 

-.01014 

.00026 

.80097 

.39027 

-.02365 

200.550 

201.020 

-.02152 

.08649 

.00876 

-.03592 

-.01106 

.00022 

.84254 

.34325 

-.02117 

200.490 

301.650 

-.00942 

.08328 

.00247 

-.03534 

-.01216 

.00029 

.74136 

.31794 

-.02306 

200.520 

400.290 

-.00807 

.08419 

.00221 

-.03610 

-.01206 

.00031 

.74934 

.30947 

-.02561 

200.470 

500.090 

-.00871 

.08499 

.00215 

-.03712 

-.01344 

.00031 

.73092 

.30533 

-.02579 

200.550 

600.100 

-.00955 

.08484 

.00149 

-.03703 

-.01417 

.00031 

.66709 

.29097 

-.02597 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  IS  JU.  IB 


PAOE  S**5 


SREF  - 
UfCF  • 
BREF  - 
SCALE  - 


TAMLATCD  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEDC  VAH82< IAI7I  ORB  AND  ET  SEPARATINOlET  OATA) 


REFERENCE  OATA 

8690.0000  SQ.FT.  XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

1890.3000  IN.  YMRP  - -0000  IN.  YT 

1890.3000  IN.  ZM^  • HI6.H000  IN.  ZT 

.0100 


(ATRH£2)  I 2**  JIA.  7S  I 
PARAMETRIC  OATA 


DLT-Y 

200. 000 

BETA 

.000 

OLTBTA 

3.000 

AILRON 

.000 

ORIO 

1.000 

ALPHA  • .000 
OLTALF  • -10.000 
MACH  « S.930 
ELEVON  « .000 


RUN  NO. 

BO/  0 

ORAOIENT 

5 

1 

• 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.490 

.542 

.469 

.616 

OLT-Z 
401.600 
497.990 
598.440 
BOO. 160 
ORADIENT 

CN 

-.16165 

-.14254 

-.14213 

-.14373 

.00000 

CA 

.10377 

.09469 

.09616 

.09624 

.00000 

CLM 

-.01482 

-.02524 

-.02703 

-.02742 

.00000 

CY 

-.03861 

-.04018 

-.03992 

-.03970 

.00000 

CYN 

-.00934 

-.01087 

-.01162 

-.01091 

.00000 

CBL 

.00042 

.00036 

.00032 

.00031 

.00000 

XCP/L 

.49429 

.43466 

.42547 

.42507 

.00000 

YCP/L 

.39012 

.36928 

.35494 

.36643 

.00000 

CPS 

-.02304 

-.02545 

-.02721 

-.02793 

,00000 

RUN  NO. 

09/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.450 

200.510 

200.550 

200.540 

OLT-Z 

402.720 

500.580 

600.140 

800.160 

ORAOIENT 

CN 

-.16825 

-.15027 

-.14340 

-.14504 

.00000 

CA 

.10496 

.09924 

.09624 

.09615 

.00000 

CLM 

-.01118 

-.02161 

-.02738 

-.02754 

.00000 

CY 

-.04105 

-.04045 

-.03969 

-.03864 

.00000 

CYN 

-.00832 

-.01032 

-.01128 

-.01137 

.00000 

CBL 

.00034 

.00045 

.00032 

.00030 

.00000 

XCP/L 

.51190 

.45706 

.42494 

.42566 

.00000 

YCP/L 

.41949 

.38004 

.35990 

.35275 

.00000 

CPB 

-.0231 1 
-.02606 
-.02706 
-.02793 
.00000 

RUN  NO. 

68/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.450 

400.540 

400.460 

400.520 

OLT-Z 

400.170 

498.630 

600.230 

600.250 

GRADIENT 

CN 

-.17041 

-.15789 

-.14397 

-.14487 

.00000 

CA 

.10265 

.10317 

.09562 

.09585 

.00000 

CLM 

-.01175 

->01691 

-.02673 

-.02772 

.00000 

CY 

-.04236 

-.04073 

-.04085 

-.03811 

.00000 

CYN 

-.00803 

-.01031 

-.01155 

-.01117 

.00000 

CBL 

.00030 

.00039 

.00035 

.00028 

.00000 

XCP/L 

.51016 

.48350 

.42862 

.42464 

.00000 

YCP/L 

.42582 

.38143 

.36088 

.35365 

.00000 

CPB 

-.02389 

-.02536 

-.02560 

-.02795 

.00000 
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DATE  25  JUL  75 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  • 
SCALE  • 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 

AEDC  VA4221IA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA) 

REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1290.3000  IN.  VMRP 

1290.3000  IN.  ZMRP 

.0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


CATR403)  ( 24  M-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  • 

200.000 

ALPHA  • 

.000 

BETA  • 

.000 

XTAIF  ■ 

-20.000 

OLTBTA  - 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  * 

1 .000 

RUN  NO.  B4/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5,00 


OLT-X 

.499 

.507 

DLT-Z 

601.610 

998.920 

GRADIENT 

CN 

-.34472 

-.34714 

.00000 

CA 

.12016 

.12185 

.00000 

CLM 

-.03781 

-.03535 

.00000 

CY 

-.05156 

-.04918 

.00000 

CYN 

-.00015 

-.00714 

.00000 

CBL 

.00026 

.00027 

*00000 

XCP/L 

.48170 

.48720 

.00000 

YCP/L 

.44794 

.45695 

.00000 

CP8 

-.02251 

-.02491 

.00000 

RUN  NO. 

83/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

200.450 

200.460 

DLT-Z 

800.380 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.34836 

-.34607 

.00000 

CA 

.12092 

.12171 

.OOOOC 

CLM 

-.03536 

-.03583 

.00000 

CY 

-.05354 

-.04929 

.00000 

CYN 

-.00606 

-.00709 

.00000 

CBL 

.00042 

.00023 

.00000 

XCP/L 

.48743 

.49616 

.00000 

YCP/L 

.45320 

.45709 

.00000 

CPB 

-,02180 

-.02496 

.00000 

RUN  NO. 

82/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X  DLT-Z  CN  CA  CLM 

400.420  000.290  -.35679  .12034  -.03132 

HOO.HHO  1000.300  -.34593  .12042  -.03658 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000 


CY  CYN 

-.05307  -.00702 

-.05054  -.00752 

.00000  .00000 


CBL  XCP/L  YCP/L  CP0 

.00036  .49701  .46725  -.02429 

.00023  .40446  .45436  -.02513 

.00000  .00000  .00000  .00000 


AEDC  VA422CIA171  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  OATA) 


( ATR405)  ( 24  JU-  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF  * 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 
BETA  - 
OLT0TA  - 
AILRON  - 
GR10  - 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

26.000 


ALPHA  - 
OLTALF  - 
MACH  « 
ELEVON  - 


.000 

-20.000 

5.930 

.000 


OLT-X 

.329 

.468 

.556 


RUN  NO.  384/  0 


OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

799. 670 

-.34377 

.12528 

-.03775 

899.040 

-.34561 

.12579 

-.03654 

1000,300 

-.34674 

.12612 

-.03515 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.04980 

-.00775 

.00029 

.46163 

-.04934 

-.00731 

.00034 

.48449 

-.04762 

-.00667 

.00031 

.48752 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L 

.44965 

.45479 

.46055 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  W JUL  79 
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TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN.  Yf«P 

SREF  • 1290.3000  IN.  2 MRP 

SCALE  • .0100 


AEOC  VA422CU171  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA! 

(ATR40SI  C 24 

JUL  73  i 

PARAMETRIC  DATA 

1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 

OLT-Y  - 
BETA  • 
DLTBTA  - 
AILRON  - 

200.000 

.000 

3.000 

.000 

ALPHA  - 
OLTALF  - 
MACH  • 
ELEVON  - 

.000 

-20.500 

5.930 

.000 

GRIO  • 

26.000 

RUN  NO.  379/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X  0LT-2  tN 
200.450  750.580  -.35678 

200.460  800.190  -.34818 

200.H00  900. 33Q  -.34626 

200.530  1000.200  -.34644 

GRADIENT  .00000 


CA 

CLM 

CY 

.12552 

-.03029 

-.05199 

.12601 

-.03539 

-.05061 

.12566 

-.03645 

-.04886 

. 12565 

-.03561 

-.04720 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

C8L 

XCP/L 

-.00658 

.00043 

.49902 

-.00752 

.00044 

.48732 

-.00726 

.00029 

.48480 

-.00646 

.00025 

.48653 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CP8 

.46990  .00000 

.45456  .00000 

.45454  .00000 

.46268  .00000 

.00000  .00000 


OLT-X  OLT-Z 
400.450  750.280 

400.530  800.340 

400.560  900.370 

400.490  1000.200 

GRADIENT 


RUN  NO.  378/  0 

CN  CA 

-.36587  .13079 

-.35522  .12504 

-.34500  .12453 

-.34543  .12482 

.00000  .00000 


GRADIENT 

CLM  CY 

-.02532  -.05057 

-.03152  -.05134 

-.03713  -.04850 

-.03639  -.04797 

.00000  .00000 


INTERVAL  • -5.00/ 

CYN  C8L 

-.00769  .00060 

-.00666  .00037 

-.00731  .00025 

-.00669  .00027 

.00000  .00000 


5.00 

XCP/L  YCP/L 

.50999  .45207 

.49635  .46775 

.48315  .45302 

.48474  .46094 

.00000  .00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP 

8REF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE 

m 

.0100 

AEDC  VAS22 ( I A I 7 ) ORB  AM)  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


( ATRH06)  ( PS  OA.  79  ) 

PARAMETRIC  OAT  A 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  tN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  * 200.000 
BETA  • 3.000 
OLTBTA  - 3.000 
AILRON  - .000 
GRID  • 3.000 


ALPHA  • 

.000 

OLTALF  • 

.000 

MACH  - 

5.930 

ELEVON  - 

.000 

RUN  NO.  199/  0 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

.624 

18.837 

-.04721 

.09651 

.564 

100.330 

-.03510 

.09668 

.591 

199.630 

-.01776 

.09224 

.746 

296.860 

-.00902 

.09063 

.655 

399.040 

-.00932 

.09104 

.597 

499.230 

-.00991 

.09126 

.703 

600.100 

-.01071 

.09085 

ORAD1ENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - 


CLM 

CY 

CYN 

.01192 

-.08565 

-.01874 

.01065 

-.07841 

-.01856 

.00565 

-.07154 

-.02136 

.00099 

-.07142 

-.02146 

.00081 

-.07273 

-.02138 

.00079 

-.07346 

-.02146 

.00075 

-.07344 

-.02146 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00038 

.73476 

.40550 

.00000 

.00051 

.77023 

.39290 

.00000 

.00058 

.78363 

.34976 

.00000 

.00058 

.63528 

.34842 

.00000 

.00059 

.61883 

.35300 

.00000 

.00058 

.61388 

.35423 

.00000 

.00059 

.60721 

.35423 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  5H8 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  X 

1290.3000  IN.  V 

1290.3000  IN.  2 

.0100 


AEOC  VAH22C IAI7)  ORB  AM)  ET  SEPARATINO(ET  DATA) 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

me. hooo  in.  zt 


CATR406)  C 24  JU.  75  » 
PARAMETRIC  DATA 

DLT-Y  - 200.000  ALPHA  - .000 
BETA  . 3.000  DLTALF  - .000^ 
DLTBTA  - 3.000  MACH  « 5.930 
AILRON  « .000  ELEVON  - .000 
GRID  - 3.000 


RUN  NO.  156/  0 


GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


OLT-X 

200.550 

200.500 

200.570 

200.630 

200.570 

200.580 

200.670 


OLT-Z 
20.926 
101.170 
201 .310 
301.480 
400.360 
500.150 
600. 120 
GRADIENT 


CN 

-.04567 
-.03795 
-.02171 
-.01080 
-.00967 
-.00996 
-.01056 
. 00000 


CA 

.09996 

.09679 

.09392 

.09013 

.09094 

.09097 

.09120 

.00000 


CLH 

.00752 

.01160 

.00739 

.00191 

.00074 

.00066 

.00067 

.00000 


CY 

-.09148 

-.08065 

-.07327 

-.07252 

-.07244 

-.07303 

-.07224 

.00000 


CYN 

-.01942 

-.01045 

-.02079 

-.02145 

-.02141 

-.02156 

-.02172 

.00000 


C8L 

•00046 

.00047 

.00050 

.00062 

.00056 

.00059 

.00057 

.00000 


XCP/L 

.67337 

.77181 

.79607 

.68227 

.61173 

.60446 

.60243 

.00000 


YCP/L 

.41002 

.39852 

.36009 

.35172 

.35190 

.35207 

.34032 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEOC  VA422IIAI7)  ORB  AND  ET  SEPARAT 1NGCET  DATA) 


(ATR407)  ( 24  JU_  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  - 
BETA  ■ 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  • 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

3.000 


ALPHA  - 
DLTALF  ■ 
MACH  - 
ELEVON  - 


.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

155/  0 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

.501 

.644 

.577 

.554 

.679 

OLT-Z 

401.640 

497.910 

596.350 

750.060 

800.130 

GRADIENT 

CN 

-.16074 

-.15012 

-.14574 

-.14829 

-.14606 

.00000 

CA 

.11179 

.10225 

.10128 

.10197 

.lotea 

.00000 

CLM 

-.01289 

-.02404 

-.02657 

-.02660 

-.02653 

.00000 

CY 

-.06034 

-.07836 

-.07944 

-.08103 

-.08044 

.00000 

CYN 

-.01794 

-.01903 

-.01936 

-.01940 

-.01901 

.00000 

CBL 

.00060 

.00061 

.00057 

.00058 

.00057 

.00000 

XCP/L 

.50497 

.44646 

.43095 

.43303 

.43315 

.00000 

YCP/L 

.40234 

.38872 

.38809 

.39104 

.39324 

.00000 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

154/  0 

GRADIENT 

interval  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.600 

200.490 

200.470 

200.470 

200.490 

XT-Z 

402.460 

500.630 

600.210 

750.110 

800.190 

ORAD1ENT 

CN 

-.17181 

-.15014 

-.14728 

-.14711 

-.14800 

.00000 

CA 

.11027 
.10733 
. 10225 
.10208 
.10168 
.00000 

CLM 

-.01274 

-.01982 

-.02679 

-.02671 

-.02664 

.00000 

CY 

-.00332 

-.0607! 

-.08046 

-.08116 

-.00124 

.00000 

CYN 

-.01758 

-.01867 

-.01998 

-.01937 

-.Qt935 

.00000 

CBL 

.00056 

.00063 

.00057 

.00057 

.00058 

.00000 

XCP/L 

.50652 

.47077 

.43125 

.43148 

.43260 

.00000 

YCP/L 

.41090 

.39676 

.38570 

.39163 

.39193 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PACE  549 


AEDC  VA422I I At 71  ORB  AND  ET  SEPARATINGtET  DATA) 


(ATRH07)  I 24  sAJL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 2600.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


1369.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  * 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  • 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

3.000 


ALPHA  • 
OLTALF  • 
MACH  « 
ELEVON  - 


.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO.  153/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

400.540 

400.250 

-.17381 

.11108 

-.01241 

400.460 

498.470 

-.  16655 

.11036 

-.01558 

400.500 

600.160 

-.14965 

.10141 

-.02528 

400.540 

750.080 

-.14756 

.10199 

-.02674 

400.550 

800.230 

-.14912 

.10167 

-.02670 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.08423 

-.01701 

.00060 

.50848 

.41729 

.00000 

% 08159 

-.01881 

.00057 

.49296 

.39727 

.00000 

'.08004 

-.01967 

.00059 

.44030 

.38670 

.00000 

*.07960 

-.01944 

.00057 

.43174 

.38769 

.00000 

-.07980 

-.01960 

.00057 

.43325 

.38693 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422C I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINGICT  OATA) 


(ATR409)  < 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-Y  - 

200.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BETA  - 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  « 

416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE 

* 

.0100 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIP  * 3.000 


RUN  NO. 

137/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.502 

800.140 

-.35005 

.12784 

-.03377 

-.09659 

-.01424 

.00069 

.49095 

.45532 

.00000 

ggi. 

• DOT 

898.700 

-.35016 

.12796 

-.03363 

-.09842 

-.01433 

.00068 

.49124 

.45661 

.00000 

.621 

1000.300 

-.35088 

.12807 

-.03343 

-.09917 

-.01412 

.00069 

.49178 

.45804 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

135/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.560 

751.110 

-.36817 

. 13145 

-.02384 

-.10033 

-.01265 

.00073 

.51311 

.47022 

.00000 

£00.610 

799.740 

-.35763 

.12752 

-.03010 

-.09921 

-.01355 

.00073 

.49953 

.46292 

.00000 

200.550 

900.320 

-.35015 

.12798 

-.03391 

-.09881 

-.01433 

.00068 

.49068 

.45705 

.00000 

200.510 

1000.300 

-.35200 

.12830 

-.03333 

-.09909 

-.01398 

.00072 

.49218 

.45975 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422IIA17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  DATA! 


reference  data 


SREF  • 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  • 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YHRP  ■ .0000  IN.  YT 

ZMRP  - 416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

A1LRON 

GRID 


PAGE  550 
CATR4091  ( 24  JUL  75  J 


PARAMETRIC  DATA 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

3.000 


ALPHA 

DLTALF 

MACH 

ELEVON 


.000 

-20.000 

5U930 

.000 


RUN  NO.  134/  0 


OLT-X 

400.460 

400.520 

400.470 

400.450 


DLT-Z 

750.350 

800.340 

900.400 

1000.200 

GRADIENT 


CN 

-.37588 

-.36545 

-.34994 

-.35239 

.00000 


CA 

.13759 

.13077 

.12695 

.12773 

.00000 


CLM 

-.01659 

-.02525 

-.03303 

-.03336 

.00000 


GRADIENT 

CY 

-.09948 
-. 10047 
-.09038 
-.09775 
.00000 


INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

-.01341 

.00080 

.52377 

.46419 

-.01319 

.00071 

.51007 

.46666 

-.01449 

.00071 

.49080 

.45547 

-.01427 

.00068 

.49221 

.45633 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

aeso. oooo  sq.ft. 

XMRP 

LREF  • 

1890.3000  IN. 

YMRP 

BREF  - 

1890.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE  - 

.0100 

AEDC  VA422CIA171  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 


1380.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


IATR410)  I 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y  ■ 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 

5.000 

RUN  NO.  237/  0 


0RAD1ENT  INTERVAL  ■ -5.00/  5.00 


OLT-X 

.553 

.556 

.592 

.575 

.599 

.742 

.751 


OLT-X 

200.470 

200.670 

200.600 

200.630 

200.520 

200.670 

200.660 


DLT-Z 

17.560 

101.510 

201.310 

300.130 

399.070 

496.820 

598.750 

0RAD1ENT 


DLT-Z 
19.062 
99.753 
200.680 
300.830 
401.680 
500. 180 
600.010 
GRADIENT 


CN 

.01918 

.02605 

.04281 

.05259 

.05317 

.05339 

.05276 

.00000 


CA 

.09202 

.09137 

.08620 

.08549 

.08651 

.08681 

.08673 

.00000 


RUN  NO.  236/  0 


CN 

.01639 

.02163 

.03851 

.05212 

.05283 

.05309 

.05243 

.00000 


CA 

.09355 

.09208 

.00722 

.08580 

.08708 

.08675 

.08769 

.00000 


CLM 

.02892 

.02769 

.02281 

.01898 

.01891 

.01679 

.01895 

.00000 


CLM 

.02431 

.02914 

.02509 

.01891 

.01870 

,01874 

.01893 

.00000 


CY 

-.04776 

-.04199 

-.03437 

-.03432 

-.03564 

-.03639 

-.03628 

.00000 


CYN 

-.00750 

-.00843 

-.01066 

-.01079 

-.01097 

-.01099 

-.01109 

.00000 


CBL 

.00011 

.00012 

.00031 

.00034 

.00036 

.00036 

.00037 

.00000 


CY 

-.05457 

-.04324 

-.03415 

-.03555 

-.03494 

-.03564 

-.03566 

.00000 


CYN 

-.00861 

-.00808 

-.01075 

-.01116 

-.01089 

-.01080 

-.01121 

.00000 


XCP/L 

-.49534 

-.18431 

.18600 

.30614 

.30992 

.31240 

.30737 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CBL 

.00020 

.00017 

.00030 

.00035 

,00035 

.OOC35 

.00035 

.00000 


XCP/L 

-.47825 

-.30319 

.10321 

.30481 

.31104 

.31179 

.30604 

.00000 


YCP/L 

.44864 

.41812 

.34169 

.33874 

.34318 

.34737 

.34474 

.00000 


YCP/L 

.44015 

.42780 

.33835 

.33099 

.34050 

.34663 

.33066 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  85  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  591 


I;  9 


REFERENCE  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP 

BREF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP 

SCALE 

m 

.0100 

AEDC  VA422I  1 A 1 71  ORB  AND  ET  SEPARAT!NO(ET  DATA) 


(ATRHM)  ( JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
410.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  • 
BETA  - 
OLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

5.000 


ALPHA  - 
OLTALF  • 
MACH  - 
ELEVON  - 


5.000 

-10.000 

5.930 

.000 


OLT-X 

.557 

.605 

.510 

.540 

.665 


OLT-X 

200.520 

200.430 

200.520 

200.590 

200.620 


OLT-X 

400.510 

400.590 

400.540 

400.560 

400.660 


RUN  NO. 

233/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

401.310 

-.08407 

.09410 

-.00410 

-.03518 

-.00998 

.00042 

.52426 

.36021 

498.540 

-.06741 

.09149 

-.01371 

-.03317 

-.01120 

.00031 

.41623 

.32252 

596.500 

-.06633 

.09311 

-.01415 

-.03284 

-.01095 

.00031 

.40927 

.32544 

748.310 

-.06590 

.09220 

-.01405 

-.03460 

-.01147 

.00033 

.40937 

.32685 

800.110 

- . 06770 

.09304 

-.01408 

-.03526 

-.01177 

.00034 

.41303 

.32512 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

232/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

401.600 

-.09536 

.09861 

.00227 

-.03355 

-.00986 

.00047 

,57496 

.35309 

502.200 

-.06798 

.09116 

-.01370 

-.03350 

-.OHIO 

.00033 

.41750 

.32687 

600.350 

-.06631 

.09214 

-.01426 

-.03355 

-.01112 

.00032 

.40807 

.32673 

750.140 

-.06758 

.09246 

-.01400 

-.03552 

-.01189 

.00033 

.41360 

.32452 

600.150 

-.06821 

.09318 

-.01403 

-.03591 

-.01211 

.00032 

.41463 

.32204 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

231/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

399.350 

-.11294 

.10707 

.01223 

-.03456 

-.00973 

.00013 

.63397 

.36163 

496.080 

-.071  It 

.09149 

-.01210 

-.03325 

-.01054 

.00034 

.43952 

.33678 

599.130 

-.06456 

.09216 

-.01433 

-.03309 

-.01102 

.00031 

.40332 

.32571 

750.170 

-.06828 

.09206 

-.01404 

-.03483 

-.0! 198 

.00032 

.41473 

.31807 

800.030 

-.06831 

.09413 

-.01409 

-.03632 

-.01233 

.00033 

.41420 

.32110 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 
.00000 
.00000 
.00000 
. OQOOO 
.00000 
.00000 


i 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


\ 

1 


A 


PAGE  552 


DATE  89  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  353 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 8690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
BRET  • 1890.3000  IN.  ZHRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA488IIAI7I  ORB  AND  ET  SEPARATINOIET  OATAI 


(ATRHIH)  t 8H  vAA.  73  I 
PARAMETRIC  OAT  A 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


HI6.HOOO  IN.  ZT 


OLT-Y 

• 

200.000 

ALPHA  - 

5.000 

BETA 

m 

3.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

m 

3.000 

MACH  • 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO 

m 

4.000 

RUN  NO.  187/  0 


OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

.576 

20.216 

.01447 

.09586 

.661 

101.360 

.02611 

.09228 

.630 

201.730 

.04202 

.09042 

.687 

300.100 

.05400 

.00832 

.742 

398.740 

.05533 

.00918 

.706 

498.580 

.05513 

.08890 

.698 

590. 820 

.05534 

.08933 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

196/  0 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

200.590 

19.461 

.01382 

.09634 

200.690 

99.909 

.02101 

.09574 

200.740 

200.800 

.03957 

.09084 

200.620 

301.260 

.05352 

.08826 

200.790 

401.650 

.05363 

.08930 

200.600 

500.220 

.05499 

.08931 

200.670 

599.990 

.05454 

.08927 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  « 


CLH 

CY 

CYN 

.03006 

-.08520 

-.01763 

.02541 

-.07795 

-.01896 

.02362 

-.07010 

-.02103 

.01862 

-.07263 

-.02101 

.01847 

-.07382 

-.02097 

.01844 

-.07471 

-.02091 

.01827 

-.07478 

-.02084 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CUM 

CY 

CYN 

.02194 

-.09522 

-.01874 

.02726 

-.08005. 

-.01828 

.02547 

-.07077 

-.02204 

.01855 

-.07456 

-.02130 

.01828 

-.07354 

-.02092 

.01029 

-.07543 

-.02107 

.01820 

-.07470 

-.02088 

.00000 

.00000 

.00000 

-3.00/  5.00 


CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00055 

-.09374 

.41380 

.00000 

.00054 

-.12160 

.38839 

.00000 

.00048 

.16563 

.34076 

.00000 

.00065 

.31750 

.35626 

.00000 

.00066 

.32515 

.35985 

.00000 

.00066 

.32464 

.36282 

.00000 

.00067 

.32771 

.36364 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/ 

5.00 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.00055 

-.55105 

.42081 

.00000 

.00052 

-.34802 

.39877 

.00000 

.00045 

.10872 

.34076 

.00000 

.00067 

.31624 

.35878 

.00000 

.00065 

.32025 

.35959 

.00000 

.00067 

.32597 

.36321 

.00000 

.00065 

.32529 

.36308 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PAGE  S5H 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  VA422 ( 1 A 1 7 > 0R8  AND  ET  SEPARATINOCET  DATA) 


(ATRHI5)  ( 24  JW-  75  I 


reference  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.ET.  XHRP  ■ 

LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP  * 

BREF  - 1290.3000  IN.  ZMRP  - 

SCALE  * .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
me.HOOO  in.  zt 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID 


200.000 
3.000 
3.000 
.000 
4 .000 


ALPHA  - 
DLTALF  - 
MACH  “ 
ELEVON  - 


5.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

193/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

.606 

.512 

.609 

.572 

.713 

DLT-Z 
401 .490 
490.160 
590.260 
740.370 
800.110 
GRADIENT 

CN 

-.00645 

06742 

-.06723 

-.06819 

-.06807 

.00000 

CA 

.09670 

.09404 

.09394 

.09454 

.09453 

.00000 

CLH 

-.00200 

-.01301 

-.01333 

-.01350 

-.01361 

.00000 

CY 

-.07097 
-.06986 
-.06998 
-.07101 
-.071  tO 
.00000 

CYN 

-.02004 

-.02058 

-.02056 

-.02046 

-.02053 

.00000 

CBL 

.00050 

.00058 

.00058 

.00059 

.00059 

.00000 

XCP/L 

.53572 

.42354 

,41979 

.41920 

.42027 

.00000 

YCP/L 

.36107 

.35257 

.35312 

.35704 

.35657 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

192/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.550 

200.520 

200.600 

200.610 

200.640 

DLT-Z 

402.150 

501.950 

600.490 

750.090 

800.020 

GRADIENT 

CN 

-.09631 

-.06027 

-.06852 

-.06838 

-.06836 

.00000 

CA 

.09915 

.09356 

.09530 

.09514 

.09474 

.00000 

CLM 

.00295 

-.01298 

-.01353 

-.01375 

-.01366 

.00000 

CY 

-.07070 

-.07035 

-.07040 

-.07140 

-.07167 

.00000 

CYN 

-.01963 

-.02072 

-.02063 

-.02053 

-.02053 

.00000 

CBL 

.00057 

.00057 

.00058 

.00059 

.00059 

.00000 

XCP/L 

.57974 

.42551 

.42037 

.41780 

.41872 

.00000 

YCP/L 

.36437 

.35261 

.35365 

.35751 

.35823 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

191/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

400.540 

400.620 

400.680 

400.610 

400.600 

OLT-Z 

399.450 

498.010 

599.250 

750.190 

800.060 

GRADIENT 

CN 

-.10805 

-.07179 

-.06830 

-.06899 

-.06912 

.00000 

CA 

.10435 

.09440 

.09445 

.09557 

.09562 

.00000 

CLM 

.00978 

-.01088 

-.01342 

-.01362 

-.01367 

.00000 

CY 

-.07116 

-.06948 

-.07027 

-.07120 

-.07219 

.00000 

CYN 

-.01964 

-.02051 

-.02045 

-.02072 

-.02108 

.00000 

CBL 

.00050 

.00053 

.00058 

.00059 

.00060 

.00000 

XCP/L 

.62108 

.45241 

.42113 

.42043 

.42014 

.00000 

YCP/L 

.36548 

.35215 

.35507 

.35507 

.35435 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

©KIGINAE  PAGE  IS 
©E  POOR  QUALITY 


DATE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  “ IAI7A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  ANO  ET  SEPARATINOIET  DATA) 

REFERENCE  DATA 


PAGE  555 
(ATR4171  C 24  JU.  75  > 


SREF  - 2690. 

.0000  SQ.FT, 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  • 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BREF  « 1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

418.4000 

IN.  ZT 

SCALE  - 

.0100 

RUN  NO. 

187/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.583 

600.240 

-.23498 

.11215 

-.03267 

-.08432 

-.01715 

.646 

899.040 

-.23421 

.11212 

-.03290 

-.08539 

-.01727 

.577 

1000.300 

-.23520 

.11205 

-.03308 

-.08626 

-.01726 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

185/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.550 

750.790 

-.23450 

.11182 

-.03223 

-.08396 

-.01700 

200.570 

799. 080 

-.23368 

.11233 

-.03257 

-.08448 

-.01734 

200.620 

900.300 

-.23311 

.11240 

-.03298 

-.08621 

-.01778 

200.690 

1000.300 

-.23502 

.11207 

-.03315 

-.08632 

-.01756 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

184/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.550 

750.250 

-.24014 

.11161 

-.02904 

-.08529 

-.01727 

400.640 

800.260 

-.23363 

.11313 

-.03248 

-.08601 

-.01776 

400.500 

900.330 

-.23445 

.11219 

-.03301 

-.00579 

-.01704 

400.610 

1000.200 

-.23422 

.11175 

-.03337 

-.08681 

-.01787 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  • 
AILRON  • 
GRID  • 

-5.00/  5.00 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

4.000 


ALPHA 

OLTALF 

MACH 

ELEVON 


CBL 

.00063 

.00064 

,00064 

.00000 


XCP/L 

.46180 

.46021 

.46007 

.00000 


- -5.00/  5.00 


CBL 

.00062 

.00062 

.00064 

.00062 

.00000 


XCP/L 

.46231 

.46096 

.45951 

.45990 

.00000 


• -5.00/  5.00 


CBL 

.00063 

.00062 

.00064 

.00062 

.00000 


XCP/L 

,47304 

.46121 

.45997 

.45892 

.00000 


YCP/L 

.41622 

.41704 

.41854 

.00000 


YCP/L 

.41696 

.41496 

.41423 

.41619 

.00000 


YCP/L 

.41689 

.41411 

.413)0 

.41455 

.00000 


5.000 

-20.000 

5.930 

.000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


PAGE  556 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VAH28UAI7)  ORB  AW)  ET  5EPARATIWHET  DATA) 


WrCROCC  OATA 


SRtr  - 

*660.0000  SQ.FT 

LREF  - 

1290.3000  IN. 

8REF  - 

1290.3000  IN. 

SCALE  - 

.0100 

XrtRR  * tMO.  1000  IN.  XT 

YhPP  . .0000  IN.  YT 

2HRP  • H16.H000  IN.  ZT 


OLT-Y  - 
8CTA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 


(ATR410)  { 24  JU-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

*00,000  ALPHA  - -5,000 

.000  DLTALF  * .000 

3.000  MACH  * 5.S30 

.000  ELEVON  - *000 

6.000 


RUN  NO.  277/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-Z 

CN 

.555 

19.767 

-.10330 

.611 

99.243 

-.09257 

.560 

199.030 

-.00263 

,584 

296.910 

-.07551 

.555 

399.130 

-.07300 

.464 

500.010 

-.07365 

.614 

600.080 

-.07204 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.09901 

-.00737 

-.03927 

.09089 

-.00600 

-.03050 

.09949 

-.00752 

-.03722 

.09585 

-.01297 

-.03749 

.09559 

-.01546 

-.03542 

.09545 

-.01537 

-.03366 

.09503 

-.01472 

-.03291 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01122 

.00012 

.50853 

-.00874 

.00019 

,51306 

-.01069 

,00025 

.49474 

-.01213 

.00038 

.43836 

-.01250 

.00033 

.41037 

-.01165 

.00029 

.41257 

-.01093 

.00029 

.41712 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  276/  0 


GRADIENT  INTERVAL  * -5.00/  5.00 


DLT-X 

DLT-2 

CN 

200.460 

21.510 

-.10023 

200.540 

101.410 

-.09344 

200.560 

201 .880 

-.08434 

200.520 

300.570 

-.00219 

200.510 

400.160 

-.07303 

200.630 

500.170 

-.07314 

200.520 

599.970 

-.07292 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.09841 

-.01255 

-.03869 

.09962 

-.00694 

-.03922 

.09633 

-.00876 

-.03704 

. 10064 

-.00880 

-.03603 

.09552 

-.01497 

-.03482 

.09469 

-.01591 

-.03408 

.09516 

-.01509 

-.03300 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01191 

.00013 

.47088 

-.00954 

.00017 

.50647 

-.01026 

.00021 

.48577 

-.01196 

.00032 

.48352 

-.01229 

.00035 

.41516 

-.01200 

.00032 

.40640 

-.01112 

.00030 

,41378 

.00000 

,00000 

.00000 

ycp/l  cpe 
.35067  .00000 

.39976  .00000 

.35767  .00000 

.33235  .00000 

.31179  .00000 

.31661  .00000 

.32626  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CP6 

.34333  .00000 

. 3884 I .00000 

.36897  .00000 

.32646  .00000 

.31175  .00000 

.31237  .00000 

.32355  .00000 

.00000  .00000 


OATE  M JUL  Tfl 


TABULATEO  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  537 


AEOC  YAHaeC!AI7*  ORB  ANO  ET  SEPARATINOtET  OATA)  (ATRHI9)  C 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SflEF 

• 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF 

■ 

1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

8REF 

• 

1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO. 

273/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

.469 

402.560 

-.26512 

.12492 

-.02060 

-.04054 

-.00800 

.525 

497.160 

-.25164 

.11649 

-.02794 

-.04471 

-.00886 

.490 

599.740 

-.23020 

.11274 

-.03465 

-.04151 

-.00058 

.515 

750.220 

-.23940 

.11206 

-.03420 

-.04171 

-.00000 

.410 

800.120 

-.23079 

.11209 

-.03435 

-.04160 

-.00790 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

272/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

200.380 

401.860 

-.26194 

.11888 

-.02428 

-.04866 

-.00837 

200.460 

500.410 

-.26143 

.12405 

-.02260 

-.04698 

-.00852 

200.580 

600.170 

-.24557 

.11268 

-.03115 

-.04334 

-.00799 

200.520 

750.230 

-.23913 

.11183 

-.03453 

-.04173 

-.00822 

200.560 

800.130 

-.23902 

. 1 1 144 

-.03458 

-.04147 

-.00019 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

271/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

400.330 

399.970 

-.25587 

.11667 

-.02920 

-.04688 

-.00924 

400.350 

499.700 

-.26106 

.12016 

-.02512 

-.04620 

-.00814 

400.460 

600.060 

-.25500 

.11706 

-.02605 

-.04290 

-.00879 

400.520 

750.250 

-.23097 

.11136 

-.03504 

-.04233 

-.00848 

400.430 

800.150 

-.23805 

.11153 

-.03476 

-.04092 

-.00829 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OLT-Y  * 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  - 
GRID  - 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

6.000 


ALPHA  - 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  - 


-5.000 

-10.000 

5.930 

.000 


-3.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00030  .50404 

.00065  .48077 

.00035  .45671 

.00032  .45833 

.00031  .45784 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.44322  .00000 

.41957  .00000 

.41400  .00000 

.42439  .00000 

.42564  .00000 

.00000  .00000 


-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00020  .49359 

.00031  .49796 

.00038  .46973 

.00035  .45747 

.00032  .45727 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00019  .47862 

.0002!  .49132 

.00046  .40719 

.00036  .45591 

.00034  .45633 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.43015  .00000 

.43158  .00000 

.42957  .00000 

.42074  .00000 

.42033  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.42060  .00000 

.43552  .00000 

.41519  .00000 

.41836  .00000 

.41601  .00000 

.00000  .00000 


.m 
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TABULATED  SOURCE  DATA ■ - I A 1 7A 

AEDC  VAH22CIA171  ORB  AND  ET  SEPARATING <ET  DATA) 


REFERENCE  OATA 


(ATRH2D  t 24  M-  75  1 

parametric  data 


w • — ::  s 


LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  - 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

-5.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

DLT8TA 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

6.000 

RUN  NO. 

267/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

l • 

DLT-X 

.416 

.553 

.434 

OLT-Z 

799.000 

897.530 

1000.100 

GRADIENT 

CN 

-.49296 

-.48249 

-.48276 

.00000 

CA 

.14348 

.14549 

.14526 

.00000 

CLM 

-.02740 

-.03251 

-.03238 

.00000 

CY 

-.05729 

-.05452 

-.05150 

.00000 

CYN 

-.00317 

-.00494 

-.00403 

.00000 

C8L 

.00043 

.00044 

.00043 

.00000 

XCP/L 

.51951 

.51127 

.51140 

.00000 

ycp  a. 

.51965 

.49508 

.49276 

.00000 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

265/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

200.470 

200.430 

200.470 

200,420 

DLT-Z 

754.700 

796.720 

899.200 

1000.400 

GRADIENT 

CN 

-.57948 

-.50493 

-.48621 

-.48279 

.00000 

CA 

.18201 
. 14730 
.14463 
.14513 
.00000 

CLM 

.01292 

-.02166 

-.03112 

-.03267 

.00000 

CY 

-.06661 

-.05686 

-.05360 

-.05118 

.00000 

CYN 
.00057 
- . 00468 
-.00470 
-.00510 
.00000 

CBL 

.00065 

.00062 

.00057 

.00047 

.00000 

XCP/L 

.57392 

.52837 

.51363 

.51106 

.00000 

YCP/L 

.56430 

.50085 

.49704 

.48875 

.00000 

cpe 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

264/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

* 

if ' 

|J  ' 

l 

DLT-X 

400.370 

400.390 

400.470 

400.350 

DLT-Z 

750.710 

800.420 

900.330 

1000.300 

GRADIENT 

CN 

-.52045 

-.50997 

-.49425 

-.48196 

.00000 

CA 

.15885 

.15834 

.14392 

.14483 

.00000 

CLM 

-.01370 

-.01713 

-.02685 

-.03292 

.00000 

CY 

-.05916 

-.05618 

-.05312 

-.05237 

.00000 

CYN 

-.00410 

-.00490 

-.00396 

-.00550 

.00000 

CBL 

.00030 

.00043 

.00047 

.00045 

.00000 

XCP/L 

.539B5 

.53489 

>52039 

.51062 

.00000 

YCP/L 

.50994 

.49736 

.50631 

.40500 

.00000 

CP8 

,00000 

.00000 

.00000 

.00000 

,00000 
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DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - U17A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  CT  SEPARATINOCET  DATA) 


UTR422)  ( 24  M.  75  ) 


REFERENCE  DATA 

SREF  » 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  - 1290.3000  IN.  ZPRP 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

me.HOQO  in.  zt 


PARAMETRIC  OATA 


OLT-Y  ■ 200.000 
BETA  - 3.000 
DLTBTA  • 3.000 
A1LR0N  - .000 
GRID  - 7.000 


ALPHA  - -5.000 
OLTALF  - .000 
MACH  - 5.930 
ELEVON  - .000 


RUN  NO.  315/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

OLT-Z 

CN 

.596 

20.165 

-.10615 

.582 

90.705 

-.09299 

.707 

190.770 

-.08384 

.702 

298.770 

-.07675 

.590 

399.230 

-.07305 

.663 

500.070 

-.07389 

.627 

600.250 

-.07450 

GRAOIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.10128 

-.00508 

-.08217 

.10005 

-.00584 

-.07831 

.09776 

-.00777 

-.07452 

.09529 

-.01191 

-.07230 

.09490 

-.01409 

-.07269 

.09502 

-.01403 

-.07248 

.09496 

-.01389 

-.07251 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.01932 

.00040 

.52494 

-.01781 

.00051 

.51445 

-.01918 

.00055 

.49364 

-.02025 

.00061 

.44994 

-.02067 

.00059 

.42363 

-.02029 

.00057 

.42568 

-.02039 

.00059 

.42807 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  31**/  0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


DLT-X 

OLT-Z 

CN 

200.600 

21.696 

-.10029 

200.530 

101 .760 

-.09453 

200.650 

201.850 

-.08480 

2CQ.560 

300.590 

-.00349 

200.540 

400.130 

-.07370 

200.640 

500.110 

-.07360 

200.660 

600.120 

-.07491 

GRADIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.09979 

-.01034 

-.00341 

.10015 

-.00714 

-.07916 

.09722 

-.00974 

-.07592 

.09856 

-.00827 

-.07327 

.09414 

-.01394 

-.07282 

.09488 

-.01418 

-.07232 

.09451 

-.01406 

-.07212 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

-.02056 

.00040 

.48631 

-.01881 

.00047 

.50556 

-.01880 

.00056 

.47011 

-.01982 

.00053 

.48917 

-.02079 

.00059 

.42620 

-.02072 

.00059 

.42371 

-.02040 

.00059 

.42717 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CPB 

.39412  .00000 

.39942  .00000 

. 37853  .00000 

.36272  .00000 

.35966  .00000 

.36276  .00000 

.36187  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CP8 

.38616  .00000 

.39238  .00000 

.38537  .00000 

.36934  .00000 

.35880  .00000 

.35815  .00000 

.36071  .00000 

. QOOOO  .00000 
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DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEOC  VA422UA17)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


C ATR423)  C 24  UUL  75  ) 


REFERENCE  OATA 


SREF  - 

2690.0000  SQ.FT 

lref  - 

1290.3000 

IN. 

BREF  - 

1290.3000 

IN. 

SCALE  - 

.0100 

XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 

YHRP  • .0000  IN.  YT 

ZHRP  » 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  • 
BETA  - 
DLTBTA  • 
AILRON  - 
GRID 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

7.000 


ALPHA  - 
DLTALF  « 
MACH  * 
ELEVON  * 


-5.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

311/  0 

GRAOIENT 

8 

1 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.461 

402.300 

-.26412 

.12046 

-.02017 

-.08962 

-.01483 

.00054 

.50490 

.44272 

.505 

497.250 

-.25687 

.11873 

-.02381 

-.08931 

-.01567 

.00074 

.49359 

.43575 

.405 

599.870 

-.24355 

.11233 

-.03223 

-.08842 

-.01662 

.00067 

.46590 

.42706 

.560 

750.170 

-.24296 

.11300 

-.03220 

-.08774 

-.01677 

.00065 

.46574 

.42485 

*512 

BOO. 1 BO 

-.24272 

.11295 

-.03205 

-.08738 

-.01665 

.00063 

.46610 

.42520 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

310/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

200.500 

401 .810 

-.25998 

.11687 

-.02522 

-.09045 

-.01591 

.00057 

.49055 

.43543 

200.540 

500.450 

-.26234 

.12174 

-.02057 

-.09012 

-.01562 

.0006! 

.50357 

.43728 

200.400 

600.100 

-.25099 

. 1 1460 

-.02733 

-.08971 

-.01584 

.00070 

.48227 

.43500 

200.610 

750.260 

-.24356 

.11294 

-.03238 

-.08661 

-.0168! 

.00063 

.46546 

.42273 

200.610 

800.080 

-.24156 

.11321 

-.03230 

-.08656 

-.01669 

.00063 

.46491 

.42361 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

309/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

xr;p/L 

YCP/L 

400.400 

400.000 

-.25264 

.11462 

-.03092 

-.09037 

-.01665 

.00054 

.47284 

.42960 

400.370 

499.660 

-.26025 

.11771 

-.02402 

-.09235 

-.01597 

.00059 

.49387 

.43753 

400.330 

600.040 

-.26050 

.12104 

-.02205 

-.08913 

-.01642 

.00070 

,49920 

.42965 

400.520 

750.210 

-.24244 

.11247 

-.03263 

-.08668 

-.01719 

.00062 

.46432 

.41978 

400.560 

600.110 

-.24249 

.11296 

-.03249 

-.08606 

-.01697 

.00063 

.46473 

.42188 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  26  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IAI7A 


PACE  561 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XHRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YH*P 
BREF  • 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  - .0100 


AEDC  VAH22C IAI71  ORB  AND  ET  SEPARATINOtET  DATA) 


UTR425)  ( 24  JIL  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  Y.T 
416.4000  IN.  ZT 


DLT-Y  • 
BETA  * 
DLTBTA  ■ 
AILRON  • 
GRID  • 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

7.000 


ALPHA  • 
DLTALF  - 
MACH  ■ 
ELEVON  - 


-5.000 

-20.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

305/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

otT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C6L 

XCP/L  YCP/L 

CPB 

.403 

799.850 

-.50334 

.14245 

-.02066 

-.11746 

-.00765 

.00071 

.52966  .51205 

.00000 

.504 

897.000 

-.48877 

.14582 

-.02879 

-.11375 

-.00907 

.00069 

.51719  .49771 

.00000 

,573 

1000.000 

-.49074 

.14668 

-.02796 

-.11397 

-.00969 

.00068 

.51953  .49096 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

RUN  NO* 

301/  0 

ORAOICNT 

INTERVAL  • 

*6*00/ 

e.oo 

OtT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

ML 

XCP/l  YCP/l 

CP6 

200.280 

754*830 

-.57217 

*16336 

.01634 

-.12777 

-*00373 

.00063 

.56196  .53796 

.00000 

£00.470 

797.170 

-.51616 

.15059 

-.01300 

-.11779 

-.00795 

.00084 

.54081  .51122 

.00000 

200.490 

896.690 

-.49527 

.14475 

-.0261! 

-.11483 

-.00949 

.00069 

.52151  .50059 

.00000 

200.500 

1000.300 

-.49056 

.14713 

-.02796 

-.11300 

- ,82-007 

.00065 

.51952  .49609 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

RUN  NO. 

302/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

9.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L  YCP/L 

CPB 

400.430 

750.690 

-.52449 

* 15387 

-.01125 

-.11799 

-.00041 

*00066 

.54336  .50054 

.00000 

400.430 

600.570 

-.52047 

.15853 

-.01194 

-.11712 

-.00911 

*00067 

.54245  .50400 

.00000 

400.420 

900.280 

-.50613 

.14048 

-.02011 

-.11515 

-.00900 

.00056 

.53059  .50374 

.00000 

400.370 

1000.200 

-.49102 

.14678 

-.02817 

-.11200 

-.01014 

.00066 

.51926  .49509 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000  .00000 

.00000 

OATC  19  JU.  7S 


PAOC  562 


S REF  - 
LREF  • 
BREF  - 
SCALE  » 


TABULATED  BOUNCE  DATA  - IAI7A 

AEOC' VA4Eff( IA17)  ORB  AND  CT  SEPARATING^  DATA! 


reference  data 

8690 . 0000  SQ.FT.  XHRP 

1890.3000  IN.  YMRP 

1890.3000  IN.  ZHRP 

.0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 

me. hooo  in.  zt 


CATR426)  < 2V  *U-  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y  - 
BETA  - 
DLTBTA  - 
AILRON  • 
OR  ID  - 


800.000 

3.000 

3.000 

.000 

6.000 


ALPHA  - 
DLTALF  - 
MACH 
ELEVON  - 


-10.000 

.000 

5.930 

.000 


DLT-X 

.519 

,H97 

.580 

.536 

.548 

.558 


DLT-X 

800.410 

800.530 

800.460 

200.490 

800.560 

800.540 


RUN  NO.  348/  0 


DLT-Z 

CN 

CA 

30.738 

-.17518 

.10903 

96.148 

-.1625# 

.10491 

196.330 

15068 

.10468 

296.660 

-.16355 

.10908 

400.060 

-.15458 

. 10231 

500.880 

-.15845 

.10897 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

341/  0 

OLT-Z 

CN 

CA 

31.739 

-.16436 

.10896 

108.810 

-.16081 

.10306 

801.570 

-.15709 

.10839 

300.470 

-.16846 

.10567 

400.150 

-.16374 

.10043 

500.160 

-.15853 

.10380 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

GRADIENT  INTERVAL  • 


CLH 

CY 

CYN 

-.01969 

-.06386 

-.08082 

-.08888 

-.08190 

-.01870 

-.08198 

-.06856 

-.01735 

-.01805 

-.08840 

-.01024 

-.08457 

-.07897 

-.01861 

-.08597 

-.07947 

-.01079 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

CLM 

CY 

CYN 

-.02908 

-.0817! 

-.02147 

-.08653 

-.00884 

-.02033 

-.08689 

-.08876 

-.01092 

-.08116 

-.08873 

-.01760 

-.01913 

-.08044 

-.01881 

-.02571 

-.07854 

-.01886 

.00000 

.00000 

.00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00038  .47099 

.00047  .46086 

.00044  .46303 

.00054  .40183 

.00058  .44783 

.00057  .43938 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00048  .43473 

.00039  .44310 

.00046  .43078 

.00050  .46736 

.00058  .47671 

.00057  .44059 

.00000  .00000 


YC P/L  CPB 

.38931  .00000 

.39878  .00000 

.41 £50  .00000 

.40366  .00000 

.39372  .00000 

.39313  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.37476  .00000 

.30567  .00000 

.39866  .00000 

.40901  .00000 

.39501  .00000 

.39058  .00000 

.00000  .00000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 
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AEOC  VA422I I A 17)  ORB  AND  ET  SEPARATINOCET  OATA)  (ATR427)  ( 24  JUL  75  J 


REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  - 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

» 1360.1000 

IN.  XT 

OLT-Y  • 200.000  ALPHA 

• -10.000 

LREF  • 1290, 

.3000  IN. 

YMRP  « 

- .0000 

IN.  YT 

BETA  • 

3.000  DLTALF 

• -10.000 

BREF  - 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP  « 

- 416.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

3.000  MACH 

- 5.930 

SCALE  « 

.0100 

AILRON  • 

.000  ELEVON 

• .000 

GRID  » 

8.000 

RUN  NO. 

338/  0 

GRADIENT 

! 

■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.363 

403.110 

-.37054 

.13386 

-.02774 

-.10350 

-.01323 

.00033 

.50605 

.46905 

.00000 

.455 

497.460 

-.38144 

.13728 

-.01820 

-.10358 

-.01240 

.00064 

.52501 

.47472 

.00000 

.466 

599.340 

-.37444 

.13388 

-.02272 

-.10210 

-.01253 

.00078 

.51595 

.47262  „ 

.00000 

.482 

700.040 

-.36107 

.12929 

-.03037 

-.09943 

-.01361 

.00077 

.49958 

.46273 

.00000 

.446 

800.130 

-.35844 

.12943 

-.03122 

-.09855 

-.01354 

.00073 

.49750 

.46237 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

337/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.490 

40 t. 330 

-.34921 

.12487 

-.04229 

-.09919 

-.01626 

.00031 

.47374 

.44381 

.00000 

200.630 

500.660 

-.36886 

.12986 

-.02930 

-.10174 

-.01338 

.00049 

.50284 

.46644 

.00000 

200.440 

600.530 

-.38103 

.13876 

-.01916 

-.10122 

-.01290 

.00066 

.52321 

.46933 

.00000 

200.430 

700.250 

-.37135 

.13223 

-.02433 

-.09947 

-.01239 

.00070 

.51256 

.47133 

.00000 

200.470 

BOO. 200 

-.35762 

.12914 

-.03130 

-.09806 

-.01372 

.00071 

.49719 

.46056 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

336/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.440 

399.990 

-.33117 

.11990 

-.05332 

-.09598 

-.01853 

.00037 

.44586 

.42348 

.00000 

400. 300 

499.910 

-.35406 

.12551 

-.03866 

-.10094 

-.01468 

.00049 

.48206 

.45672 

.00000 

400.560 

600.270 

-.37390 

.13346 

-.02563 

-.10193 

-.01333 

.00063 

.51045 

.46696 

.00000 

400.410 

700.170 

-.37912 

.13848 

-.01907 

-.10091 

-.01348 

.00073 

.52320 

.46503 

.00000 

400.410 

800.260 

-.36703 

.12958 

-.02637 

-.09999 

-.01297 

.00068 

.50816 

.46769 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 
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wr 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422UAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


(ATR428) 


( 24  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


LREF 

BREF 

SCALE 


- 2690. 

» 1290. 

• 1290. 

m 

.0000  SQ.FT. 
.3000  IN. 
.3000  IN. 
.0100 

XMRP  « 
YMRP  - 
ZMRP  * 

> 1360.1000 
« .0000 
• 416.4000 

IN,  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

DLT-Y  - 200.000  ALPHA 

BETA  - .000  DLTALF 

OLTBTA  - 3.000  MACH 

AILRON  - .000  ELEVON 

- -1! 

m 

m 1 

GRID 

■ 

9.000 

RUN  NO. 

370/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

o 

o 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.443 

30.704 

-.18109 

.11370 

-.01687 

-.04466 

-.01227 

.00021 

.49325 

.36646 

.00000 

.436 

98.419 

-.16155 

.10596 

-.02277 

-.04175 

-.01056 

.00017 

.45907 

.38169 

.00000 

.456 

198.490 

-.16163 

.10701 

-.02116 

-.04182 

-.00990 

.00011 

.46688 

.39294 

.00000 

.513 

298.520 

-.16182 

.10974 

-.01906 

-.03859 

-.00986 

.00036 

.47606 

.37988 

.00000 

.440 

399.960 

-.15138 

.10149 

-.02609 

-.03757 

-.00946 

.00038 

.43792 

.38240 

.00000 

.474 

500.110 

-.14095 

.10163 

-.02717 

-.037!7 

-.00956 

.00032 

.43089 

.37860 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

369/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

200.550 

31.402 

-.16190 

.10371 

-.03020 

-.03961 

-.01330 

.00017 

.42805 

.32376 

.00000 

200.440 

202.280 

-.16395 

.10547 

-.02620 

-.04094 

-.01228 

.00013 

.44669 

.34880 

.00000 

200.530 

201.630 

-.16116 

.10455 

-.02589 

-.04080 

-.01121 

.00016 

.44612 

.36637 

.00000 

200.510 

300.420 

-.16418 

.10786 

-.02110 

-.04003 

-.00950 

.00017 

.46855 

.39254 

.00000 

200.420 

400.130 

-.16008 

.10697 

-.02063 

-.03720 

-.00947 

.00044 

.46832 

.38047 

.00000 

200.390 

500.160 

-.14886 

.10077 

-.02720 

-.03686 

-.00950 

.00036 

.43067 

.37837 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

000 

5.930 

000 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 
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5REF 

LREF 

GREF 

SCALE 


REFERENCE  DATA 


• 2690. 

>0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

• 1290.3000  IN. 

YfRP  - 

.0000 

IN.  YT 

• 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

• 

.0100 

RUN  NO. 

366/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.306 

403.270 

-.37756 

.13703 

-.02438 

.406 

497.190 

-.37927 

.14114 

-.01904 

.431 

599.480 

-.36553 

.12742 

-.02732 

.476 

699.990 

-.35273 

.12557 

-.03447 

.460 

BOO. t70 

-.35132 

.12686 

-.03441 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

365/  0 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

200.430 

401.430 

-.35872 

.12877 

-.03769 

200.520 

500.780 

-.37292 

.13245 

-.02689 

200.390 

600.460 

-.37371 

.13817 

-.02189 

200.430 

700.210 

-.36004 

.12613 

-.02969 

200.410 

800.190 

-.35092 

.12660 

-.03499 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA422(  I A 1 7 ) 0R8  AM)  ET  SEPARAT1NOCET  DATA) 


DLT-Y  - 
BETA  • 
OLTBTA  - 
AILRON  * 
GRID  - 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/  5.00 


( ATR429)  ( 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


200.000 

.000 

3.000 

.000 

9.000 


ALPHA 

OLTALF 

MACH 

ELEVON 


CY 

-.05008 

-.05186 

-.04806 

-.04772 

-.04723 

.00000 


CYN 

-.00691 
-.00550 
- . 00584 
-.00652 
-.00654 
.00000 


CBL 

-.00017 

.00020 

.00052 

.00035 

.00029 

.00000 


XCP/L 

.51322 

.52326 

.50612 

.49007 

.48992 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


CY 

-.04690 
-.05059 
-.05017 
- . 04B22 
-.04722 
.00000 


CYN 

-.00945 

-.00684 

-.00561 

-.00586 

-.00647 

.00000 


CBL 

-.00020 

.00006 

.00028 

.00037 

.00027 

.00000 


XCP/L 

.48494 

.50797 

.51742 

.50005 

.48868 

.00000 


YCP/L 

.46197 

.48419 

.47342 

.46289 

.46167 

.00000 


YCP/L 

.41761 

.46381 

.48027 

.47338 

.46265 

.00000 


-10.000 

-10.000 

5.930 

.000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


RUN  NO. 

364/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  « 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.430 

400.000 

-.33977 

.12465 

-.04918 

-.04371 

-.01168 

.00000 

.45722 

.37162 

.00000 

400.390 

499.770 

-.35480 

.12552 

-.03840 

-.04809 

-.00789 

.00007 

.48273 

.44370 

.00000 

400.260 

600.140 

-.37110 

.13430 

-.02552 

-.04916 

-.00649 

.00017 

.51030 

.46617 

.00000 

400.420 

700.310 

-.37212 

.13578 

-.02293 

-.04760 

-.00672 

.00034 

.51530 

.45972 

.00000 

400.350 

600.250 

-.35778 

.12557 

-.03153 

-.04788 

-.00596 

.00026 

.49677 

.47138 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OAT A - IA17A 

AEDC  VA422 C IAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 


RErERENCE  DATA 


SRCr 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690. 0000  SQ.FT. 
1290. 3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XMRP  • I3S0.1000  IN.  XT 

YMRP  ■ .0000  IN.  YT 

ZHRP  * 416.4000  IN.  ZT 


PAGE  566 
(ATR430)  i £4  UUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-Y 

■ 

200.000 

ALPHA  ■ 

10.000 

BETA 

m 

.000 

DLTALF  - 

-10.000 

DLTBTA 

m 

3.000 

MACH 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  * 

.000 

GRID 

m 

23.000 

RUN  NO. 

671/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.475 

399.670 

-.02560 

.08862 

.01425 

-.03717 

-.01035 

.00043 

.94433 

.36380 

.00000 

.874 

500.220 

-.00603 

.03515 

.00333 

-.03311 

-.01159 

.00026 

.94363 

.31367 

.00000 

.639 

598.970 

-.00546 

.00766 

.00317 

-.03327 

-.01144 

.00027 

.96396 

.31903 

.00000 

.685 

696.920 

-.00582 

.08833 

.00294 

-.03499 

- . 0 M 67 

.00027 

.91065 

.32538 

.00000 

.566 

798.110 

-.00623 

.06825 

.00297 

-.03595 

-.01199 

.00029 

.89106 

.32561 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

670/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

800.500 

400.610 

-.03666 

.09372 

.02064 

-.03631 

-.01021 

.00046 

.95172 

.36180 

.00000 

200.600 

501.010 

-.00608 

.08484 

.00294 

-.03302 

-.01175 

.00025 

.89627 

.31549 

.00000 

200.570 

602.090 

-.00707 

.08824 

.00286 

-.03420 

-.01150 

.00027 

.84060 

.32233 

.00000 

200.570 

700.400 

-.00653 

.08843 

.00267 

-.03452 

-.01138 

.00026 

.84386 

.32005 

.00000 

200.660 

799.940 

-.00594 

.08834 

.00304 

-.03524 

-.01195 

.00028 

.91550 

.32143 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

666/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.560 

396.380 

-.05600 

.10270 

.03113 

-.03264 

-.01037 

.00048 

.94670 

.33631 

.00000 

400.610 

499.310 

-.00639 

.08416 

.00312 

-.03436 

-.01177 

.00027 

.09942 

.31897 

.00000 

400.470 

597.760 

-.00618 

. 0879B 

.00291 

-.03467 

-.01176 

.00027 

.88699 

.32139 

.00000 

400.520 

699.550 

-.00671 

.08770 

.00294 

-.03495 

-.01165 

.00026 

.86500 

.32553 

.00000 

400.580 

799.980 

-.00614 

.08845 

.00324 

-.03632 

-.01251 

.00029 

.92732 

.31770 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

OATE  IS  JU.  73 


TABULATED  BOUNCE  DATA  - IAI7A 


PAOC  387 


AEOC  VAHC8( 1A17)  ORB  AND  ET  SCPARATINOIET  DATA) 


(ATRH3I ) ( 84  vM.  75  ) 


REFERENCE  DATA 


S REF  - 

2600.0000 

SQ.FT. 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN. 

YT 

0REF  - 
SCALE  - 

1200.3000 

.0100 

IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN. 

ZT 

PARAMETRIC 

OATA 

DLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

.000 

OLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

3.000 

MACH  - 

5.030 

AILRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

23.000 

RUN  NO. 

665/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

cpe 

.437 

602.940 

-.13653 

.09763 

-.02592 

-.03551 

-.00952 

.00026 

.42568 

.37101 

.00000 

.460 

897.370 

-.13624 

.09885 

-.02591 

-.03025 

-.01025 

.00030 

.42540 

.37119 

.00000 

.496 

998.920 

-.13733 

.09921 

-.02614 

-.03762 

-.01013 

.00029 

.42537 

.37015 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

664/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP0 

200.440 

801.560 

-.13636 

.09775 

-.02565 

-.03659 

-.00973 

.00026 

.42507 

.37252 

.00000 

200.430 

699.940 

-.13602 

.09967 

-.02583 

-.03769 

-.01014 

.00028 

.42566 

.37032 

.00000 

200.560 

1000.000 

-.13854 

.09922 

-.02622 

-.03814 

-.01045 

.00029 

.42614 

.36697 

.00000 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

663/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

400.530 

600.230 

-.13693 

.09618 

-.02554 

-.03735 

-.00992 

.00026 

.42801 

.37204 

.00000 

400.330 

90 Q. 080 

-.13732 

.09891 

-.02589 

-.03868 

-.01038 

.00030 

.42662 

.37083 

.00000 

400.470 

1000.100 

-.13731 

.09960 

-.02642 

-.03894 

-.01092 

.00031 

.42393 

,36247 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422C IA17I  0R8  AND  ET  SEPARATINO(ET  DATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  - 2690.0000  SQ.FT. 

LREF  - 1290.3000  IN. 

BREF  * 1290.3000  IN. 

SCALE  - .0100 


XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

YMRP  - 

.0000 

IN. 

YT 

ZMRP  « 

416.4000 

IN. 

ZT 

DLT-Y 

BETA 

DLTBTA 

AILRON 

GRID 


PAGE  568 
( ATR432J  ( 24  JW.  75  ) 


PARAMETRIC  DATA 


200.000 

3.000 

3.000 

.000 

27.000 


ALPHA 

DLTALF 

MACH 

ELEVON 


10.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

701/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.487 

400.600 

-.02682 

.09161 

.01304 

-.07073 

-.02160 

.00054 

.89807 

.34501 

.00000 

.658 

499.440 

-.00694 

.0B706 

.00240 

-.07275 

-.02209 

.00055 

.79974 

.34621 

.00000 

,514 

598.580 

-.00592 

,08966 

.00245 

-.07209 

-.02198 

.00056 

.84711 

.34764 

.00000 

.666 

698.920 

-.00645 

.09011 

.00227 

-.07319 

-.02184 

.00056 

.80445 

.34991 

.00000 

.670 

798.380 

-.00668 

.09029 

.00194 

-.07403 

-.02162 

.00056 

.76166 

.35434 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

700/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

200.500 

401.300 

-.03655 

.09751 

.01884 

-.07179 

-.02183 

.00047 

.91059 

.34594 

.00000 

200.640 

501.080 

-.00668 

.09705 

.00195 

-.07219 

-.02204 

.00054 

.76251 

.34508 

.00000 

200.600 

501.640 

-.00633 

.09025 

.00212 

-.07334 

-.02209 

.00055 

.79249 

.34788 

.00000 

200.580 

700.340 

-.00638 

.09026 

.00188 

-.07408 

-.02206 

.00056 

.76462 

.35031 

.00000 

200.590 

BOO. 000 

-.00696 

.09006 

.00170 

-.07335 

-.02151 

.00055 

.73677 

.35344 

.00000 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

699/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

DLT-X 

OLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

400.640 

396.430 

-.05223 

.10577 

.02831 

-.07060 

-.02055 

.00040 

.93700 

.35502 

.00000 

400.580 

499.170 

-.00682 

.08666 

.00216 

-.07234 

-.02208 

.00054 

.77965 

.34507 

.00000 

400.610 

596.180 

-.00709 

.09030 

.00220 

-.07306 

-.02188 

.00055 

.77534 

.34913 

.00000 

400.590 

699.360 

-.00646 

.09026 

.00193 

-.07382 

-.02188 

.00056 

.76726 

.35126 

.00000 

400.660 

800.080 

-.00694 

.09038 

.00183 

-.07405 

-.02180 

,00056 

.74278 

.35269 

.00000 

GRAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

4 


DATE  35  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEOC  VA422 C I A 1 7 ) ORB  AND  ET  SEPARATING (ET  DATA) 


PAGE  569 
CATR433)  ( PS  JUL  7*  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


■ 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

• 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

> 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

< .0100 

RUN  NO.  695/  0 

OLT-X  DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

.497  002.460 

-.14221 

.09951 

-.02530 

.504  897.890 

-.14216 

.10029 

-.02535 

.609  998.840 

-.14032 

.10026 

-.02552 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

PARAMETRIC 

OATA 

DLT-Y 

200.000 

ALPHA  - 

10.000 

BETA 

« 

3.000 

DLTALF  - 

-20.000 

OLTBTA 

« 

3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

■ 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID 

• 

27.000 

GRADIENT  INTERVAL 


-5.00/  5.00 


RUN  NO.  69S/  0 


OLT-X 

200.510 

200.620 

200.590 


OLT-Z 

801.600 

900.050 

1000.000 

GRADIENT 


CN 

IS 143 
1S22S 
-.14121 
.00000 


CA 

.10019 

.10047 

.10049 

.00000 


CLM 

-.02528 

-.02544 

-.02553 

.00000 


RUN  NO.  693/  0 


DLT-X 

400.640 

400.640 

400.570 


DLT-Z 

800.160 

900.000 

1000.100 

GRADIENT 


CN 

-.14229 

-.14172 

-.14261 

.00000 


CA 

.10011 

.10031 

.10011 

.00000 


CLM 

-.02520 

-.02554 

-.02549 

.00000 


:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.07898 

-.02012 

,00053 

.43403 

.38036 

.00000 

.07972 

-.01907 

.00054 

.43374 

.38419 

.00000 

.08038 

-.01976 

.00055 

.43127 

.3B659 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

.08070 

-.02013 

.00054 

.43346 

.30420 

.00000 

.08049 

-.01992 

.00054 

.43337 

.38546 

.00000 

.08138 

-.01982 

.00055 

.43203 

.30016 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

:y 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.07995 

-.01989 

.00054 

.43462 

.38456 

.00000 

.07960 

-.01970 

. 00053 

.43245 

.38542 

.00000 

.08057 

-.01987 

, 00054 

.43348 

.38604 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEOC  VA422UA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 


(ATR551 ) ( 22  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  OATA 


SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

xmp  - 

1360.1000 

IN.  XT 

MACH 

- 5.930  GRID 

- 15 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

- 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

- .0100 

| ■ 

RUN  NO.  449/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5. 

,00 

* 

ALPHA  BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L  YCP/L 

CP0 

-24.983  -.009 

-.47115 

.14746 

-.03493 

.00836 

.00018 

.00047 

.50654  .54311 

.00000 

-24.905  3.029 

-.47519 

.14545 

-.03409 

-.05333 

-.00542 

.00044 

.50822  .48735 

.00000 

-24.900  6.025 

-.40621 

.14872 

-.02976 

-.11225 

-.01083 

.00069 

.51558  .49093 

.00000 

i 

GRADIENT 

-.00133 

-.00066 

.00028 

-.02031 

-.00184 

-.00001 

.00055  -.01835 

.00000 

few 


DATE  25  JU_  75 


PAGE  570 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 

AEDC  VA422UA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK  (ATR551)  t 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN. 

XT 

LREF  - 

1290.3000 

IN. 

YHRP  - 

.0000 

IN.  YT 

BREF  - 
SCALE  • 

1290.3000 

.0100 

IN. 

ZHRP  - 

416.4000 

IN. 

ZT 

RUN  NO.  443/  0 


ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

-19.986 

-.005 

-.34153 

.12620 

-.03849 

-19.987 

3.027 

-.34578 

.12657 

-.03698 

-19.981 

6.029 

-.35438 

.12989 

-.03357 

GRADIENT 

-.00140 

.00010 

.00050 

RUN  NO. 

444/  0 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

-14.983 

-.008 

-.23119 

.11179 

-.03701 

-14.990 

3.029 

-.23489 

.11289 

-.03538 

-14.904 

6.033 

-.23970 

.11553 

-.03301 

GRADIENT 

-.00122 

.00036 

.00054 

RUN  NO. 

445/  0 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

-9.992 

-.005 

-.14023 

.10154 

-.02949 

-9.985 

3.029 

-.14442 

.10307 

-.02827 

-9.992 

6.030 

-.14650 

. 1 0392 

-.02763 

GRADIENT 

-.00138 

.00050 

.00040 

RUN  NO. 

446/  0 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

-5.044 

-.016 

-.07210 

.09483 

-.01761 

-4.983 

3.034 

-.07024 

.09858 

-.01570 

-4.993 

6.030 

-.07341 

.09892 

-.01545 

GRADIENT 

.00061 

.00123 

.00062 

RUN  NO. 

447/  0 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

.017 

-.013 

-.01005 

.09384 

.00076 

.011 

3.032 

-.00976 

.09439 

.00120 

.012 

6.031 

-.00932 

.09494 

.00086 

GRADIENT 

.00010 

.00010 

.00015 

PARAMETRIC  DATA 
MACH  - 5.930  GRID 


GRADIENT 

INTERVAL 

• 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00577 

.00022 

.00034 

.47961 

.00000 

-.04775 

-.00667 

.00031 

.48363 

.46081 

-.09714 

-.01483 

.00070 

.49215 

.45170 

-.01765 

-.00227 

-.00001 

.00133 

.15198 

GRADIENT 

INTERVAL 

- 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00382 

.00056 

.00017 

.44651 

.00000 

-.04270 

-.00843 

.00033 

.45311 

.42047 

-.08660 

-.01740 

.00068 

.45981 

.41794 

-.01532 

-.00296 

.00005 

,00217 

.13047 

GRADIENT 

INTERVAL 

- 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00276 

.00051 

.00005 

.41142 

.00000 

-.03843 

-.00993 

.00032 

.42161 

.37777 

-.07921 

-.01970 

.00057 

.42658 

,38461 

-.01357 

-.00344 

.00009 

.00336 

.12448 

GRADIENT 

INTERVAL 

* 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00332 

.00049 

.00006 

.38772 

.00000 

-.03460 

-.01138 

.00034 

.40215 

.32858 

-.07295 

-.02137 

.00062 

.41128 

.35365 

-.01244 

-.00389 

.00009 

.00473 

. 10776 

GflAOIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

.00272 

.00003 

.00006 

.61107 

.00000 

-.03527 

-.01244 

.00034 

.64439 

.31 191 

-.07200 

-.02233 

.00059 

.62273 

.34408 

-.01240 

-.00410 

.00009 

.01094 

.10244 

22  JUL  75  ) 


15.000 


CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


CPS 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


DATE  28  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAOE  571 


AEOC  VAH82UA17)  1SOLATEO  EXTERNAL  TAW 


(ATR55I)  ( 22  JUL  75  ) 


REFERENCE  OAT A PARAMETRIC  DATA 


S REF 

- 2690, 

.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

MACH  « 

5.930  GR10 

- 15.000 

LREF 

• 1290 

.3000  IN. 

YMRP  - 

f000Q 

IN.  YT 

GREF 

- 1290, 

.3000  IN. 

ZMRP  • 

416.4000 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0100 

RUN  NO.  448/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

5.080 

-.012 

.05604 

.09090 

.02079 

.00130 

-.00040 

.00006 

.29916 

.00000 

.00000 

5.008 

3.033 

.05222 

.09332 

.02004 

-.03607 

-.01154 

.00036 

.29030 

.33482 

.00000 

5.008 

6.033 

.05395 

.09441 

.01977 

-.07627 

-.02216 

.00068 

.30228 

.35538 

.00000 

GRADIENT 

-.00125 

.00079 

-.00025 

-.01227 

-.00366 

.00010 

-.00291 

.10995 

.00000 

AEOC  VA422  C I A 1 7 ) 

ISOLATED  EXTERNAL  TAW 

(ATR552)  ( 

22  JUL  75  ) 

REFERENCE  OATA 

PARAMETRIC  OATA 

SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 

- 2690.0000  SQ.FT. 

• 1290.3000  IN. 

« 1290.3000  IN. 

• .0100 

XMRP  - 1360.1000 

YMRP  • .0000 

ZMRP  « 416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

MAC H - 

5.930  GRID 

• 15.000 

RUN  NO. 

455/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

■ 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-24.902 

BETA 

-.005 

GRAOIENT 

CN 

-.47318 

.00000 

CA 

.14449 

.00000 

CLM 

-.03532 

.00000 

CY 

.00676 

.00000 

CYN 

-.00039 

.00000 

CBL 

.00047 

.00000 

XCP/L 

.50620 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

,00000 

RUN  NO. 

456/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-19.983 

BETA 

-.007 

GRAOIENT 

CN 

-.34330 

.00000 

CA 

.12416 

.00000 

CLM 

-.03803 

.00000 

CY 

.00502 

.00000 

CYN 

-.00002 

.00000 

CBL 

.00034 

.00000 

XCP/L 

.47934 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CP3 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

457/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-14.9B7 

BETA 

-.003 

ORADIENT 

CN 

-.23313 

.00000 

CA 

.10969 

.00000 

CLM 

-.03735 

.00000 

CY 

.00256 

.00000 

CYN 

.00022 

.00000 

CBL 

.00018 

.00000 

XCP/L 

.44641 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

458/  0 

ORADIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-9.993 

BETA 

-.002 

ORADIENT 

CN 

-.14233 

.00000 

CA 

* 09936 

.00000 

CLM 

-.02992 

.00000 

CY 

.00125 

.00000 

CYN 

-.00005 

.00000 

CBL 

.00006 

.00000 

XCP/L 

.41149 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPS 

.00000 

.00000 

DATE  SB  JUL  75  TABULATED  MURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422I  I A 1 7 ) ISOLATEO  EXTERNAL  TANK 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 

■ £690.0000  SQ.FT. 

• 1 £90. 3000  IN. 

« 1 £90. 3000  IN. 

- .0100 

ill 

- 1360.1000 

- .0000 

> 416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

i: 

RUN  NO. 

459/  0 

ORADIENT 

INTERVAL 

1 

ALPHA 

-5.053 

BETA 

-.000 

ORADIENT 

CN 

-.07428 

.00000 

CA 

.09221 

.00000 

CLM 

-.01014 

.00000 

CY 

.00095 

.00000 

CYN 

-.00030 

.00000 

RUN  NO. 

460/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

ALPHA 

-.001 

BETA 

-.002 

GRADIENT 

CN 

-.01189 

.00000 

CA 

.09152 

.00000 

CLM 

.00029 

.00000 

CY 

-.00140 

.00000 

CYN 

-.00110 

.00000 

RUN  NO. 

461/  0 

ORADIENT 

INTERVAL 

ALPHA 

5.069 

BETA 

-.008 

GRADIENT 

CN 

.05436 

.00000 

CA 

.08670 

.00000 

CLM 

.02036 

.00000 

CY 

-.00112 

.00000 

CYN 

-.00123 

.00000 

| 

AEOC  VAH22( IAI7) 

ISOLATED  EXTERNAL  TANK 

REFERENCE  OATA 

SREF 

LREF 

['  BREF 

| SCALE 

- 2890.0000  SQ.FT. 

• 1290.3000  IN. 

- 1290.3000  IN. 

- .0100 

XMRP  < 

YMRP 

2MRP 

■ 1360.1000 
. .0000 
- 416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

i 

RUN  NO. 

626/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL 

ALPHA 

-2*4.903 

BETA 

-.010 

GRAOICNT 

CN 

-.47273 

.00000 

CA 

.14462 

.00000 

CLM 

-.03497 

.00000 

CY 

.00752 

.00000 

CYN 

-.00008 

.00000 

RUN  NO. 

527/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

E 

!■ 

ALPHA 

•19.966 

BETA 

-.011 

GRAOIENT 

CN 

-.34371 

.00000 

CA 

.12425 

.00000 

CLM 

-.03041 

.00000 

CY 

.00470 

.00000 

CYN 

-.00008 

.00000 

PAGE  B72 


(ATR5521  ( 22  JUL  75  1 

PARAMETRIC  OATA 

MACH  - 5.930  GRID  - 15.000 


-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L  CPB 

.00007  .30769  .00000  .00000 

.00000  .00000  .00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L  CP8 

.00009  .57497  .00000  .00000 

.00000  .00000  .00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L  CPB 

.00008  .£9669  .00000  .00000 

.00000  .00000  .00000  .00000 


(ATR553)  ( £2  JUL  73  ) 

PARAMETRIC  OATA 

MACH  « 5.S30  GRID  - 15.000 


-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L  CPB 

.00046  .50667  .56620  .OOOOC 

.00000  .00000  .00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L  CPB 

.00035  .HB027  .00000  .00000 

.00000  .00000  .00000  .00000 


J 


q*TE  25  JUL  75  TABULATED  SOURCE  DATA  " I A I7A 

AEDC  VA422( ! A17) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

UREF 

BREF 

SCALE 

- 2600.0000  SQ.FT . 

- 1290.3000  IN. 

- 1290.3000  IN. 

- .0100 

Hi 

■ ■ ■ 

' 1360.1000 
' .0000 
> 416.4000 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO. 

528/  0 

ALPHA  BETA 

-14.909  -.009 

GRADIENT 

CN 

-.23389 

.00000 

CA 

.10908 

.00000 

CLM 

-.03686 

.00000 

RUN  NO. 

529/  0 

ALPHA  BETA 

-9.985  -.009 

GRADIENT 

CN 

-.  14230 
.00000 

CA 

.09911 

.00000 

CLM 

-.02939 

.00000 

RUN  NO. 

530/  0 

ALPHA  BETA 

-5.053  -.009 

GRADIENT 

CN 

-.07473 

.00000 

CA 

.09234 

.00000 

CLM 

-.01761 

.00000 

RUN  NO. 

531/  0 

ALPHA  BETA 

.013  -.010 

GRADIENT 

CN 

-.01116 

.00000 

CA 

.09138 

.00000 

CLM 

.00069 

.00000 

RUN  NO. 

532/  0 

ALPHA  BETA 

5.071  -.008 

GRADIENT 

CN 

.05303 

.00000 

CA 

.08934 

.00000 

CLM 

.02071 

.00000 

PAOE  573 

ISOLATEO  EXTERNAL  TANK  (ATR553)  ( 22  sAJL  75  » 

PARAtCTRIC  DATA 

HACH  • 5.930  GRID  • !5.000 


GRADIENT 

INTERVAL 

■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

.00294 

.00000 

CYN 

.00034 

.00000 

CBL 

.00017 

.00000 

XCP/L 

.44024 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

,00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

• 

-5.00/ 

5.00 

CY 

.00097 

.00000 

CYN 

.00016 

.00000 

CBL 

.00006 

.00000 

XCP/L 

.41406 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

• 

-5.00/ 

5.00 

CY 

.00109 

.00000 

CYN 

-.00045 

.00000 

CBL 

.00006 

.00000 

XCP/L 

.39366 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

■ 

-5.00/ 

5.00 

CY 

-.00121 

.00000 

CYN 

-.00072 

.00000 

CBL 

.00006 

.00000 

XCP/L 

.60133 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

GRADIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

CY 

-.00207 

.00000 

CYN 

-.00107 

.00000 

CBL 

.00007 

.00000 

XCP/L 

.28551 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

OATE  25  JUL  75 


■v 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422CIA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 

REFERENCE  DATA 

» - ” 

iS  : :S:3S E:  ^ «• 2r 

SCALE  - -0100 

RUN  NO.  588/0  GRADIENT  INTERVAL  - 

AIPNA  beta  cn  ca  clm  CY  cyn 

000  -.47397  .14429  -.03468  .00654  -.00003 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

RUN  NO.  589/  0 GRADIENT  INTERVAL  - 

ALPHA  BETA  CN  CA  CLN  CY  CYN 

..fJJ  .000  -.34378  .12401  -.03844  . 00573  . 00024 

GRADIENT  *00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

RUN  NO.  590/  0 GRA01ENT  INTERVAL 

Ai  PHA  BETA  CN  CA  CLM  CY  CYN 

-14905  -.005  -.23163  .10937  -.03696  .00175  *°°°^ 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

RUN  NO.  591/  0 GRADIENT  INTERVAL 

ALPHA  BETA  CN  CA  CLN  CY  CYN 

-9  906  -.001  -.14304  .09962  -.02946  .00108  .00012 

ORAD1ENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

RUN  NO.  592/  0 GRADIENT  INTERVAL 

ALPHA  BETA  CN  CA  CLN  CY  CYN 

-5.051  -.005  -.07446  .09278  -.01763  .00142  -.00009 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

RUN  NO.  593/  0 GRADIENT  INTERVAL 

ALPHA  BETA  CN  CA  CLN  CY  CYN 

.007  -.007  -.01094  .09199  .00069  -.00038  *-.00065 

GRADIENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 

RUN  NO.  594/  0 GRAOIENT  INTERVAL 

ALPHA  BETA  cn  CA  CU1  CY  CYN 

3.077  -.004  . 05381  .08918  . 02067  -.00204  -.00101 

ORAOIENT  .00000  .00000  .00000  .00000  .00000 
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(ATR554)  ( 22  JUL  75  * 

parametric  DATA 

KACH  - 5.930  GRID  - 15.000 


-5.00/  5.00 

COL  XCP/L 

.00046  .50722 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00031  .48022 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00017  .44681 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00005  .41448 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00005  .39296 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00006  .60249 

.00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L 

.00006  .28999 

.00000  .00000 


YCP/L  CP0 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPS 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPS 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


YCP/L  CPB 

.00000  .00000 

.00000  .00000 


PAOE  575 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1A17A 

ACOC  VA422CIA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 


LREF 


SCALE 


REFERENCE  DATA 

2690.0000  SQ.FT.  XHRP 

1290.3000  IN.  YMR P 

1290.3000  IN,  2HRP 

.0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
HI 6. 4000  IN.  ZT 


MACH 


(ATR555)  t 22  75  > 

PARAMETRIC  DATA 

5.930  GRID  • 15.000 


RUN  NO.  703/  0 

0RA01ENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-24.982 

-24.987 

-24.976 

BETA 

-.003 

3.023 

6.022 

GRADIENT 

CN 

-.47266 

-.47759 

-.48814 

-.00163 

CA 

.14621 

.14407 

.14701 

-.00071 

an 

-.03409 

-.03407 

-.02968 

.00027 

CY 

.00800 

-.05411 

-.11280 

-.02053 

CYN 

.00008 

-.00539 

-.01097 

-.00101 

C8L 

.00043 

.00041 

.00064 

-.00001 

XCP/L 

.50677 

.50950 

.51506 

.00057 

YCP/L 

.55132 

.48669 

.49038 

-.02070 

CP0 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO.  704/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-19.987 

-19.966 

-19.903 

BETA 

-.005 

3.024 

6.027 

GRADIENT 

CN 

-.34363 

-.34803 

-.35493 

-.00145 

CA 

.12515 

.12517 

.12902 

.00001 

CLH 

-.03837 

-.03692 

-.03358 

.00048 

CY 

.00535 

-.04706 

-.09822 

-.01756 

CYN 

.00015 

-.00676 

-.01478 

-.00228 

COL 

.00029 

.00027 

.00067 

-.00001 

XCP/L 

.40034 

.40423 

.49224 

.00128 

YCP/L 

.00000 

.45959 

.45323 

.15172 

CP8 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

705/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-14.903 

-14.988 

-14.981 

BETA 

-.004 

3.030 

6.031 
GRAD 1 ENT 

CN 

-.23275 

-.23820 

-.24205 

-.00182 

CA 

.11002 
. 1 1200 
.11371 
.00065 

CLH 

-.03709 

-.03538 

-.03378 

.00057 

CY 

.00399 

-.04309 

-.08806 

-.01552 

CYN 

..00072 

-.00857 

-.01762 

-.,00306 

CBL 

.00014 

.00030 

.00064 

.00005 

XCP/L 

.44700 

.45462 

.46004 

.00251 

YCP/L 

.00000 

,41940 

.41857 

,13825 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

706/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-9.902 

-9.986 

-9.990 

BETA 

-.004 

3.030 

6.026 

GRADIENT 

CN 

-.14302 

-.14542 

-.14796 

-.00079 

CA 

.10068 

.10142 

.10271 

.00024 

CLM 

-.02955 

-.02037 

-.02779 

.00039 

CY 

.00170 

-.03707 

-.07909 

-.01304 

CYN 

.00033 

-.01004 

-.01993 

-.00342 

CBL 

.00001 

.00027 

.00052 

.00009 

XCP/L 

.41400 

.42206 

.42713 

.00266 

YCP/L 

.00000 

.37303 

.38404 

.12293 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

ALPHA 

-5.045 

-4.990 

-4.969 


BETA 

-.012 

3.032 

6.028 

GRADIENT 


RUN  NO. 
CN 

-.07331 

-.07373 

-.07519 

-.00014 


0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.09414 

-.01771 

.00143 

.00022 

.00002 

.38955 

.00000 

.00000 

.09750 

-.01574 

-.03502 

-.01154 

.00029 

.40923 

.32822 

.00000 

.09733 

-.01550 

-.07326 

-.02163 

.00056 

.41430 

.35211 

.00000 

.00113 

.00065 

-.01197 

-.00386 

.00009 

.00647 

.10783 

.00000 
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DATE  25 


SREF  • 
lref 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


m 


MtaUv- 


JUL  75 


TAOULATEO  SOURCE  DATA  - IAI7A 

AEDC  YA422IIAI7)  ISOLATED  EXTERNAL  TAW 


reference  data 


2690 . 0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN, 
.0100 


XMRP  - 
YHRP  - 
ZMRP  * 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


1ATR555)  ( 22  M.  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

MACH  - 5.930  GRID  • 15.000 


RUN  NO. 

708/  0 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

.01H 

-.009 

-.01120 

.09206 

.005 

3.040 

-.01088 

.093m 

.011 

6.017 

-.01083 

.09371 

GRADIENT 

.00010 

.00035 

GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

.00068 

.00201 

-.00004 

.00001 

.60082 

.00000 

.00000 

.001 16 

-.03664 

-.01276 

.00029 

.63285 

.31505 

.00000 

.00077 

-.07208 

-.02212 

.00053 

.60805 

.34397 

.00000 

.00016 

-.01267 

-.00H17 

.00009 

.01050 

.10332 

.00000 

ALPHA 

5.075 

5.007 

5.009 


BETA 

-.011 

3.032 

6.023 

GRADIENT 


RUN  NO.  709/  0 


CN 

CA 

CLM 

.05402 

.08918 

.02081 

.05162 

.09179 

.02009 

.05263 

.09339 

.01975 

-.00079 

.00096 

-.00023 

GRADIENT  INTERVAL  - -5.00/ 


CY 

CYN 

CBL 

.00069 

-.00048 

.00002 

-.03744 

-.01181 

.00032 

-.07696 

-.02226 

.00063 

-.01253 

-.00372 

.00010 

5.00 

XCP/L 

YCP/L 

CPU 

.28927 

.00000 

.00000 

.29640 

.33800 

.00000 

.29614 

.35626 

.00000 

-.00094 

.11107 

.00000 

AEDC  VAH22  ( I A 1 7 > ISOLATEO  EXTERNAL  TAW 


(ATR556)  ( 22  JUL  75  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


• 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

• 1290.3000  IN.  YMRP 

• 1290.3000  IN.  Zf*P 

- .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


MACH  - 7.960  GRID  - 30.000 


RUN  NO. 

710/  0 

I 

i 

INTERVAL  - 

-5.00/  8.00 

ALPHA 

*4.969 

BETA 

-.006 

GRADIENT 

CN 

-.45959 

.00000 

CA 

. 14722 
.00000 

CLM 

-.02816 

.00000 

CY 

.01213 

.00000 

CYN 

-.00052 

.00000 

cat  XCP/L 

.00054  .51554 

.00000  .00000 

YCP/L 

.58813 

.00000 

cpe 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

711/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

ALPHA 

19.906 

BETA 

-.013 

GRADIENT 

CN 

-.32492 

.00000 

CA 

.12061 

.00000 

CLM 

-.03400 

.00000 

CY 

.00760 

.00000 

CYN 

.00023 

.00000 

CBL  XCP/L 

.00035  .40352 

.00000  .00090 

YCP/L 

.53705 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

712/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

14.906 

BETA 

-.013 

ORAOICNT 

CN 

-.21195 

.00000 

CA 

.10216 

.00000 

CLM 

-.03892 

.00000 

CY 

.00449 

.00000 

CYN 

.00004 

.00000 

CBL 

.00016 

.00000 

XCP/L 

.43365 

.00000 

YCP/L 

.00000 

.00000 

CPB 

.00000 

.00000 

DATE  88  JUL  75 


PAOE  077 


TABULATED  SOURCE  OATA  - I AI7A 

AEDC  VA4B2I t AI7I  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 


REFERENCE  DATA 


SREF 

LREF 

8REF 

SCALE 

• 2690.0000  SQ.FT. 

• 1290.3000  IN. 

» 1290.3000  IN. 

• .0100 

XMRP  - 
YMRP  ■ 
ZMRP  • 

RUN  NO. 

1380.1000 

.0000 

416.4005 

713/  0 

IN.  XT 
IN.  YT 
IN.  ZT 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

ALPHA  BETA 

-9.988  “.Oil 

GRADIENT 

CN 

-.12450 

.00000 

CA 

.09005 

.00000 

CLH 

-.02978 

.00000 

CY 

.00211 

.00000 

CYN 

.00053 

.00000 

RUN  NO. 

714/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  ■ 

ALPHA  BETA 

-5.060  -.Oil 

GRADIENT 

CN 

-.06260 

.00000 

CA 

.08437 

.00000 

CLM 

-.01707 

.00000 

CY 

.00194 

.00000 

CYN 

.00039 

.00000 

RUN  NO. 

715/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

ALPHA  BETA 

.007  -.012 

GRADIENT 

CN 

-.00478 

.00000 

CA 

.08171 

.00000 

CLM 

.00083 

.00000 

CY 

.00101 

.00000 

CYN 

.00001 

.00000 

RUN  NO. 

716/  0 

GRA01ENT 

INTERVAL  - 

ALPHA  BETA 
5.074  -.010 

GRADIENT 


CN 

.05193 

.00000 


CA 

.07939 

.00000 


CLH 

.01916 

.00000 


CY 

-.00002 

.00000 


CYN 

-.00036 

.00000 


AEDC  YAH22CIA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TAMC 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

LREF 

- 1290.3000  IN. 

Y - 

.0000 

BREF 

• 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

SCALE 

■ 

.0100 

RUN  NO. 

660/  0 

ALPHA 

•ETA 

CN 

CA 

-tH.oae 

-.010 

-.48041 

.14845 

-8H.908 

3.021 

-.48570 

.14343 

-2H.078 

6.081 

-.47801 

.14670 

GRADIENT 

-.00208 

.00032 

XT 


CLH 

-.0tt77 

-.02865 

-.02236 

.00063 


GRADIENT  INTERVAL  " 


cv 

CYN 

.01111 

-.00084 

-.08103 

-.00801 

-.10999 

-.01087 

-.02050 

-.00177 

(ATR556)  I 
PARAMETRIC  OATA 
MACH  ■ 7.060  GRID 


-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L 

.00009  .39132  .00000 

.00000  .00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L 

.00004  .36709  .00000 

.00000  .00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L 

.00009  .65119  .00000 

.00000  .00000  .00000 

-5.00/  5.00 

CBL  XCP/L  YCP/L 

.00008  .30055  .00000 

.00000  .00000  .00000 


(ATR557)  I 
PARAMETRIC  OATA 
MACH  “ 7.980  GRID 


-8.00/  5.00 


CIL 

.00083 

.00040 

.00066 

-.00008 


XCP/L 

.51489 

.61814 

.52303 

.00114 


YCP/L 

.59887 

.47600 

.48931 

-.04054 


82  JUL  75  1 


• 30.000 


CPfl 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 


CPB 

.00000 

.00000 


22  JUL  75  1 


- 15.000 


CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 


PW 


^ ■jiMW)|jii  n i a 


DATE  PS  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  570 


AEOC  VA488UA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 


CATR557)  f PS  wAJL  75  ) 


RETEREl «€  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

• 

8690.0000  SQ.FT . 

XMRP  • 

1360.1000 

IN.  XT 

MACH  - 

7.900  GRID  • 

LREF 

• 

1290.3000  IN. 

YMRP  « 

.0000 

IN.  YT 

BREF 

1890.3000  IN. 

ZMRP  - 

me.HOOQ 

IN.  ZT 

SCALE 

.0100 

RUN  NO. 

881/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BE~‘ 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C6L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-19.903 

-.009 

-.38607 

.11697 

-.03586 

.00538 

-.00031 

.00030 

.40880 

.00000 

.00000 

-19.906 

3.084 

-.33054 

.11938 

-.03359 

-.04518 

-.00764 

.00040 

.40734 

.44001 

.00000 

-19.968 

6.080 

-.33974 

.18304 

-.08971 

-.09656 

-.01459 

.00074 

.49785 

.45878 

.00000 

GRADIENT 

-.00147 

.00079 

.00055 

-.01665 

-.00848 

.00001 

.00150 

. 14509 

.00000 

RUN  NO. 

868/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

SETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-14.589 

-.018 

-.81830 

.09819 

-.03778 

.00844 

.00048 

.00083 

.43481 

.00000 

.00000 

-14.984 

3.085 

-.81693 

.10818 

-.03567 

-.04171 

-.00988 

.00041 

.44347 

.40392 

.00000 

-14.906 

6.080 

-.88876 

.10350 

-.03369 

-.08475 

-.01084 

.00070 

.45269 

.40798 

.00000 

GRADIENT 

-.00158 

.00131 

.00068 

-.01453 

-.00319 

.00006 

.00305 

.13297 

.00000 

RUN  NO. 

863/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

-10.004 

-.Oil 

-.18860 

.08747 

-.03040 

.00019 

.00007 

.00018 

.39381 

.00000 

.00000 

-9.980 

3.088 

-.18775 

.09018 

-.08863 

-.03811 

-.01086 

.00033 

.40170 

.35896 

.00000 

-9.989 

6.083 

-.13079 

.0905! 

-.08794 

-.07575 

-.08041 

.00063 

.40918 

.37005 

.00000 

GRADIENT 

.00088 

.OOOB7 

.00058 

-.01861 

-.00360 

.00007 

.00888 

.11814 

.00000 

RUN  NO. 

884/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

m 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CP8 

-5.036 

-.011 

-.06847 

.08080 

-.01693 

.00115 

-.00015 

.00005 

.36896 

.00000 

.00000 

-4.9B9 

3.088 

-.06368 

.08830 

-.01635 

-.03545 

-.01187 

.00035 

.37080 

.38434 

.00000 

-4.990 

6.028 

-.06335 

.00435 

-.01506 

-.06976 

-.08176 

.00064 

.39828 

.34044 

.00000 

GRADIENT 

-.00030 

.00049 

.00019 

-.01804 

-.00386 

.00010 

.00384 

.10678 

.00000 

RUN  NO. 

085/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.011 

-.009 

-.00543 

.07925 

.00023 

-.00070 

-.00043 

.00009 

.58794 

.00000 

.00000 

.011 

3.086 

-.00608 

.07881 

.00081 

-.03566 

-.01860 

.00037 

.65861 

.31146 

.00000 

.Oil 

6.019 

-.00665 

.07970 

.00005 

-.07145 

-.02344 

.00068 

.64014 

.38919 

.00000 

GRADIENT 

-.00020 

-.00014 

.00019 

-.01149 

-.00401 

.00009 

.02131 

.10261 

.00000 

DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - 1AI7A 


PACE  579 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


AEOC  VA422I  I A 1 7)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK  CATR557)  ( 22  JUL  75  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


- 2690 

.0000  SQ.FT. 

Xff*  » 

1360.1000 

IN.  XT 

MACH  - 

7.980  GRID 

* 15.000 

- 1290.3000  IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

- 1290.3000  IN. 

ZMRP  - 

418. 4000 

IN.  ZT 

■ 

.0100 

RUN  NO.  686/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/  5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL  XCP/L 

YCP/L 

CPS 

5.063 

-.008 

. 05084 

.07714 

.01890 

-.00320 

-.00114 

.00010  .29868 

.00000 

.00000 

5.003 

3.025 

.0*4080 

.07894 

.01686 

-.03924 

-.01273 

.00042  .28836 

.33165 

.00000 

5.007 

6.020 

. OH 982 

.07998 

•01BI6 

-.07430 

-.02262 

.00074  .30370 

.34566 

.00000 

GRADIENT 

-.00067 

.00059 

-.00001 

-.01168 

-.00382 

.00011  -.00340 

.10934 

.00000 

AEOC  VA422 ( 1 A 1 7 ) 

ISOLATED  EXTERNAL  TAMC 

(ATR558I  C 

22  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

- 2690 

.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 1360.1000 

IN.  XT 

MACH  - 

7.980  GRID 

- 15.000 

« 1290. 

.3000  IN. 

YMRP 

- .0000 

IN.  YT 

• 1290. 

.3000  IN. 

ZMRP 

- 416.4000 

IN.  ZT 

m 

.0100 

RUN  NO. 

907/  0 

GRAOIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

24.986 

-.005 

-.46001 

. 14303 

-.02900 

.00837 

-.00102 

.00063 

.51430 

.64321 

.00000 

24.983 

3.020 

-.46740 

.14474 

-.02690 

-.05126 

-.00614 

.00040 

.51013 

.47463 

.00000 

24.980 

6.020 

-.47777 

.14744 

-.02249 

-.11007 

-.01121 

.00067 

.52546 

.48721 

.00000 

GRAOIENT 

-.00244 

.00057 

.00069 

-.01972 

-.00169 

-.00008 

.00127 

-.05573 

.00000 

RUN  NO. 

908/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCF/L 

YCP/L 

CPS 

19.993 

-.003 

-.32556 

.11866 

-.03537 

.00383 

-.00059 

.00039 

.48244 

.00000 

.00000 

19.987 

3.029 

-.33053 

.12025 

-.03366 

-.04614 

-.00802 

.00041 

.48718 

.43697 

.00000 

19.980 

6.022 

-.3393! 

.12396 

-.02977 

-.09636 

-.01478 

.00076 

.49704 

.45119 

.00000 

GRADIENT 

-.00164 

.00052 

.00056 

-.01648 

-.00245 

.00001 

.00156 

.14412 

.00000 

RUN  NO  . 

909/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

BETA 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCP/L 

CPS 

14.991 

-.004 

-.21288 

.09902 

-.03767 

.00009 

-.00038 

.00025 

.43472 

.00000 

.00000 

14.  sm 

3.02t 

-.21608 

• 10295 

-.03563 

-.04237 

-.00946 

.00041 

.44313 

.40235 

.00000 

14.977 

6.025 

-.22255 

.10429 

-.03366 

-.00510 

-.01040 

.00070 

.45267 

.40729 

.00000 

GRADIENT 

-.00106 

.00130 

.00067 

-.01403 

-.00300 

.00005 

.00278 

.13299 

.00000 

PAGE  580 


DATE  25  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  OATA  - IA17A 

AEOC  VA422UA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 


( ATR550)  ( 22  JUL  75  ) 


reference  data 


5R£p  m 269C.0000  SQ.FT. 
LREF  - 1290.3000  IN. 

Bft£p  - 1290.3000  IN. 

SCALE  * .0100 


XHRP 

YMRP 

ZMP 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 


416. 4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 

MACH  • 7.960  GRID  ■ 15.000 


RIM  NO. 

910/  0 

ORADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-10.082 

-9.964 

-9.968 

BETA 

-.007 

3.026 

6.027 
GRADIENT 

CN 

-.12058 

-.12818 

-.13186 

.00013 

CA 

.08827 

.09180 

.09107 

.00116 

CLM 

-.03032 

-.02857 

-.02789 

.00058 

CY 

-.00027 

-.03884 

-.07595 

-.01271 

CYN 

-.00017 

-.01125 

-.02061 

-.00365 

CBL 

.00012 

.00033 

.00063 

.00007 

XCP/L 

.39358 

.40261 

.41060 

.00296 

YCP/L 

.00000 

.35599 

.36872 

.11736 

CP8 

.C0Q00 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

911/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

-5.037 

-4.989 

-4.906 

BETA 

-.009 

3.029 

6.021 

GRADIENT 

CN 

-.06347 

-.06378 

-.06389 

-.00010 

CA 

.08152 

.08268 

.08644 

.00038 

CLM 

-.01689 

-.01628 

-.01504 

.00020 

CY 

-.00071 

-.03639 

-.07085 

-.01174 

CYN 

-.00044 

-.01239 

-.02204 

-.00393 

CBL 

.00008 

.00035 

.00066 

.00009 

XCP/L 

.37244 

.37998 

.39391 

.00248 

YCP/L 

.00000 

.32037 

.34100 

.10545 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

912/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

.012 

.009 

.009 

BETA 

-.007 

3.027 

6.027 
GRADIENT 

CN 

-.00551 

-.00652 

-.00686 

-.00033 

CA 

.07919 

.07975 

.08078 

.00018 

CLM 

.00029 

.00089 

.00096 

.00020 

CY 

-.00314 

-.03677 

-.07297 

-.01108 

CYN 

-.00090 

-.01274 

-.02380 

-.00390 

CBL 

.00009 

.00038 

.00069 

.00010 

XCP/L 

.59512 

.65351 

.65604 

.01925 

YCP/L 

.00000 

.31623 

.33045 

.10423 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

913/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

5.073 

5.011 

5.008 

BETA 

-.008 

3.016 

6.023 

GRADIENT 

CN 

.04992 

.04841 

.04968 

-.00050 

CA 

.07756 

.07868 

.08095 

.00037 

CLM 

.01899 

.01895 

.01820 

-.00001 

CY 

-.00361 

-.03811 

-.07496 

-.0114! 

\ 

CYN 

-.00121 

-.01269 

-.02293 

-.00380 

CBL 

.00010 

.00042 

.00074 

.00011 

XCP/L 

.29255 

.26489 

.30240 

-.00253 

YCP/L 

.00000 

.32575 

.34467 

.10773 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DAT £ 25  JUL  75 


PAGE  561 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 

AEDC  VA422I IA17)  ISOLATED  EXTERNAL  TANK 


(ATR559)  < 22  JUL  75  » 


REFERENCE  DATA 
2690.0000  SQ.FT 


XMRP  • 1360.1000  IN.  XT 


HACH 


PARAMETRIC  DATA 
5.930  GRID 


15.000 


• 1290.3000  IN. 

» 1290.3000  IN. 

• .0100 

YMRP  • 
ZMRP  - 

.0000 

416.4000 

IN.  YT 
IN.  ZT 

RUN  NO. 

442/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

ALPHA 

*24.909 

-24.985 

-24.978 

BETA 

-.012 

3.023 

6.022 

GRADIENT 

CN 

-.47143 

-.47553 

-.48609 

-.00135 

CA 

.14713 

.14614 

.14686 

-.00033 

CLM 

-.03468 

-.03410 

-.02978 

.00026 

CY 

.00873 

-.05254 

-.11234 

-.02019 

CYN 

.00023 

-.00521 

-.01071 

-.00179 

CBL 

.00046 

.00042 

.00068 

-.00001 

XCP/L 

.50665 

.50825 

.51554 

.00053 

YCP/L 

.53954 

.48909 

.49172 

-.01663 

CPB 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

AEDC  VA4221 1 A 17)  0R8  AND  ET  SEPARATINGCET  DATA) 

(ATR601) 

c 24  JUL  75  ) 

REFERENCE  DATA 


2690.0000  SQ.FT. 
1290.3000  IN. 
1290.3000  IN. 
.0100 


XfflP  - 1360.1000  IN.  XT 

YW  * .0000  IN.  YT 

ZtttP  ■ 416.4000  IN.  ZT 


PARAMETRIC  DATA 


OLT-Y 

-60.000 

ALPHA  « 

.000 

BETA 

.000 

DLTALF  - 

.000 

OLTBTA 

-3.000 

MACH 

5.930 

A1LRON 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GR10 

1.000 

RUN  NO.  95/  0 


GRADIENT  INTERVAL  « -5.00/  5.00 


OLT-X 

.543 

.526 

.639 

.612 

.648 

.525 

.535 


OLT-X 

200.470 

200.560 

200.530 

200.500 

200.460 

200.500 

200.570 


DLT-Z 

19.025 

99.541 

200.490 

302.130 

400.990 

500.080 

600.110 

GRADIENT 


DLT-Z 

23.202 

99.370 

199.510 

296.530 

396.090 

499.960 

600.150 

ORADIENT 


CN 

-.04039 

-.03329 

-.02144 

-.00680 

-.00635 

-.00766 

-.00952 

.00000 


CA 

.08716 

.08664 

.00771 

.08229 

.08414 

.06604 

.08690 

.00000 


RUN  NO.  96/0 


CN 

-.05255 

-.03706 

-.02500 

-.01007 

-.00596 

-.00779 

-.00901 

.OOOGO 


CA 

.08636 

.08760 

.08757 

.08266 

.08399 

.08594 

.08782 

.00000 


CLM 

.00728 

.00711 

.00955 

.00113 

.00213 

.00183 

.00092 

.00000 


CUM 

-.50073 

.00770 

.01079 

.00324 

.00256 

.00209 

.00083 

.00000 


CY 

.04321 

.04138 

.03726 

.03726 

.03915 

.03717 

.03805 

.00000 


CYN 

.00923 

.00938 

.01073 

.01100 

.01189 

.01145 

.01164 

.00000 


C8L 

-.00002 

-.00014 

-.00013 

-.00031 

-.00032 

-.00030 

-.00031 

.00000 


CY 

.04944 

.04250 

.03724 

.03744 

.03786 

.03856 

.03790 

.00000 


CYN 

.00931 

.00910 

.01062 

.01126 

.01128 

.01182 

.01197 

.00000 


CBL 

.00010 

-.00014 

-.00025 

-.00025 

-.00032 

-.00032 

-.00031 

.00000 


XCP/L 

.68433 

.70755 

.86972 

.64782 

.79274 

.72052 

.62565 

.00000 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


XCP/L 

.54057 

,70359 

.85970 

.78310 

.85750 

.74613 

.61772 

.00000 


YCP/L 

.40902 

.40004 

.35713 

.35219 

.34620 

.34316 

.34471 

.00000 


YCP/L 

.42679 

.40743 

.35904 

.34831 

.35019 

.34426 

.33758 

.00000 


CPB 

-.02411 

-.02439 

-.02105 

-.02343 

-.02609 

-.02600 

-.02601 

.00000 


CP8 

-.02551 

-.02490 

-.02097 

-.02263 

-.02542 

-.02597 

-.02624 

.00000 


DATE  25  JUL  73 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAGE  582 


REFERENCE  DATA 

SREF  ■ 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  • 1290.3000  IN.  YMRP 
BREF  * 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • .0100 


AEOC  VA422UAI7)  ORB  AND  £T  SEPARATINOlET  DATA) 


{ ATR602)  ( 24  JU.  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
416.4000  IN.  ZT 


OLT-Y  * 
BETA  - 
OLTBTA  * 
AILRON  » 
ORID  - 


-60.000 
.000 
-3.000 
.000 
1. 000 


ALPHA  * 
DLTALF  • 
MACH  - 
ELEVON  - 


.000 

-10.000 

5.930 

.000 


RUN  NO. 

97/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

olt-x 

DLT-Z 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCP/L 

CPB 

.488 

403.690 

-.16285 

.10370 

-.01278 

.04534 

.00957 

.00003 

.30362 

.41005 

-.02326 

.555 

501.800 

-.14252 

.09476 

-.02579 

.04343 

.01165 

-.00010 

.43190 

.37093 

-.02451 

.566 

600.250 

-.14256 

.09809 

-.02886 

.04340 

.01104 

-.000! 3 

.41690 

.38067 

-.02853 

-.175 

602.060 

-.14355 

.09576 

-.03046 

.04601 

.01135 

-.00013 

.41009 

.38598 

-.02823 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

96/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

3.00 

OLT-X 

OLT-Z 

CN 

200.440 

396.540 

-.16949 

>00.460 

497.290 

-.14940 

200.470 

599.640 

-.14155 

200.520 

600.340 

-.14559 

ORAOIENT 

.00000 

CA 

CLM 

CY 

.10497 

-.00933 

.04713 

.09765 

-.02029 

'.04466 

.09690 

-.02856 

.04379 

.09699 

-.03028 

.04419 

.00000 

.00000 

.00000 

CYN 

CBL 

XCP/L 

.00890 

-.00007 

.61967 

.01064 

.00002 

.46346 

.01137 

-.00013 

.41738 

.01109 

-.00013 

.41303 

.00000 

.00000 

.00000 

YCP/L  CPS 

.42644  -.02227 

.39192  -.02603 

.37696  -.02733 

.30307  -.02857 

.00000  .00000 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
LREF  - 1290.3000  IN.  YMRP 
0REF  - 1290.3000  IN.  ZMRP 
SCALE  • *0100 


AEOC  VA4221 1 A 1 7 1 ORB  AND  ET  SEPARATING 1ET  OATA) 

(ATR603)  < 24 

JUL  73  i 

PARAMETRIC  DATA 

1360.1000  IN.  XT 

OLT-Y 

■ 

-60.000 

ALPHA  - 

.000 

.0000  IN.  YT 

BETA 

• 

.000 

DLTALF  - 

-20.000 

416.4000  IN.  ZT 

OLTBTA 

m 

-3.000 

MACH  - 

5.930 

AILRON 

m 

.000 

ELEVON  • 

.000 

GRID 

m 

1.000 

RUN  NO.  99/0 


GRADIENT  INTERVAL  • -5.00/  5.00 


OLT-X 

.602 

.553 

DLT-Z 

802.140 

1000.300 

ORAOIENT 

CN 

-.34360 

-.34601 

.00000 

CA 

.12106 

.11951 

.00000 

CLM 

-.04139 

-.03069 

.00000 

CY 

.05909 

.05710 

.00000 

CYN 

.00877 

.00747 

.00000 

CBL 
.00019 
.CO 025 
.00000 

XCP/L 

.47421 

.48023 

.00000 

YCP/L 

.45465 

.46691 

.00000 

CPB 

-.02518 

-.02600 

.00000 

RUN  NO. 

too/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  * 

-5.00/ 

3.00 

OLT-X 

200.510 

200.370 


OLT-Z 

790.610 

1000.200 

ORAOIENT 


CN 

-.34902 

-.34313 

.09000 


CA 

.11940 

.12016 

.00000 


CLM 

-.03847 

-.03820 

.00000 


CY  CYN 

.05896  .00640 

.05744  , 007H0 

.00000  .00000 


C8L 

.00020 

.00025 

.00000 


XCP/L 

.40134 

.40102 

.00000 


YCP/L 

.45791 

.46829 

.00000 


CP6 

-.02475 

-.02711 

.00000 


DATE  89  JUL  70 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IAI7A 


PAG"  983 


AEDC  VAH88I IAI7)  ORB  ANO  ET  SEPARATINQIET  DATA) 


(ATR70I > ( 8H  JUL  79  J 


RErERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

2600.0000  SQ.FT. 

XHRF  ■ 

1360.1000 

IN.  XT 

OLT-X  - 

.000 

ALPHA  • 

.000 

LREF 

m 

1290.3000  IN. 

YMRP  ■ 

.0000 

IN.  YT 

BETA  ■ 

.000 

DLTALF  ■ 

.000 

BREF 

m 

1290.3000  IN. 

ZMRP  • 

4IB.4000 

IN.  ZT 

DLTBTA  - 

3.000 

MACH 

5.930 

SCALE 

m 

.0100 

AILRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - 8.000 


RUN  NO. 

104/  0 

ORAD1CNT 

INTERVAL  • 

-5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

DLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCB/L 

CPS 

20.015 

-202.240 

-.03917 

.08458 

.01471 

-.0195! 

-.01339 

.00030 

.82063 

.07901 

-.01919 

19.733 

-150.180 

-.04265 

.08514 

.01428 

-.02341 

-.01167 

.00041 

.79224 

.21014 

-.02039 

19.666 

-IOC!.  930 

-.04368 

.08491 

.01328 

-.02689 

-.01065 

.00051 

.77001 

.20162 

-.02192 

19.870 

-5CI.802 

-.04196 

.08285 

.01078 

-.02031 

-.01046 

.00039 

.73773 

.30021 

-.02252 

20.284 

-.882 

-.03937 

.08113 

.00758 

-.03108 

-.01013 

.00043 

.69293 

.33071 

-.02417 

20.318 

481.031 

-.03968 

.08104 

.00744 

-.03361 

-.00962 

.00036 

.68920 

.35841 

-.02462 

20,367 

961.687 

-.04127 

.08353 

.00837 

-.03781 

-.00949 

.00039 

.69999 

.38200 

-.02471 

20.461 

1481.940 

-.04122 

.08579 

.00960 

-.03913 

-.01031 

.00028 

.72113 

.37433 

-.02391 

20.883 

1981.190 

-.04348 

.08744 

.01179 

-.04834 

-.01069 

.00016 

.74770 

.38190 

-.02370 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

103/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL  ■ 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

OLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCB/L 

CPS 

199.650 

-200.330 

-.01006 

.07962 

.0033! 

-.03117 

-.01189 

.00020 

.78796 

.29187 

-.02196 

199.790 

-150.980 

-.01319 

.08113 

.00474 

-.03004 

-.01222 

.00014 

.80957 

.27424 

-.02119 

199.790 

-101.860 

-.01572 

.08249 

.00659 

-.02897 

-.01222 

.00007 

,85t36 

.26358 

-.02084 

199.990 

-51.209 

-.01924 

.00255 

.00874 

-.03050 

-.01251 

.00001 

.87549 

.27182 

-.02051 

199.990 

-2.354 

-.02176 

.08381 

.01010 

-.03031 

-.01243 

.00002 

.88500 

.27180 

-.02010 

200.070 

40.541 

-.02323 

.08393 

.01083 

-.03206 

-.01222 

.00011 

.08374 

.29194 

-.02066 

200.280 

98.263 

-.02224 

.00238 

.01027 

-.03262 

-.01183 

.00017 

.88006 

.30511 

-.02100 

200. 190 

148.870 

-.01892 

.08230 

.00876 

-.03290 

-.01165 

.00020 

.88180 

.31094 

-.02096 

202.330 

199.060 

-.01669 

.08160 

.00715 

-.03232 

-.01113 

.00028 

.85740 

.31776 

-.02154 

ORAOIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

102/  0 

GRADIENT 

INTERVAL  - 

-5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

OLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CBL 

XCP/L 

YCB/L 

CPS 

397.750 

-198.860 

-.00761 

.07421 

.00217 

-.03183 

-.01164 

.00025 

.75788 

.30292 

-.02641 

400.070 

-151. 080 

-.00709 

.07393 

.00226 

-.03060 

-.01103 

.00024 

.78107 

.30647 

-.02638 

400.130 

-101.310 

-.00685 

.07401 

.00261 

-.03049 

-.01062 

.00024 

.82486 

.31489 

-.02649 

400.120 

-50.886 

-.00658 

.07416 

.00293 

-.03107 

-.01086 

.00025 

.86903 

.31423 

-.02637 

400.090 

-1.185 

-.00652 

.07422 

.00307 

-.03190 

-.01102 

.00026 

.88739 

.31689 

-.02643 

400.040 

49.105 

-.00505 

.07421 

.00309 

-.03234 

-.01160 

.00027 

.92664 

.30776 

-.02640 

400.050 

99.075 

-.00622 

. 074 17 

.00293 

-.03370 

-.01 1 B4 

.00026 

.08705 

.31291 

-.02628 

400.060 

149.200 

-.00694 

.07454 

.00261 

-.03321 

-.01179 

.00028 

.82075 

.31020 

-.02643 

400.000 

199.270 

-.00820 

.07420 

.00223 

-.03361 

-.01202 

.00027 

.74802 

.30830 

-.02659 

ORAOIENT 

.00000 

.00600 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

DATE  25  Jut.  75  TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


AEDC  VAH22C IA17)  ORB  AMD  ET  SEPARATINQtET  OATA) 


REFERENCE  DATA 

SREF  • 2690.0000  SQ.FT.  XMRP 
UREF  • 1290.3000  IN.  YHRP 
BREF  « 1290.3000  IN.  ZW 
SCALE  - .0100 


1360.1000  IN.  XT 
.0000  IN.  YT 
4)6.4000  IN.  ZT 


PAGE  564 
{ ATR702)  ( 24  JUL  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


DLT-X  - 

.000 

ALPHA  - 

.000 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

DLTBTA  - 

.000 

MACH 

5.930 

AILRON  • 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRIO  • 

2.000 

RUN  NO. 

105/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

* -5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

OLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

COL 

XCP/L 

YCB/L 

CP0 

20.57) 

-201.360 

-.04731 

.08642 

.01546 

.01427 

-.00176 

.00038 

.78663 

.64428 

-.02223 

20.620 

-151.250 

-.04522 

.08624 

.01320 

.01333 

-.00100 

.00029 

.76229 

.61054 

-.02318 

20.176 

-101.030 

-.04066 

.08425 

.00927 

.01031 

-.00043 

.00021 

.71756 

.58727 

-.02360 

20.021 

-50.783 

-.03858 

.08230 

.00719 

.00825 

.00033 

.00019 

.68848 

.53072 

-.02450 

20.164 

-1.203 

-.03853 

.08088 

.00630 

.00481 

.00047 

.00018 

.67248 

.49000 

-.02507 

20.135 

47.677 

-.03904 

.08239 

.00737 

.00355 

.00050 

.00009 

.69016 

.00000 

-.02473 

19.602 

96.928 

-.03753 

.08444 

.00037 

-.00048 

-.00053 

-.00001 

.71422 

.00000 

-.02449 

19.496 

148.240 

-.04033 

.08630 

.01096 

-.00132 

.00017 

-.00017 

.74814 

.00000 

-.02357 

19.752 

197.210 

-.04286 

.08690 

.01410 

-.00369 

.00018 

-.00023 

.78813 

.00000 

-.02225 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

•00Q00 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

106/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

OLT-Y 

CN 

CA 

an 

CY 

CYN 

C0L 

XCP/L 

YCB/L 

CP8 

200.150 

-200.630 

-.01402 

.08098 

.00530 

.00461 

-.00085 

-.00010 

.82236 

.68776 

-.02071 

200.380 

-1-J0.990 

-.01638 

.08204 

.00710 

.00610 

-.00037 

-.00014 

.86141 

.60019 

-.02069 

200.270 

-101.450 

-.02043 

.08253 

.00904 

.00604 

-.00063 

-.00009 

.86754 

.63108 

-.02119 

200.150 

-60.783 

-.02212 

.08334 

.01030 

.00585 

-.00029 

-.00002 

.88363 

.59264 

-.02116 

199.980 

-1.154 

-.02205 

.08416 

.0109! 

.00545 

.00026 

.00004 

.89185 

.52471 

-.02100 

200.120 

49. 163 

-.02227 

.08320 

.01045 

.00382 

.00051 

.00009 

.89625 

.00000 

-.02119 

199.910 

98.546 

-.02003 

.08244 

.00889 

.00345 

.00056 

.00011 

.86843 

.00000 

-.02106 

199.830 

149.750 

-.01676 

.08227 

.00686 

.00314 

.0C099 

.00012 

.84418 

.00000 

-.02081 

199.790 

199.210 

-.01322 

.08080 

.00486 

.00268 

.00090 

.00010 

.81543 

.00000 

-.02104 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

107/  0 

ORAOIENT 

INTERVAL 

• -5.00/ 

5.00 

OLT-Z 

OLT-Y 

CN 

CA 

CLH 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCB/L 

CPfl 

400. P40 

-2011.490 

-.00786 

.07428 

.00179 

.00415 

.00033 

-.00000 

.72147 

.50315 

-.02658 

400.050 

-150.870 

-.00659 

.07419 

.00209 

.00597 

.00067 

-.00002 

.78003 

.45703 

-.02675 

400.000 

-100.850 

-.00043 

.07443 

.00245 

.00554 

.00103 

-.00002 

.82487 

.42828 

-.02671 

400.170 

-51 .225 

-.00654 

.07446 

.00272 

.00525 

.00079 

-.00001 

.84885 

.45372 

-.02686 

400.040 

-1.298 

-.00557 

.07449 

.00266 

.00363 

.00027 

.00001 

.91652 

.00000 

-.02672 

400.040 

49.017 

-.00617 

.07446 

.0026*. 

.00286 

-.00053 

* 00002 

.87576 

.00000 

-.02673 

400.040 

99.466 

-.00637 

.07448 

.00251 

.00286 

-.00031 

.00002 

.83370 

.00000 

-.02655 

400.140 

149.560 

-.00757 

.0744! 

.00218 

.00259 

-.00024 

.00001 

.75980 

.00000 

-.02655 

398. 100 

198.650 

-.00778 

.07453 

.00105 

.00229 

-.00024 

.00003 

.72439 

.00000 

-.02637 

ORADICNT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

. 00Q00 

.00000 

.00000 

OATE  23  JUL  75 


TABULATED  SOURCE  DATA  - IA17A 


PAGE  585 


AEDC  VAH22CIAI7)  ORB  AND  ET  SEPARATINQfET  DATA) 


(ATR703)  I £N  JUL  75  ) 


•g  s 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


sre r 

* 

2690.00CI0 

SQ.FT. 

XMRP  - 

1360.1000 

IN.  XT 

DLT-X  • 

.000 

ALPHA  - 

.000 

LREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

YMRP  • 

.0000 

IN.  YT 

BETA  - 

.000 

DLTALF  - 

.000 

BREF 

■ 

1290.3000 

IN. 

ZMRP  - 

416.4000 

IN.  ZT 

OLTBTA  - 

-3.000 

MACH  - 

5.930 

SCALE 

■ 

.0100 

A1LRON  - 

.000 

ELEVON  - 

.000 

GRID  - e.ooo 


RUN  NO. 

110/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

OLT-Y 

CN 

CA 

CUM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCB/L 

CPB 

20.091 

-202.120 

—.04990 

.09697 

.01378 

.05299 

.00944 

.00011 

.75103 

.43386 

-.02373 

19.195 

-150.920 

-.04551 

.08537 

.01035 

.05029 

.00926 

-.00002 

.71727 

*42974 

-.02383 

19.775 

-100.940 

-.04299 

.08315 

.00850 

.04941 

.01010 

-.00001 

.69772 

.41558 

-.02477 

19.754 

-51.206 

-.04042 

.08026 

.00656 

.04651 

.01050 

-.00007 

.67181 

*40061 

-.02540 

19.774 

-1.225 

-.03840 

.08019 

.00679 

.04406 

.01076 

-.0001 1 

.b8188 

.39084 

-.02464 

19.860 

48.689 

-.03964 

.08285 

.00958 

.04028 

.01027 

-.00023 

.72718 

.38015 

-.02331 

20.211 

99.135 

-.04024 

.08477 

.01176 

.03720 

.01000 

-.00040 

.76253 

.37060 

-.02282 

20.620 

149.430 

-.04182 

.08506 

.01391 

.03408 

.01102 

-.00043 

.79065 

*33236 

-.02243 

20.375 

199.320 

-.03771 

.08530 

.01271 

.02918 

.01225 

-.00040 

.79379 

.26492 

-.02051 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

109/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

DLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

C8L 

XCP/L 

YCB/L 

CPB 

199.880 

-201.420 

-.01695 

.08129 

.00673 

.04183 

.01112 

-.00035 

.83650 

.37272 

-.02208 

199.950 

-151.320 

-.02075 

.08226 

.00857 

.04150 

.01083 

-.00026 

.84677 

.37599 

-.02190 

200.130 

-101.150 

-.02267 

.08259 

.00975 

.04024 

.01114 

-.00020 

.85871 

.36488 

-.02194 

200.140 

-50.490 

-.02220 

.08413 

.00985 

.03889 

.01155 

-.00016 

.86844 

.35081 

-.02217 

200.090 

-1.587 

-.02025 

.08417 

.00859 

.03829 

.01202 

-.00014 

.85459 

.33909 

-.02215 

200.250 

49.055 

-.01839 

.08292 

.00684 

.03740 

.01251 

-.00013 

.81822 

.32470 

-.02198 

200.270 

98.376 

-.01449 

.08281 

.00477 

.03702 

.01219 

-.00016 

.78856 

.32839 

-.02215 

200.430 

148.780 

-.01253 

.08158 

.00321 

.03768 

.01240 

-.00024 

,73737 

.32854 

-.02265 

201.670 

199.390 

-.01066 

.08076 

.00212 

.03717 

.01178 

-.00028 

.69731 

.33695 

-.02347 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

RUN  NO. 

108/  0 

GRADIENT 

INTERVAL 

- -5.00/ 

5.00 

DLT-Z 

DLT-Y 

CN 

CA 

CLM 

CY 

CYN 

CSL 

XCP/L 

YC8/L 

CPB 

400.200 

-202.040 

-.00848 

.07426 

.00134 

.04277 

.01249 

-.00035 

.66856 

.35433 

-.02710 

400.050 

-150.830 

-*00815 

.07445 

.00173 

.04277 

.01277 

-.00035 

.70630 

.34969 

-.02702 

400.010 

-101.440 

-.00726 

.07453 

.00198 

.04231 

.01288 

'-.00035 

.74923 

.34557 

-.02709 

400.100 

-51.477 

-.00614 

.07456 

.00221 

.04082 

*.01235 

4.00034 

.B1019 

.34700 

-.02710 

400.120 

-1.440 

-.00645 

.07452 

.00227 

.04037 

*01212 

-t 00034 

.80418 

.34969 

-.02712 

400.050 

49*024 

-.00762 

.07452 

.00215 

.03928 

.01149 

-\o003l 

.75525 

.35393 

-.02718 

400.010 

90*825 

-.00719 

.07450 

.00182 

.03934 

.01156 

-.Vo32 

.73558 

.35300 

-.02717 

400.050 

148.600 

-.00835 

.07459 

.00145 

.03914 

*01146 

-.d0033 

.67944 

.35378 

-.02706 

400.070 

198*930 

-.00914 

.07488 

.00107 

.03801 

.01150 

-.00031 

.64047 

.34695 

-.02710 

GRADIENT 

.00000 

.00000 

.00000 

.00000 

*00000 

o 

o 

% 

o 

*00000 

.00000 

.00000 

